Station  # 

Station  ID 

Station  Name 

Basin 

02-06  0 2 SAN JUANRO 6 San  Juan  River  Lwr  SJ-4  Corners 
02-07  jjo 2 SAN JUANRO 7 San  Juan  River  Lwr  SJ-4  Corners 
02-08  Jo 2 SAN JUANRO 8 San  Juan  River  Lwr  SJ-4  Corners 


06-01  10 6CHACORI V0 1 Chaco  River  0 N36 

Chaco  Wash 

06-03  iO 6CHACORI V0 3 Chaco  River  1/2  mile  u/s  fr  N36 

Chaco  Wash 

06-05  iO 6CHACORI V0 5 Chaco  River  0 APS 

Chaco  Wash 

06-06  0 6CHACORIV 0 6 Chaco  River  nr  N5 

Chaco  Wash 

06-08  06CHINDEWA08  Chinde  Wash  u/s  fr  BHP  Navajo  Mine 

Chaco  Wash 

06-15  06CHINDEWA15  Chinde  Wash  d/s  fr  BHP  Navajo  Mine 

Chaco  Wash 

0 6-21  0 6MORGANLA2 1 Morgan  Lake  west  end 

Chaco  Wash 

06-22  06MORGANLA22  Morgan  Lake  east  end 

Chaco  Wash 

0 6-23  0 6MORGANLA2 3 Morgan  Lake  southeast  shore 

Chaco  Wash 

06-24  06MORGANLA24  Morgan  Lake  northeast  shore 

Chaco  Wash 

06-25  06MORGANLA25  Morgan  Lake  northwest  shore 

Chaco  Wash 

06-32  06APSSEEP132  Seep  in  Chaco  River  near  APS  ash  ponds 

06-33  0 6CHACORI V3 3 Chaco  River 

06-35  06APSTRIBX35  Chaco  Trib  below  Morgan  Lake  blowdown 

Chaco  Wash 
Chaco  Wash 
Chaco  Wash 

110-07  10BITSUIWA07  Bitsui  Wash  nr  N36 

Middle  SJR 

10-22  10BITSUIWA22  Bitsui  Wash  nr  San  Juan  River 

Middle  SJR 

10-25  jjl 0 SAN JUANR2 5 San  Juan  River  Middle  SJR 
10-26  J10SANJUANR26  San  Juan  River  Middle  SJR 
10-30  |jl0SANJUANR30  San  Juan  River  Middle  SJR 

10-31  Jl 0 S AN JUANR3 1 San  Juan  River  Middle  SJR 
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Latitude 

Longitude 

Elevation 
(ft) 

Geopositioning 

Datum 

State 

County 

36.99620 

-109.00462 

4632NAD83 

NM 

San  Juan 

37.25828 

-109.31048 

4429NAD83 

UT 

San  Juan 

37.25767 

-109.61849 

4271NAD83 

UT 

San  Juan 

36.72180 

-108.57882 

5 030 NADS 3 

NM 

San  Juan 

36.71981 

-108.56554 

4 987NAD83 

NM 

San  Juan 

36.68227 

-108.52649 

5050NAD83 

NM 

San  Juan 

36.36808 

-108.56729 

5301NAD83 

NM 

San  Juan 

36.61013 

-108.43206 

5544NAD83 

NM 

San  Juan 

36.64219 

-108.49339 

5188NAD83 

NM 

San  Juan 

36.69848 

-108.48538 

5308NAD83 

NM 

San  Juan 

36.69748 

-108.45803 

5292NAD83 

NM 

San  Juan 

36.69404 

-108.45821 

5308 NADS 3 

NM 

San  Juan 

36.70515 

-108.45444 

5308 

NAD  8 3 

NM 

San  Juan 

36.70636 

-108.48468 

5308 

NAD  8 3 

NM 

iSan  Juan 

36.67926 

-108.52102 

504 1NAD83 

NM 

San  Juan 

36.67742 

-108.52251 

5038 

NAD  8 3 

NM 

San  Juan 

36.70132 

-108.51355 

5105NAD83 

NM 

ISan  Juan 

36.72782 

-108.40454: 

5128 

NAD  8 3 

NM 

San  Juan 

36.73441 

-108.40229: 

5085NAD83 

NM 

San  Juan 

36.74546 

-108.53785 

5007 

NAD  8 3 

NM 

iS an  Juan 

36.89325 

-108.87859j 

4734 

NAD  8 3 

NM 

San  Juan 

36.78953 

-108.71206 

4855NAD83 

NM 

San  Juan 

36.78948 

-108.71241 

4880NAD83 

San  Juan 
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USGS  7.5  Minute  Topo 
Quad 

Teec  Nos  Pos 
Montezuma  Creek 
Bluff 

{The  Hogback  North 

(The  Hogback  North 

The  Hogback  North 

Newcomb  SE 

Kirtland  SW 

Fruitland 

Fruitland 

Fruitland 

Fruitland 

Fruitland 

Fruitland 

The  Hogback  North 

The  Hogback  North 

(The  Hogback  North 

Fruitland 

Fruitland 

The  Hogback  North 

(Sallies  Spring 

(Shiprock 

Shiprock 
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Station  Description 

San  Juan  River  near  NM/CO  border  at  the  Four  Corners 
San  Juan  River  near  bridge  at  Montezuma  Creek 
San  Juan  River  at  US  191  bridge  near  Bluff 
Chaco  River,  at  N36 

Chaco  River,  ~0 . 5 mi  u/s  of  N36  bridge 

Chaco  River  near  Tuscon  Electric  power  line  (APS) 

Chaco  River,  at  N5 


Chinde 

Wash, 

at  Co  Rd  3005  crossing  (d/s); 

next  to 

BHP  monitoring  site 

Chinde 

Wash, 

near  APS  power  plant  near  El 

Paso  gas 

line 

Morgan  Lake  WQ  sample  location  on  west  end  of  lake 
Morgan  Lake  WQ  sample  location  on  east  end  of  lake 


Morgan  Lake  fecal  sample  location  on  southeast  end  of  lake 

Morgan  Lake  fecal  sample  location  on  northeast  end  of  lake 

Morgan  Lake  fecal  sample  location  on  northwest  end  of  lake 

Seep  along  bank  of  Chaco  River  near  the  southwest  end  of  the  APS  ash  ponds 

Between  BHP  and  APS 

At  old  crossing  in  tributary  approximately  1.5  miles  below  Morgan  Lake  dam 
Samples  collected  15  m upstream  of  washed  out  road  crossing 
jd/s  from  N365,  near  mouth  of  wash 

San  Juan  River  @ the  bottom  of  the  Hogback  fish  passage 

San  Juan  River  near  Canal  Creek 

San  Juan  River  upstream  from  Shiprock  WWTF 

San  Juan  River  downstream  from  Shiprock  WWTF 
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uumesuc 

Water 

n.  i.  _ 

Tummy 

Human 

r*  — ^x 

oecuuum  y 
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Water 
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i i _ i~  :x_x 
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Dom 
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A&WHbt 

LW 

Dom 
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FC 

A&WHbt 

LW 

ScHC 

FC 

A&WHbt 

LW 

XX 

ScHC 

FC 

A&WHbt 

LW 

ScHC 

FC 

A&WHbt 

LW 

ScHC 

FC 

A&WHbt 

LW 

ScHC 

FC 

A&WHbt 

LW 

ScHC 

FC 

A&WHbt 

LW 

PrHC 

ScHC 

FC 

A&WHbt 

LW 
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FC 

A&WHbt 

LW 

PrHC 

ScHC 
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FC 
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LW 
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AgWS 
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A&WHbt 

LW 
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FC 

A&WHbt 

LW 
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1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

XX 

xx  ; 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

: xx  : 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

; xx  1 

xx  ; 

XX 

XX  1 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

1 XX 

! XX 

xx  : 

1 xx  ; 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

2012 

2013 

2014 

2015 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 
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Comments 


NPDES  sample  site 
NPDES  sample  site 
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Station  # 

Station  ID 

Characteristic  Name 

Sample 

Fraction 

Result 

Value 

Result 

Value 

Units 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

4.3 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Antimony 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0025 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.018 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

1.6 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Beryllium 

Total 

0.01 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

0.32 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

69 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.09 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Copper 

Total 

0.16 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.12 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

71.4 

% 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

727 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

4 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

210 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.42 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

0.0054 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.12 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Magnesium 

Dissolved 

8.8 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Mercury 

Total 

0.058 

ug/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.1 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 pH 

Total 

7.61 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

5.7 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.26 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

mg/1 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Silver 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

40 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

548 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

22.94 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

362 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

5500 

mg/1 

02-06 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

Uranium 

Total 

NTU 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

0.012 

mg/1 

02-06 

02-06 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (texC^irrent 
Weather  comments  (texB&st  24 
Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.52 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

1,  7-Dime thylxanthine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Albuterol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0016 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.009 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Azithromycin 

Total 

11 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

0.39 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Benzeneacetic  acid,  .alpha.-: 

mTotal 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.0029 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbadox 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

8.4 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.031 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00010 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.049 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cotinine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.04 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

90.9 

o 

o 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

694 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

8.7 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

150 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.94 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.03 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lorazepam 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

0.035 

ug/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.026 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Oxolinic  acid 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

pH 

Total 

7.75 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

2.8 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.25 

0/00 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Selenium 

Total 

0.002 

mg/1 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

32 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

518 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf amethiz ole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfamethoxazole 

Total 

13 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf athiazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

21.27 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

342 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

1200 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl ) phTotal 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tris  (l-chloro-2 -propyl) phosph Total 

95 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tris (2-chloroethyl ) phosphate  Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tylosin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.0042 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (text^irrent 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.13 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.046 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.018 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

6.7 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.051 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Cadmium 

Total 

0.0026 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

61 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

16 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.39 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

1.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.55 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

84.9 

o 

o 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

1790 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.56 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

3.5 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

180 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

4.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.21 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

6.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

150 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.36 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

pH 

Total 

7.75 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

6.1 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

1 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226/228 

Total 

1 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.5 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

0.018 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

1003 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

400 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

20.99 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

661 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

30000 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.047 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (texC^irrent 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (texB&st  24 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Zinc 

Total 

2.9 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.01 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

29 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.0086 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

0.51 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.0017 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.029 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.057 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.48 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

109.8 

Q, 

O 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

582 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.47 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

6.4 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca 

Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.036 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

8.5 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

17 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

PH 

Total 

8.11 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

3 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

0.6 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226/228 

Total 

1.7 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

1.1 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.24 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

0.0021 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

36 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

500 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

140 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

22.64 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

330 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

1400 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (texC^irrent 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.18 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

17 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.062 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

4.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Benzeneacetic  acid,  .alpha.-: 

mTotal 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.024 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

59 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

12 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.44 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.45 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.64 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

103 

o 

o 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

753 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.4 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

180 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.33 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

7.1 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

29 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.26 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

pH 

Total 

7.91 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

4.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

0.9 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-22 6/228 

Total 

0.9 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.3 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

56 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

619 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

24.12 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

409 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

11000 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclosan 

Total 

ng/L 
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02-06 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 
0 2 S AN JUANRO  6 

Trimethoprim 

Turbidity 

Total 

ng/L 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.0041 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02-06 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 

Warfarin 

Weather  comments  (text|irrent 
Weather  comments  (texB&st  24 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

1.6 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.038 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

140 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

0.0033 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

2.9 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.019 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

0.43 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

63 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

12 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.22 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.32 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.79 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

81.3 

% 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

702 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

0.43 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.68 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.16 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

8.9 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

0.6 

ug/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.2 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.87 

None 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Potassium 

Dissolved 

4.1 

mg/1 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

643 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

24.35 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

425 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 

Total 

9400 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.014 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (tex€|irrent 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.84 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

lr 7-Dime thylxanthine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

4,4’ -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Albuterol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

29 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

0.0019 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.011 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Azithromycin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

0.5 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Benzeneacetic  acid,  .alpha.-: 

mTotal 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0039 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbadox 

Total 

ng/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.033 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.059 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cotinine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Diazepam 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.24 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

97.5 

o 

"5 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

677 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

6.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca, 

Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.1 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.036 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lorazepam 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

0.1 

ug/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

0.013 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

N, N-Diethyl-m- 

-toluamide 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.041 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Oxolinic  acid 

Total 

56 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.88 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

3.4 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Primidone 

Total 

ng/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0022 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

38 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

641 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf amethiz ole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

150 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf athi azole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

23.68 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

423 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 

Total 

2300 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl)  phTotal 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Tris (l-chloro-2 -propyl) phosph  Total 

91 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Tris (2-chloroethyl)  phosphate  Total 

80 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Tylosin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.0049 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (text^irrent 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.15 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

96 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

150 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.03 

mg/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Barium 

Total 

1.4 

mg/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Beryllium 

Total 

0.0073 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

96 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

0.0024 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

76 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.11 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.17 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.94 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

104.4 

% 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

1494 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.9 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

240 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.8 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.1 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

43 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.099 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

pH 

Total 

7.89 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

1.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226/228 

Total 

1.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.32 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0079 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

52 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

665 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

240 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

23 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

439 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 

Total 

3800 

mg/L 
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02-07 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 
0 2 S AN JUANRO  7 

Turbidity 

Uranium 

Total 

0.012 

NTU 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02-07 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (texC^irrent 
Weather  comments  (texB&st  24 
Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.62 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.031 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

51 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.017 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

0.93 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0046 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

0.0011 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.06 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.11 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.15 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

104.3 

% 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

670 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

0.49 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

4.3 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.072 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

9.2 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

25 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.035 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

8.15 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00022 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Radium-226 

Total 

0.4 

pCi/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Radium-226/228 

Total 

0.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.27 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0043 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

44 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

564 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

21.82 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

0.001 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

372 

mg/L 

02-07 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 
Turbidity 

Total 

3600 

mg/L 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.0059 

mg/L 

02-07 

02-07 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Weather  comments  (tex€|irrent 
Weather  comments  (texB&st  24 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.33 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.053 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

82 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.056 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

9.6 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.049 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

76 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

15 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.78 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.92 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.98 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.1 

% 

ED  000552C  00003927-00023 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Flow 

1049 

cf  s 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

2.5 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

230 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.29 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

15 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.54 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

pH 

Total 

7.88 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4.8 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

1.2 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226/228 

Total 

1.2 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.39 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

74 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

802 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

260 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

23.57 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

529 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 

Total 

15000 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.0077 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (text^irrent 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

2.9 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

1.4 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

77 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

0.0021 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.015 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

4.2 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.026 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00024 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Boron 

Total 

0.56 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

62 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.27 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.44 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.44 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

78.1 

o 

o 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

804 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.626 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

0.0027 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.28 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

9.3 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

0.13 

ug/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.26 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

pH 

Total 

7.56 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

56 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

632 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.02 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

417 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

12000 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.022 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texC^irrent 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00025 


2410284 


02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Zinc 

Total 

1.1 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

1, 7-Dimethylxanthine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Albuterol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

36 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.014 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Azithromycin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

0.67 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Benzeneacetic  acid,  . alpha. - 

-mTotal 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.0056 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbadox 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.049 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.083 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cotinine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diazepam 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

87.1 

% 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

747 

cf  s 

ED  000552C  00003927-00026 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

9 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.1 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.052 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lorazepam 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

0.087 

ug/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.044 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Oxolinic  acid 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

pH 

Total 

7.78 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

3.9 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.32 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.0029 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

40 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

666 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf amethizole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfamethoxazole 

Total 

14 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf athiazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.18 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Testosterone 

Total 

ng/L 

ED  000552C  00003927-00027 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

439 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

3000 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl)  phTotal 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tris ( 1 -chi or o-2 -propyl ) phosph  Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tris (2-chloroethyl ) phosphate  Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tylosin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0065 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texC^irrent 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.22 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

37 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.0076 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

1.2 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.0068 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

8.1 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.087 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.13 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.13 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

99.1 

% 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

1110 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00028 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

2.4 

pCi/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.5 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.053 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

8.2 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

30 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.073 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

pH 

Total 

7.82 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

3 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

0.8 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/228 

Total 

0.8 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.22 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.0081 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

37 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

460 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.34 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

303 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

3800 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0099 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texC^irrent 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.44 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

130 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

2.8 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

70 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.041 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

2.6 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.016 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

130 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

0.23 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00029 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Cadmium 

Total 

0.0027 

mg/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.32 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.45 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

95.2 

o 

o 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

747 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.64 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

0.0011 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

6.7 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

16 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.11 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

pH 

Total 

8.03 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5.1 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

0.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/ 228 

Total 

0.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.3 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.012 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

0.0013 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

72 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

608 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

20.93 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

0.0024 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

401 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

11000 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0086 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texC^irrent 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texD&st  24 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00030 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Zinc 

Total 

0.83 

mg/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.04 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

44 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.055 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

2.2 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

-mTotal 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.012 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

0.26 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

65 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.15 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.35 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.61 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

101 

% 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

1370 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.42 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.23 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00031 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Mercury 

Total 

60 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.12 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

pH 

Total 

8.04 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.33 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

60 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

683 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

23.25 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

451 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

8100 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0055 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (text^irrent 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (texB&st  24 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.9 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

240 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Aluminum 

Total 

9 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00032 


06-32 

06APSSEEP132 

Arsenic 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Barium 

Total 

0.24 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Bicarbonate 

Dissolved 

240 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Boron 

Dissolved 

20 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Boron 

Total 

26 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Calcium 

Dissolved 

450 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Chloride 

Dissolved 

300 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Chromium 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Cobalt 

Dissolved 

0.0067 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Copper 

Dissolved 

0.0053 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Copper 

Total 

0.0163 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Current  weather 

cloud  cover 

Clear 

06-32 

06APSSEEP132 

Current  weather 

precipitation 

None 

06-32 

06APSSEEP132 

Current  weather 

wind 

Breeze 

06-32 

06APSSEEP132 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Fluoride 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Gross  alpha 

radioactivity,  (ATotal 

9.2 

pCi/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.2 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Last  24  hour 

weather 

cloud  cover  Partly  cloudy 

06-32 

06APSSEEP132 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

06-32 

06APSSEEP132 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Windy 

06-32 

06APSSEEP132 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Lead 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Magnesium 

Dissolved 

540 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Mercury 

Total 

0.63 

ng/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0051 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Nickel 

Dissolved 

0.12 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Nickel 

Total 

0.17 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Nitrate 

Total 

0.25 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

pH 

Total 

7.68 

None 

06-32 

06APSSEEP132 

Phosphorus 

Total 

0.092 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Potassium 

Dissolved 

54 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Salinity 

4.8 

0/00 

06-32 

06APSSEEP132 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Silver 

Dissolved 

0.0048 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Silver 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Sodium 

Dissolved 

1500 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Sodium 

Total 

1700 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Specific  conductance 

8615 

uS/  cm 

06-32 

06APSSEEP132 

Sulfate 

Dissolved 

5600 

mg/L 
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06-32 

06APSSEEP132 

Temperature , water 

24.59 

deg  C 

06-32 

06APSSEEP132 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Total  dissolved  solids 

5687 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Total  suspended  solids 

Total 

300 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Turbidity 

NTU 

06-32 

06APSSEEP132 

Uranium 

Total 

0.0149 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Vanadium 

Dissolved 

0.0046 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-32 

06APSSEEP132 

Zinc 

Total 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Aluminum 

Total 

4 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.028 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Antimony 

Total 

0.0007 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Antimony 

Dissolved 

0.0008 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Arsenic 

Total 

0.0031 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Barium 

Total 

0.16 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Boron 

Dissolved 

0.59 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Boron 

Total 

0.6 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Calcium 

Dissolved 

89 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Chloride 

Dissolved 

45 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Chromium 

Total 

0.0025 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Copper 

Dissolved 

0.0034 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Copper 

Total 

0.005 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-35 

06APSTRIBX35 

Current  weather  precipitation 

None 

06-35 

06APSTRIBX35 

Current  weather  temperature 

Cold 

06-35 

06APSTRIBX35 

Current  weather  wind 

Calm 

06-35 

06APSTRIBX35 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Detergent  suds 

None 

06-35 

06APSTRIBX35 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.81 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Dissolved  oxygen  saturation 

86.1 

% 

06-35 

06APSTRIBX35 

Fish  kill 

None 

06-35 

06APSTRIBX35 

Floating  algae  mats 

None 

06-35 

06APSTRIBX35 

Floating  debris 

None 

06-35 

06APSTRIBX35 

Floating  garbage 

None 

06-35 

06APSTRIBX35 

Flow 

17.4 

cf  s 

06-35 

06APSTRIBX35 

Fluoride 

Total 

0.64 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

9.3 

pCi/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 
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06-35 

06APSTRIBX35 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.1 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

06-35 

06APSTRIBX35 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Heavy  rain 

06-35 

06APSTRIBX35 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Cold 

06-35 

06APSTRIBX35 

Last  24  hour  weather 

wind 

Windy 

06-35 

06APSTRIBX35 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Lead 

Total 

0.0031 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Magnesium 

Dissolved 

34 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Mercury 

Total 

9.2 

ng/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0081 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Nickel 

Total 

0.0026 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Nitrite 

Total 

0.002 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

pH 

Total 

8.4 

None 

06-35 

06APSTRIBX35 

Phosphorus 

Total 

0.24 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Potassium 

Dissolved 

7.8 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Salinity 

0.54 

0/00 

06-35 

06APSTRIBX35 

Selenium 

Total 

0.0003 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Silver 

Total 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Sodium 

Dissolved 

120 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Specific  conductance 

1095 

uS/  cm 

06-35 

06APSTRIBX35 

Sulfate 

Total 

350 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Sulfate 

Dissolved 

390 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Temperature,  water 

20.09 

deg  C 

06-35 

06APSTRIBX35 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Thallium 

Total 

0.0007 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Total  dissolved  solids 

723 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Total  suspended  solids 

Total 

240 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Turbidity 

114 

NTU 

06-35 

06APSTRIBX35 

Uranium 

Total 

0.0042 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-35 

06APSTRIBX35 

Zinc 

Total 

0.016 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

131 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Aluminum 

Total 

2 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Anion/cation  ratio 

Total 

1.04 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Arsenic 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Barium 

Total 

0.09 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Bicarbonate 

112 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Biochemical  oxygen  demand. 

standard  conditi4ns 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Total 

52.7 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

18 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Total 

55 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

0.02 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.6 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

0.66 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hardness,  Ca,  Mg 

231 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Iron 

Total 

1.55 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.2 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Total 

24 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Manganese 

Total 

0.025 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

0.35 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Orthophosphate 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

PH 

Total 

8.4 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

PH 

Total 

8.8 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Phosphorus 

0.02 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Total 

161 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

1192 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Total 

343 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature,  water 

24.2 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

579 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

816 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  solids 

1000 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

67.2 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

82 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

0.05 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Anion/cation  ratio 

Total 

1.2 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Barium 

Dissolved 

0.022 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Bicarbonate 

78 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Boron 

Dissolved 

0.31 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Bromide 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Calcium 

Total 

490 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

4 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Total 

28 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chlorine 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10.42 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow,  stream  class  (choice 

list) 

6 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

0.75 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hardness,  Ca 

1200 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydrocarbons,  Diesel:  C10-C22 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydrocarbons,  Fuel:  C10-C32 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydrocarbons,  Gasoline:  C6- 

CIO 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydrocarbons , Oil:  C22-C32 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Total 

150 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

0.0014 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

3 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Organic  carbon 

Total 

6.96 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Orthophosphate 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

PH 

Total 

8.29 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

8.38 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Phosphorus 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Total 

51 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.40 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

0.012 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silica 

Total 

600 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Total 

270 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

12200 

uS/cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Total 

460 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature,  water 

6.7 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

8050 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Total  dissolved  solids 

920 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Total  suspended  solids 

Total 

47000 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Turbidity 

NTU 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Alkalinity,  total 

500 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Aluminum 

Dissolved 

6.7 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Anion/cation  ratio 

Total 

0.91 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.012 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Dissolved 

0.89 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Dissolved 

0.021 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bicarbonate 

470 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Dissolved 

0.16 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Bromide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Total 

630 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

28 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Total 

6.7 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chlorine 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium ( III ) 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

0.06 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.032 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.69 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow 

56.87 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

1.4 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hardness,  Ca,  Mg 

2100 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

0.026 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Total 

120 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

0.00095 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

0.031 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

3.1 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Orthophosphate 

0.27 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

PH 

Total 

8.31 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

8.42 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Phosphorus 

7.9 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Total 

65 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.10 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

0.04 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silica 

Total 

690 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sodium 

Total 

290 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Specific  conductance 

754 

uS/  cm 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfate 

Total 

170 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfide 

25 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Temperature,  water 

21 

deg  C 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Total  dissolved  solids 

498 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Total  dissolved  solids 

2600 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

47000 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

0.026 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

0.13 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

140 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

0.03 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Anion/cation  ratio 

Total 

1.03 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

0.0035 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Dissolved 

0.12 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bicarbonate 

140 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Dissolved 

0.91 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bromide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Total 

100 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Total 

48 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chlorine 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.013 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.92 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

101.6 

o 

0 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow 

19.5 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

0.91 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hardness,  Ca,  Mg 

460 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Total 

50 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Orthophosphate 

0.12 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

PH 

Total 

8.7 

None 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

PH 

Total 

8.34 

None 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Phosphorus 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Potassium 

Total 

11 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Salinity 

0.50 

0/00 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Selenium 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Selenium 

Total 

0.003 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Silica 

Total 

9.7 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Total 

140 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

1426 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Total 

540 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Sulfide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature,  water 

12.6 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

941 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Total  dissolved  solids 

1000 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

22 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

124 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

570 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

2.1 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

10 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Anion/cation  ratio 

Total 

0.36 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.0071 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Dissolved 

0.076 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bicarbonate 

570 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Dissolved 

0.28 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bromide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Total 

45 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Total 

30 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chlorine 

0.27 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.2 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.3 

% 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

1.3 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

15.3 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hardness,  Ca,  Mg 

200 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Magnesium 

Total 

22 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Mercury 

Total 

0.003 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Nitrate 

Total 

9 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Orthophosphate 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

PH 

Total 

8.23 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

PH 

Total 

8.33 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Phosphorus 

2.2 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Total 

17 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.50 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Dissolved 

0.0072 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silica 

Total 

16 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Total 

27 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

1422 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Total 

340 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature , water 

8.3 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

939 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

5600 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

80000 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.139 

ug/g 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

460 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

300 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

0.0034 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.009 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Dissolved 

0.016 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Total 

0.055 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bicarbonate 

450 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Total 

0.27 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Dissolved 

0.0014 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Total 

150 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

8 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Total 

10 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

0.018 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

0.061 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.042 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Copper 

Total 

0.067 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.09 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Dissolved  oxygen  saturation 

100.1 

% 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Flow,  stream  class  (choice 

list) 

7 

None 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Fluoride 

Total 

1.1 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

6.1 

pCi/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Hardness,  Ca,  Mg 

600 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

and  nitrite) 

2.8 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

0.022 

mg/L 

2410284 
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06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

0.69 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Total 

55 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

0.0018 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

0.027 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

0.034 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

2.8 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

PH 

Total 

8.26 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.20 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Dissolved 

0.0014 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

875 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Total 

220 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature,  water 

11.2 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

578 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

720 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

45000 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.046 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

0.044 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

0.095 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

0.1 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

640 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

540 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.0039 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

0.028 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Total 

11 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Total 

0.049 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Bicarbonate 

620 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Boron 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Total 

0.0098 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Calcium 

Total 

420 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Carbonate 

16 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Chloride 

Total 

15 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Chromium 

Dissolved 

0.0018 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

0.23 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

0.0026 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.023 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

1.2 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.68 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

75.7 

o 

o 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Flow 

125 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

4.6 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

59.3 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hardness,  Ca,  Mg 

1600 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

and  nitrite) 

3.5 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

0.0019 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

0.64 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Total 

140 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

0.0031 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

0.44 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

3.5 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Oxidation  reduction  potential  (ORP) 

154.5 

mV 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

7.58 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Total 

96 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.50 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Dissolved 

0.0047 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

0.023 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

1009 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Total 

470 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfide 

2.8 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature,  water 

21.32 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

666 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

860 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

72000 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.082 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Vanadium 

Dissolved 

0.0073 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Zinc 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Zinc 

Total 

2.4 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Arsenic 

Total 

0.025 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Barium 

Total 

16 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Beryllium 

Total 

0.012 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Total 

0.013 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Total 

110 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

0.22 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

1 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.75 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Dissolved  oxygen  saturation 

76.4 

o 

o 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow 

63.4 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Hardness,  Ca,  Mg 

390 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

0.85 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Total 

28 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

320 

ng/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

0.46 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

5.1 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

128.9 

mV 

06-01 

06CHACORIV01 

PH 

Total 

7.5 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.39 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

0.022 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

801 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Total 

160 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfide 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature,  water 

21.35 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

0.011 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

529 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

67000 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.076 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

1.9 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

130 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

1.7 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Total 

0.14 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Bicarbonate 

Dissolved 

130 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Boron 

Total 

0.66 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Boron 

Dissolved 

0.7 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Calcium 

Dissolved 

110 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Chloride 

Dissolved 

49 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.0032 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

0.0043 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather 

cloud  cover 

Clear 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather 

precipitation 

None 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Current  weather 

wind 

Breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen 

■ (DO) 

8.59 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen 

. saturation 

88.6 

o 

o 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow 

7.18 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

0.87 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

5 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour 

weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour 

weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour 

weather  wind 

Windy 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Dissolved 

49 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

1.1 

ng/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

0.084 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

0.57 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrite 

Total 

0.004 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

8.28 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Phosphorus 

Total 

0.243 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Phosphorus 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Dissolved 

11 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.91 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Dissolved 

130 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Specific  conductance 

1785 

uS/  cm 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfate 

Dissolved 

550 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Temperature, 

water 

16.51 

deg  C 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Total  dissolved 

solids 

1176 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Total  suspended 

solids 

Total 

56 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Turbidity 

56.8 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.0049 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

0.0017 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

120 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

0.05 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

10 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

0.0008 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

0.0008 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.0013 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

0.0031 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Total 

0.2 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Dissolved 

0.59 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Total 

0.64 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Dissolved 

92 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Dissolved 

46 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

0.0036 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.0011 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

0.0075 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  temperature 

Warm 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Detergent  suds 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.86 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.5 

% 

06-01 

06CHACORIV01 

Fish  kill 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  algae  mats 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  debris 

Mild 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  garbage 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow 

11.2 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

1 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.82 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Last  24  hour 

weather 

cloud  cover 

Cloudy 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

Rain 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Cold 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Very  windy 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Lead 

Dissolved 

0.0075 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Lead 

Total 

0.0085 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Dissolved 

38 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

10 

ng/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

0.01 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

0.011 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

PH 

Total 

8.42 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Phosphorus 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Dissolved 

9 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.57 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Dissolved 

130 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

1149 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Dissolved 

450 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature , 

water 

21.69 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

758 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

410 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

310 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.004 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

0.005 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

0.045 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

130 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

93 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Dissolved 

0.42 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.038 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

0.0008 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.0026 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

0.0178 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Total 

0.72 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bicarbonate 

Dissolved 

130 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Dissolved 

0.58 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Total 

0.67 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Calcium 

Dissolved 

86 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Chloride 

Dissolved 

53 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Chlorine 

Total 

0.21 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Chromium 

Total 

0.047 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.0022 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

0.0807 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00047 


2410284 


06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Detergent  suds 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.08 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

90.3 

o 

o 

06-01 

06CHACORIV01 

Fish  kill 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  algae  mats 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  debris 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  garbage 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow 

13.9 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

0.92 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

9.8 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.6 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Clear 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  temperature 

Warm 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Dissolved 

28 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

106 

ng/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0087 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Dissolved 

0.533 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrite 

Dissolved 

0.04 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

7.1 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Dissolved 

6.8 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.53 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Dissolved 

160 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Specific  conductance 

1058 

uS/  cm 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfate 

Total 

470 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfate 

Dissolved 

500 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Temperature,  water 

15.09 

deg  C 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Thallium 

Dissolved 

0.0002 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Thallium 

Total 

0.0006 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Total  dissolved  solids 

687 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Total  Residual  Chlorine 

0.16 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

3300 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.0088 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

0.24 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Aluminum 

Dissolved 

76 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

120 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.061 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.0117 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

0.0186 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Total 

1.6 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Total 

0.0088 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Total 

0.25 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Dissolved 

0.27 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Dissolved 

87 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Dissolved 

22 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

0.034 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

0.0518 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

0.033 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.0744 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

0.124 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  temperature 

Warm 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  wind 

Breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Detergent  suds 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.95 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.1 

% 

06-01 

06CHACORIV01 

Fish  kill 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  algae  mats 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  debris 

Mild 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  garbage 

None 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Flow 

51 

cf  s 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Fluoride 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.4 

pCi/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

a Total 

0.22 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

4.2 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Heavy  rain 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Cold 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather 

wind 

Windy 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

0.062 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

0.11 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Dissolved 

30 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

230 

ng/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

0.001 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Nickel 

Dissolved 

0.043 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

0.062 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

0.22 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

8.22 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Dissolved 

14 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.35 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Dissolved 

100 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

715 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Total 

150 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature , 

water 

15.09 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

0.0009 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

0.0017 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

472 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

6700 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.0135 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

0.095 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

0.21 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

0.35 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

104 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

0.0827 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

1607 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.1 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

0.00116 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

0.1325 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.00202 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Barium 

Total 

21.03 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Beryllium 

Total 

0.119 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Bicarbonate 

Dissolved 

104 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Boron 

Dissolved 

0.1059 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Boron 

Total 

0.771 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Total 

0.006 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Calcium 

Dissolved 

89.94 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Dissolved 

10.6 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

0.00047 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

0.3036 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

0.008 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.00492 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

0.8892 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Current  weather  cloud  cover 

Cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  temperature 

Warm 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  wind 

Calm 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Detergent  suds 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.95 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

83.8 

o 

o 

06-01 

06CHACORIV01 

Fish  kill 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  algae  mats 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  debris 

Mild 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  garbage 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow 

5.5 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

0.76 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

6.3 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

17.3 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

1.491 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Dissolved 

6.755 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

3620 

ng/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0068 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

0.887 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

0.0016 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrate 

Total 

1.19 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Nitrite 

Total 

0.005 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

7.77 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Dissolved 

7.555 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Salinity 

0.5 

0/00 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Silver 

Total 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sodium 

Dissolved 

171.2 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Specific  conductance 

1009 

uS/  cm 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfate 

Dissolved 

384 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfate 

Total 

414 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature,  water 

17.74 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

0.01106 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

666 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

102000 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.05299 

mg/L 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

0.0149 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

5.552 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

160 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

0.58 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

39 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.003 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

0.086 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Barium 

Total 

4.9 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Beryllium 

Total 

0.054 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Bicarbonate 

Dissolved 

160 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Boron 

Total 

2.7 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Cadmium 

Total 

0.017 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Calcium 

Dissolved 

17 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Dissolved 

8.4 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

0.3 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

0.014 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

1.3 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  wind 

Breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Detergent  suds 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

3.72 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

43.9 

% 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Fish  kill 

None 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Floating  algae  mats 

None 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Floating  debris 

Mild 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Floating  garbage 

None 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Fluoride 

Total 

0.92 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1 

pCi/L 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

47 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

6.6 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 
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06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-01 

06-01 

06CHACORIV01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  wind 
Lead 

Dissolved 

Breeze 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

0.87 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Magnesium 

Dissolved 

1.4 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

1000 

ng/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

0.37 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

7.79 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Dissolved 

5.1 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.51 

0/00 

06-01 

06CHACORIV01 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Silver 

Total 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Sodium 

Dissolved 

200 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Specific  conductance 

1041 

uS/  cm 

06-01 

06CHACORIV01 

Sulfate 

Dissolved 

310 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Temperature , water 

23.57 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

0.01 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

686 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

27000 

mg/1 

06-01 

06-01 

06CHACORIV01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

Uranium 

Total 

0.079 

NTU 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

1.9 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

96 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Aluminum 

Total 

260 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Dissolved 

0.0015 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Arsenic 

Total 

0.074 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Barium 

Total 

3.3 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Beryllium 

Total 

0.023 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Bicarbonate 

Dissolved 

96 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Boron 

Total 

0.7 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Cadmium 

Total 

0.0079 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Calcium 

Dissolved 

180 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Chloride 

Dissolved 

16 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 
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06-01 

06CHACORIV01 

Chromium 

Total 

0.17 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Copper 

Total 

0.33 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Current  weather  cloud  cover 

Cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  precipitation 

Rain 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  temperature 

Warm 

06-01 

06CHACORIV01 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Detergent  suds 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.95 

mg/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Dissolved  oxygen  saturation 

79.8 

o 

o 

06-01 

06CHACORIV01 

Fish  kill 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  algae  mats 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  debris 

Mild 

06-01 

06CHACORIV01 

Floating  garbage 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Flow 

1.53 

cf  s 

06-01 

06CHACORIV01 

Fluoride 

Total 

0.46 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

5.1 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

530 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

36 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-01 

06CHACORIV01 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Lead 

Total 

0.28 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Magnesium 

Dissolved 

22 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Mercury 

Total 

69 

ng/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Nickel 

Total 

0.28 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

pH 

Total 

7.59 

None 

06-01 

06CHACORIV01 

Potassium 

Dissolved 

12 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-226 

Total 

0.4 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-01 

06CHACORIV01 

Salinity 

0.66 

0/00 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Silver 

Total 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sodium 

Dissolved 

95 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Specific  conductance 

1324 

uS/  cm 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfate 

Dissolved 

690 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Sulfate 

Total 

700 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

Temperature,  water 

22 

deg  C 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Thallium 

Total 

0.0062 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Total  dissolved  solids 

874 

mg/L 
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06-01 

06CHACORIV01 

Total  suspended  solids 

Total 

22000 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Turbidity 

NTU 

06-01 

06CHACORIV01 

Uranium 

Total 

0.059 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

0 6CHACORI V 0 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-01 

06CHACORIV01 

Zinc 

Total 

0.89 

mg/1 

06-03 

06CHACORIV03 

Alkalinity,  total 

167 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Bicarbonate 

167 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Calcium 

Total 

16.1 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Carbonate 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chloride 

Total 

11 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.65 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Fluoride 

Total 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Hardness,  Ca,  Mg 

45.5 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Hydroxide 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Magnesium 

Total 

1.3 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Mercury 

Total 

0.002 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Nitrate 

Total 

3.23 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Orthophosphate 

0.11 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

pH 

Total 

8.36 

None 

06-03 

06CHACORIV03 

Phosphorus 

50.1 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Salinity 

0.10 

0/00 

06-03 

06CHACORIV03 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Sodium 

Total 

169 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Specific  conductance 

724 

uS/cm 

06-03 

06CHACORIV03 

Sulfate 

Total 

196 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Temperature,  water 

21.5 

deg  C 

06-03 

06CHACORIV03 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Total  dissolved  solids 

355 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Total  dissolved  solids 

110 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Turbidity 

NTU 

06-03 

06CHACORIV03 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

. alpha . -Endosulf an 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

. alpha . -Hexachlorocyclohexane  Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

.beta . -Endosulfan 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

. beta . -Hexachlorocyclohexane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

. delta . -Hexachlorocyclohexane  Total 

ug/L 
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06-03 

06CHACORIV03 

1, lr  1, 2-Tetrachloroethane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 1-Trichloroethane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 2, 2-Tetrachloroethane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 1, 2-Trichloroethane 

Total 

ug/L 

06-03 

0 6CHACORI V 0 3 

1, 1-Dichloroethane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 1-Dichloropropene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 2 r 3 -Tri chlorobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 2 , 3-Trichloropropane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 2 r 4 -Tri chlorobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1 r 2 r 4 -Tri chlorobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1 f 2 r 4-Trimethylbenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 2-Dibromo-3-chloropropane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 2-Dichloroethane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 2-Dichloropropane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 2-Diphenylhydrazine 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1,3, 5-Trimethylbenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

1, 3-Dichloropropane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2 , 2-Dichloropropane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2,3,7, 8-Tetrachlorodibenzo-p- 

■ Total 

pg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2,4,5-T 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2,4, 6-Trichlorophenol 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2, 4-D 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2, 4-DB 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2, 4-Dichlorophenol 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2, 4-Dimethylphenol 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2, 4-Dinitrophenol 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2, 4-Dinitrotoluene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2, 6-Dinitrotoluene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2-Chloronaphthalene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2-Hexanone 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

2-Methylnaphthalene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

3, 3 1 -Dichlorobenzidine 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

4, 6-Dinitro-o-cresol 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Acenaphthene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Acenaphthylene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Acetone 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Aldrin 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Alkalinity,  total 

310 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Ammonia-nitrogen 

Total 

1.1 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Anion/cation  ratio 

Total 

-6.7 

% 

06-03 

06CHACORIV03 

Anthracene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Aroclor  1016 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Aroclor  1221 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Aroclor  1232 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Aroclor  1242 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Aroclor  1248 

Total 

ug/L 
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06-03 

06CHACORIV03 

Aroclor  1254 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Aroclor  1260 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Barium 

Dissolved 

0.068 

mg/L 

06-03 

0 6CHACORI V 0 3 

Benz [a] anthracene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Benzene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Benzo (b) fluoranthene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Benzo [a] pyrene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Benzo [ghi] perylene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Benzo [k] fluoranthene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Benzoic  acid 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Benzyl  alcohol 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Bicarbonate 

270 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Biochemical  oxygen  demand. 

standard  conditions 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Bis  (2-chloroethoxy) methane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Bis  (2-chloroethyl)  ether 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Bis  (2-chloroisopropyl ) ether  Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Boron 

Dissolved 

27 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Bromide 

3.1 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Bromobenzene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Butyl  benzyl  phthalate 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Calcium 

Total 

300 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Carbon  disulfide 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Carbon  tetrachloride 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Carbonate 

42 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

CFC-11 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

CFC-12 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chemical  oxygen  demand 

50 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chlordane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chloride 

Total 

1200 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chlorine 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chlorobenzene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chi or odibromome thane 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chloroethane 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chloroform 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chi or ome thane 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chromium (VI) 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Chrysene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

cis-1, 2-Dichloroethylene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

cis-1, 3-Dichloropropene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Cumene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dalapon 

Total 

ug/L 
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06-03 

06CHACORIV03 

Di  (2-ethylhexyl ) phthalate 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dibenz [a, h] anthracene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dibenzofuran 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dibromome thane 

ug/L 

06-03 

0 6CHACORI V 0 3 

Dibutyl  phthalate 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dicamba 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Di chi orobromome thane 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dichlorprop 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dieldrin 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Diethyl  phthalate 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dimethyl  phthalate 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Di-n-octyl  phthalate 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dinoseb 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.6 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Endosulfan  sulfate 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Endrin 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Endrin  aldehyde 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Ethylbenzene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Ethylene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Ethylene  dibromide 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Flow,  stream  class  (choice 

list) 

1 

None 

06-03 

06CHACORIV03 

Fluoranthene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Fluorene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

25 

pCi/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Halon  1011 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Hardness,  Ca,  Mg 

3300 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Heptachlor 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Heptachlor  epoxide 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Hexachlorobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Hexachlorobutadiene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Hexachlorobutadiene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Hexachlorocyclopentadiene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Hexachl or oe thane 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Indeno [1,2, 3-cd] pyrene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Isophorone 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Lindane 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Magnesium 

Total 

610 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

MCPA 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

m-Di chlorobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

m-Di chlorobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Mecoprop 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Methoxychlor 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Methyl  bromide 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Methyl  ethyl  ketone 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Methyl  iodide 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Methyl  isobutyl  ketone 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Methyl  tert-butyl  ether 

Total 

ug/L 
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06-03 

06CHACORIV03 

Methylene  chloride 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Naphthalene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Naphthalene 

Total 

ug/L 

06-03 

0 6CHACORI V 0 3 

n-Butylbenzene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Nitrate 

Total 

0.22 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Nitrobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

N-Nitrosodi-n-propyl amine 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

N-Nitrosodiphenyl amine 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

n-Propylbenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

o-Chlorophenol 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

o-Chlorotoluene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

o-Cresol 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

o-Di chlorobenzene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

o-Di chlorobenzene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

o-Nitrophenol 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p,pf -ODD 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p, p 1 -DDE 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p, p 1 -DDT 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Bromophenyl  phenyl  ether 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Chloroaniline 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Chloro-m-cresol 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Chlorophenyl  phenyl  ether 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Chlorotoluene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Cresol 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Cymene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Di chlorobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Di chlorobenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Pentachlorophenol 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

PH 

Total 

8.17 

None 

06-03 

06CHACORIV03 

pH 

Total 

8.4 

None 

06-03 

06CHACORIV03 

Phenanthrene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Phenol 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Phosphorus 

0.13 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

p-Nitrophenol 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Potassium 

Total 

20 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Potassium 

Dissolved 

23 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Pyrene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Radium-226 

Total 

0.3 

pCi/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Radium-226/228 

Total 

0.3 

pCi/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Salinity 

5.00 

0/00 

06-03 

06CHACORIV03 

sec-Butylbenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Silvex 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Sodium 

Total 

1700 

mg/L 
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06-03 

06CHACORIV03 

Specific  conductance 

9060 

uS/  cm 

06-03 

06CHACORIV03 

Styrene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Sulfate 

Total 

5700 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Temperature , water 

16.9 

deg  C 

06-03 

0 6CHACORI V 0 3 

tert-Butylbenzene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Tetrachloroethylene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Toluene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Total  dissolved  solids 

4920 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Total  dissolved  solids 

12000 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Toxaphene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

trans-1, 2-Dichloroethylene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

trans-1, 3-Dichloropropene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Tribromome thane 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Trichloroethylene 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Tritium 

pCi/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Turbidity 

3.65 

NTU 

06-03 

06CHACORIV03 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Vinyl  acetate 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Vinyl  chloride 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Xylene 

Total 

ug/L 

06-03 

06CHACORIV03 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Alkalinity,  total 

220 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Aluminum 

Dissolved 

0.085 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Anion/cation  ratio 

Total 

61 

o 

0 

06-05 

06CHACORIV05 

Antimony 

Dissolved 

0.0021 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Barium 

Dissolved 

0.057 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Beryllium 

Dissolved 

0.0006 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Bicarbonate 

220 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Boron 

Dissolved 

7.6 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Bromide 

1.3 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Cadmium 

Dissolved 

0.00046 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Calcium 

Total 

430 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Carbonate 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Chloride 

Total 

360 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Chlorine 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Chromium (III) 

Dissolved 

0.007 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Chromium (VI) 

Dissolved 

0.0026 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Cobalt 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Copper 

Dissolved 

0.0044 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Escherichia  coli 

170 

YIPN/lOOml 

06-05 

06CHACORIV05 

Fecal  Coliform 

170 

YIPN/lOOml 

06-05 

06CHACORIV05 

Flow,  stream  class  (choice 

list) 

1 

None 

06-05 

06CHACORIV05 

Fluoride 

Total 

0.46 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

16.6 

pCi/L 
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06-05 

06CHACORIV05 

Hardness,  Ca,  Mg 

3200 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Lead 

Dissolved 

0.0057 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Magnesium 

Total 

500 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

0 6CHACORI V 0 5 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-05 

0 6 CHACORI V 0 5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Nickel 

Dissolved 

0.014 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Nitrate 

Total 

2.1 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Orthophosphate 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

PH 

Total 

8.69 

None 

06-05 

06CHACORIV05 

pH 

Total 

8.32 

None 

06-05 

06CHACORIV05 

Phosphorus 

0.047 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Potassium 

Total 

26 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Radium-226/228 

Total 

0.6 

pCi/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Radium-228 

Total 

0.6 

pCi/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Salinity 

5.10 

0/00 

06-05 

06CHACORIV05 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Sodium 

Total 

1400 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Specific  conductance 

9090 

uS/  cm 

06-05 

06CHACORIV05 

Sulfate 

Total 

5100 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Sulfide 

0.018 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Temperature,  water 

17.9 

deg  C 

06-05 

06CHACORIV05 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Total  dissolved  solids 

6000 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Total  dissolved  solids 

9100 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Total  suspended  solids 

Total 

17 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Tritium 

pCi/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Turbidity 

7.11 

NTU 

06-05 

06CHACORIV05 

Uranium 

Total 

16.5 

pCi/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-05 

06CHACORIV05 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

310 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Aluminum 

Total 

490 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.13 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Arsenic 

Total 

0.0564 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0599 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Barium 

Total 

3.6 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Beryllium 

Total 

0.028 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

300 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Boron 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Cadmium 

Total 

mg/L 
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06-06 

06CHACORIV06 

Calcium 

Dissolved 

2100 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Chloride 

Dissolved 

3.4 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Dissolved 

0.168 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORI VO  6 

Chromium 

Total 

0.2 

mg/L 

06-06 

0 6 CHACORI V 0 6 

Cobalt 

Dissolved 

0.021 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Copper 

Total 

0.397 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Copper 

Dissolved 

0.402 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  precipitation 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  temperature 

Cold 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-06 

06CHACORIV06 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Detergent  suds 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11.71 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Dissolved  oxygen  saturation 

88.5 

o 

15 

06-06 

06CHACORIV06 

Fish  kill 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  algae  mats 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  debris 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  garbage 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Flow 

0.5 

cf  s 

06-06 

06CHACORIV06 

Fluoride 

Total 

1 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

24.1 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

a Total 

3.6 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

5.3 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

cloud  < 

cover  Partly  cloudy 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

precipitation  Light  rain/snow 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Cold 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

06-06 

06CHACORIV06 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Lead 

Total 

0.3 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Magnesium 

Dissolved 

360 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Mercury 

Total 

697 

ng/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Nickel 

Total 

0.15 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Nickel 

Dissolved 

0.16 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Nitrate 

Total 

3.6 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Nitrite 

Total 

0.027 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

pH 

Total 

8.58 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Potassium 

Dissolved 

42 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Salinity 

0.3 

0/00 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Selenium 

Total 

0.0091 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Sodium 

Dissolved 

260 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Specific  conductance 

613 

uS/  cm 
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06-06 

06CHACORIV06 

Sulfate 

Total 

85 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Sulfate 

Dissolved 

90 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Temperature , water 

3.47 

deg  C 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Total 

0.0029 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORI VO  6 

Thallium 

Dissolved 

0.0043 

mg/L 

06-06 

0 6 CHACORI V 0 6 

Total  dissolved  solids 

405 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Total  suspended  solids 

Total 

890 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Turbidity 

NTU 

06-06 

06CHACORIV06 

Uranium 

Total 

0.0336 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Zinc 

Dissolved 

0.39 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Zinc 

Total 

0.9 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

78 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Aluminum 

Dissolved 

6.2 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Aluminum 

Total 

15 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.037 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Antimony 

Dissolved 

0.0002 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Antimony 

Total 

0.0002 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Arsenic 

Total 

0.0035 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Barium 

Total 

0.17 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Beryllium 

Total 

0.0008 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Bicarbonate 

Dissolved 

78 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Boron 

Total 

0.035 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Boron 

Dissolved 

0.037 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Chloride 

Dissolved 

2.9 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Dissolved 

0.0048 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Total 

0.0105 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Cobalt 

Dissolved 

0.0012 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Copper 

Dissolved 

0.0068 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Copper 

Total 

0.0138 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  cloud  cover 

Cloudy 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  precipitation 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Current  weather  temperature 

Warm 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Current  weather  wind 

Gusty 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Detergent  suds 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.8 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

81.9 

% 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Fish  kill 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Floating  algae  mats 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Floating  debris 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  garbage 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Flow 

22.2 

cf  s 

06-06 

06CHACORIV06 

Fluoride 

Total 

mg/L 
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06-06 

06CHACORIV06 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.4 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

a Total 

0.096 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.76 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORI VO  6 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Cloudy 

06-06 

0 6 CHACORI V 0 6 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-06 

06-06 

06CHACORIV06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour  weather  temperature 
Last  24  hour  weather  wind 

Warm 

Windy 

06-06 

06CHACORIV06 

Lead 

Dissolved 

0.0047 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Lead 

Total 

0.0099 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Magnesium 

Dissolved 

4.4 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Mercury 

Total 

26.7 

ng/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0009 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Nickel 

Dissolved 

0.0046 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Nickel 

Total 

0.0054 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Nitrate 

Total 

0.096 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

pH 

Total 

7.83 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Potassium 

Dissolved 

4.1 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Salinity 

0.09 

0/00 

06-06 

06CHACORIV06 

Selenium 

Total 

0.0002 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Sodium 

Dissolved 

20 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Specific  conductance 

191 

uS/  cm 

06-06 

06CHACORIV06 

Sulfate 

Dissolved 

31 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Sulfate 

Total 

31 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Temperature,  water 

11.93 

deg  C 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Total 

0.0002 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Dissolved 

0.0006 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Total  dissolved  solids 

126 

mg/L 

06-06 

06-06 

06CHACORIV06 

06CHACORIV06 

Total  suspended  solids 
Turbidity 

Total 

430 

mg/L 

NTU 

06-06 

06CHACORIV06 

Uranium 

Total 

0.002 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Vanadium 

Dissolved 

0.0093 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Zinc 

Dissolved 

0.029 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Zinc 

Total 

0.059 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

108 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Aluminum 

Dissolved 

22.4 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Aluminum 

Total 

641.3 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.23 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Antimony 

Dissolved 

0.00078 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Arsenic 

Total 

0.05282 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Arsenic 

Dissolved 

0.00445 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Barium 

Total 

5.284 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Beryllium 

Total 

0.042 

mg/L 
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06-06 

06CHACORIV06 

Bicarbonate 

Dissolved 

108 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Boron 

Dissolved 

0.058 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Boron 

Total 

0.312 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORI VO  6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-06 

0 6 CHACORI V 0 6 

Calcium 

Dissolved 

31 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Chloride 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Dissolved 

0.0094 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Total 

0.1484 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Cobalt 

Dissolved 

0.019 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Copper 

Dissolved 

0.03288 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Copper 

Total 

0.462 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  precipitation 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  temperature 

Warm 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-06 

06CHACORIV06 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Detergent  suds 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.57 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Dissolved  oxygen  saturation 

67.7 

% 

06-06 

06CHACORIV06 

Fish  kill 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  algae  mats 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  debris 

Mild 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  garbage 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Flow 

0.2 

cf  s 

06-06 

06CHACORIV06 

Fluoride 

Total 

2.578 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

7.6 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

6.71 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Windy 

06-06 

06CHACORIV06 

Lead 

Dissolved 

0.014 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Lead 

Total 

0.451 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Magnesium 

Dissolved 

5.93 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Mercury 

Total 

1380 

ng/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Molybdenum 

Dissolved 

0.007 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Nickel 

Total 

0.307 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Nickel 

Dissolved 

0.013 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Nitrate 

Total 

3.06 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

PH 

Total 

7.96 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Potassium 

Dissolved 

7.99 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Salinity 

0.49 

0/00 

06-06 

06CHACORIV06 

Selenium 

Total 

mg/L 
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06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Sodium 

Dissolved 

208 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Specific  conductance 

987 

uS/  cm 

06-06 

0 6CHACORI VO  6 

Sulfate 

Dissolved 

29.6 

mg/L 

06-06 

0 6 CHACORI V 0 6 

Sulfate 

Total 

333 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Temperature,  water 

16.77 

deg  C 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Dissolved 

0.00029 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Total  dissolved  solids 

652 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Total  suspended  solids 

Total 

34900 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Turbidity 

NTU 

06-06 

06CHACORIV06 

Uranium 

Total 

0.02183 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Vanadium 

Dissolved 

0.04 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Zinc 

Dissolved 

0.072 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Zinc 

Total 

2.169 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

10 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

130 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Aluminum 

Dissolved 

5.6 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Aluminum 

Total 

320 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Arsenic 

Dissolved 

0.0041 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Arsenic 

Total 

0.085 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Barium 

Total 

5.5 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Beryllium 

Total 

0.041 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Boron 

Total 

1.2 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Cadmium 

Total 

0.011 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Calcium 

Dissolved 

6.7 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Carbonate 

Dissolved 

20 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Chloride 

Dissolved 

28 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Total 

0.26 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Copper 

Total 

0.75 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Current  weather  precipitation 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Current  weather  temperature 

Warm 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Detergent  suds 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.32 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Dissolved  oxygen  saturation 

82.6 

% 

06-06 

06CHACORIV06 

Fish  kill 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  algae  mats 

None 

2410284 


ED  000552C  00003927-00066 


06-06 

06CHACORIV06 

Floating  debris 

Mild 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  garbage 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Flow 

88.3 

cf  s 

06-06 

06CHACORIV06 

Fluoride 

Total 

1.8 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORI VO  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

21 

pCi/L 

06-06 

0 6 CHACORI V 0 6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

20 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

15 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-06 

06CHACORIV06 

Lead 

Dissolved 

0.001 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Lead 

Total 

0.55 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Magnesium 

Dissolved 

0.84 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Mercury 

Total 

820 

ng/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Nickel 

Total 

0.27 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

pH 

Total 

8.18 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Potassium 

Dissolved 

3.2 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Radium-226 

Total 

1.4 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Radium-228 

Total 

3.4 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Salinity 

0.28 

0/00 

06-06 

06CHACORIV06 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Sodium 

Dissolved 

120 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Specific  conductance 

585 

uS/  cm 

06-06 

06CHACORIV06 

Sulfate 

Dissolved 

140 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Sulfate 

Total 

140 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Temperature,  water 

21.33 

deg  C 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Total 

0.0058 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Total  dissolved  solids 

386 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Total  suspended  solids 

Total 

25000 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Turbidity 

NTU 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Uranium 

Total 

0.045 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Vanadium 

Dissolved 

0.013 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Zinc 

Total 

1.4 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.29 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Aluminum 

Total 

42 

mg/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Arsenic 

Total 

0.011 

mg/1 
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06-06 

06CHACORIV06 

Barium 

Total 

2 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Beryllium 

Total 

0.016 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORI VO  6 

Boron 

Total 

0.43 

mg/1 

06-06 

0 6 CHACORI V 0 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Calcium 

Dissolved 

13 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Chloride 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Chromium 

Total 

0.1 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Copper 

Total 

0.24 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  precipitation 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-06 

06CHACORIV06 

Current  weather  wind 

Calm 

06-06 

06CHACORIV06 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Detergent  suds 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.11 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Dissolved  oxygen  saturation 

83.4 

o 

o 

06-06 

06CHACORIV06 

Fish  kill 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  algae  mats 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  debris 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Floating  garbage 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Flow 

0.26 

cf  s 

06-06 

06CHACORIV06 

Fluoride 

Total 

1.3 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Gross  alpha  : 

radioactivity. 

(ATotal 

10.2 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

31 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

6.6 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

06-06 

06CHACORIV06 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Lead 

Total 

0.19 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Magnesium 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Mercury 

Total 

390 

ng/L 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Nickel 

Total 

0.12 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

PH 

Total 

8.38 

None 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

Potassium 

Dissolved 

4.4 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Salinity 

0.26 

0/00 
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06-06 

06CHACORIV06 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Silver 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Sodium 

Dissolved 

100 

mg/1 

06-06 

0 6CHACORI VO  6 

Specific  conductance 

548 

uS/  cm 

06-06 

0 6 CHACORI V 0 6 

Sulfate 

Dissolved 

140 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Sulfate 

Total 

140 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Temperature,  water 

23.17 

deg  C 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Total  dissolved  solids 

362 

mg/L 

06-06 

06CHACORIV06 

Total  suspended  solids 

Total 

8500 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Turbidity 

NTU 

06-06 

06CHACORIV06 

Uranium 

Total 

0.02 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-06 

06CHACORIV06 

Zinc 

Total 

0.6 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

340 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Total 

650 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.19 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Total 

0.0665 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Dissolved 

0.0704 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Barium 

Total 

4.5 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Beryllium 

Total 

0.038 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Bicarbonate 

Dissolved 

330 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Dissolved 

0.23 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Total 

0.42 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Calcium 

Dissolved 

23 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Chloride 

Dissolved 

61 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Chromium 

Total 

0.23 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Chromium 

Dissolved 

0.252 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Copper 

Total 

0.488 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Copper 

Dissolved 

0.514 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Current  weather  cloud  cover 

Cloudy 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Current  weather  precipitation 

None 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Current  weather  temperature 

Cold 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Current  weather  wind 

Breeze 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Detergent  suds 

None 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11.14 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  saturation 

100.1 

% 

06-33 

06CHACORIV33 

Fish  kill 

None 
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06-33 

06CHACORIV33 

Floating  algae  mats 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  debris 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  garbage 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Flow 

1.31 

cf  s 

06-33 

0 6CHACORIV3  3 

Fluoride 

Total 

1.1 

mg/L 

06-33 

0 6 CHACORI V 3 3 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

13.9 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

a Total 

3.6 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

6.6 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Rain/ snow 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Cold 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

06-33 

06CHACORIV33 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Lead 

Total 

0.39 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Magnesium 

Dissolved 

0.62 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Mercury 

Total 

759 

ng/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Molybdenum 

Dissolved 

0.32 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Total 

0.2 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nitrate 

Total 

3.5 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nitrite 

Total 

0.034 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Potassium 

Dissolved 

7.5 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Salinity 

0.59 

0/00 

06-33 

06CHACORIV33 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Total 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Sodium 

Dissolved 

780 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Specific  conductance 

1169 

uS/  cm 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Dissolved 

290 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Total 

310 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Temperature,  water 

10.48 

deg  C 

06-33 

06CHACORIV33 

Thallium 

Total 

0.0039 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Thallium 

Dissolved 

0.0093 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Total  dissolved  solids 

772 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Total  suspended  solids 

Total 

23000 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Turbidity 

NTU 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Uranium 

Total 

0.0413 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Vanadium 

Dissolved 

0.45 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Zinc 

Total 

1.2 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

100 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Dissolved 

130 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Aluminum 

Total 

130 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.088 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 
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06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Dissolved 

0.0178 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Total 

0.0193 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Barium 

Total 

2.1 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORIV3  3 

Beryllium 

Total 

0.011 

mg/L 

06-33 

0 6 CHACORI V 3 3 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Total 

0.083 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Dissolved 

0.088 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Calcium 

Dissolved 

110 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Chloride 

Dissolved 

8 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Chromium 

Total 

0.056 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Chromium 

Dissolved 

0.0572 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Cobalt 

Dissolved 

0.067 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Copper 

Dissolved 

0.126 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Copper 

Total 

0.142 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-33 

06CHACORIV33 

Current  weather  precipitation 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Current  weather  temperature 

Cold 

06-33 

06CHACORIV33 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-33 

06CHACORIV33 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Detergent  suds 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.79 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.8 

o 

0 

06-33 

06CHACORIV33 

Fish  kill 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  algae  mats 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  debris 

Moderate 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  garbage 

None 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Flow 

44.6 

cf  S 

06-33 

06CHACORIV33 

Fluoride 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.5 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

a Total 

0.25 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

5.3 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Heavy  rain 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Cold 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Last  24  hour  weather 

wind 

Windy 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Lead 

Dissolved 

0.12 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Lead 

Total 

0.14 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Magnesium 

Dissolved 

35 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Mercury 

Total 

287 

ng/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Total 

0.079 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Nickel 

Dissolved 

0.083 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nitrate 

Total 

0.25 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nitrite 

Total 

mg/L 
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06-33 

06CHACORIV33 

PH 

Total 

8.05 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Potassium 

Dissolved 

22 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-226 

Total 

0.5 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-33 

0 6CHACORIV3  3 

Salinity 

0.17 

0/00 

06-33 

0 6 CHACORI V 3 3 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Sodium 

Dissolved 

71 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Specific  conductance 

349 

uS/  cm 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Dissolved 

59 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Total 

78 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Temperature,  water 

11.53 

deg  C 

06-33 

06CHACORIV33 

Thallium 

Dissolved 

0.0018 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Total  dissolved  solids 

230 

mg/L 

06-33 

06-33 

06CHACORIV33 

06CHACORIV33 

Total  suspended  solids 
Turbidity 

Total 

7600 

mg/L 

NTU 

06-33 

06CHACORIV33 

Uranium 

Total 

0.0152 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Vanadium 

Dissolved 

0.16 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Zinc 

Dissolved 

0.4 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Zinc 

Total 

0.42 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Dissolved 

1.015 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Total 

1081 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.228 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Dissolved 

0.00162 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Total 

0.09841 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Dissolved 

0.00314 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Barium 

Total 

12.24 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Beryllium 

Total 

0.077 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Dissolved 

0.0739 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Total 

0.5 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Calcium 

Dissolved 

39.69 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Chloride 

Dissolved 

11.9 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Chromium 

Dissolved 

0.00192 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Chromium 

Total 

0.2384 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Cobalt 

Dissolved 

0.0087 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Copper 

Dissolved 

0.00813 

mg/L 

06-33 

06-33 

06-33 

06-33 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 
06CHACORIV33 
0 6CHACORI V3  3 
06CHACORIV33 
06CHACORIV33 

Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 

Total 

0.6326 

Cloudy 

None 

Warm 

Breeze 

mg/L 
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06-33 

06CHACORIV33 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Detergent  suds 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.81 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  saturation 

98.3 

o 

o 

06-33 

0 6CHACORIV3  3 

Fish  kill 

None 

06-33 

0 6 CHACORI V 3 3 

Floating  algae  mats 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  debris 

Mild 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  garbage 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Flow 

1.46 

cf  s 

06-33 

06CHACORIV33 

Fluoride 

Total 

0.852 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

10.8 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

19.7 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Cloudy 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-33 

06CHACORIV33 

Lead 

Dissolved 

0.005 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Lead 

Total 

0.976 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Magnesium 

Dissolved 

2.892 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Mercury 

Total 

2290 

ng/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0074 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Total 

0.59 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Dissolved 

0.0031 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nitrate 

Total 

1.56 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Nitrite 

Total 

0.004 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

pH 

Total 

8.1 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Potassium 

Dissolved 

6.745 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Salinity 

0.42 

0/00 

06-33 

06CHACORIV33 

Selenium 

Total 

0.00368 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Total 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Sodium 

Dissolved 

165.7 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Specific  conductance 

847 

uS/  cm 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Dissolved 

244 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Total 

255 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Temperature,  water 

20.47 

deg  C 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Thallium 

Total 

0.01022 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Total  dissolved  solids 

559 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Total  suspended  solids 

Total 

61600 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Turbidity 

NTU 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Uranium 

Total 

0.03734 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Vanadium 

Dissolved 

0.0052 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Zinc 

Dissolved 

0.0093 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Zinc 

Total 

3.557 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 
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06-33 

06CHACORIV33 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

140 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Dissolved 

0.56 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Total 

130 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORIV3  3 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-33 

0 6 CHACORI V 3 3 

Arsenic 

Dissolved 

0.0024 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Total 

0.08 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Barium 

Total 

6.1 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Beryllium 

Total 

0.048 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Bicarbonate 

Dissolved 

140 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Total 

1.3 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Total 

0.014 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Calcium 

Dissolved 

16 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Chloride 

Dissolved 

16 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Chromium 

Total 

0.27 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Copper 

Total 

1 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

06-33 

06CHACORIV33 

Current  weather  precipitation 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-33 

06CHACORIV33 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-33 

06CHACORIV33 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Detergent  suds 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.23 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  saturation 

72.3 

% 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Fish  kill 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  algae  mats 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  debris 

Mild 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  garbage 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Fluoride 

Total 

1.1 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

6.7 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

46 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

21 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Lead 

Total 

0.83 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Magnesium 

Dissolved 

1.4 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Mercury 

Total 

1000 

ng/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

2410284 
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06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Total 

0.33 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

PH 

Total 

7.71 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Potassium 

Dissolved 

4.9 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-33 

0 6CHACORIV3  3 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-33 

0 6 CHACORI V 3 3 

Salinity 

0.45 

0/00 

06-33 

06CHACORIV33 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Sodium 

Dissolved 

180 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Specific  conductance 

908 

uS/  cm 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Dissolved 

290 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Temperature,  water 

22.82 

deg  C 

06-33 

06CHACORIV33 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Thallium 

Total 

0.009 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Total  dissolved  solids 

599 

mg/L 

06-33 

06-33 

06CHACORIV33 

06CHACORIV33 

Total  suspended  solids 
Turbidity 

Total 

37000 

mg/1 

NTU 

06-33 

06CHACORIV33 

Uranium 

Total 

0.073 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Zinc 

Total 

1.7 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

84 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Aluminum 

Total 

6.4 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Dissolved 

0.0012 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Arsenic 

Total 

0.0043 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Barium 

Total 

0.32 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Beryllium 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Bicarbonate 

Dissolved 

84 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Boron 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Calcium 

Dissolved 

140 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Chloride 

Dissolved 

6.8 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Chromium 

Total 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06-33 

06-33 

06-33 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 
06CHACORIV33 
0 6CHACORI V3  3 
06CHACORIV33 
06CHACORIV33 

Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 

Total 

0.014 

Cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

mg/1 
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06-33 

06CHACORIV33 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Detergent  suds 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.58 

mg/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Dissolved  oxygen  saturation 

82.7 

o 

o 

06-33 

0 6CHACORIV3  3 

Fish  kill 

None 

06-33 

0 6 CHACORI V 3 3 

Floating  algae  mats 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  debris 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Floating  garbage 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Flow 

0.54 

cf  s 

06-33 

06CHACORIV33 

Fluoride 

Total 

0.55 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

4 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

420 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.2 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-33 

06CHACORIV33 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-33 

06CHACORIV33 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Lead 

Total 

0.0082 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Magnesium 

Dissolved 

16 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Mercury 

Total 

3.7 

ng/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Nickel 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

pH 

Total 

7.69 

None 

06-33 

06CHACORIV33 

Potassium 

Dissolved 

9.9 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-33 

06CHACORIV33 

Salinity 

0.54 

0/00 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Selenium 

Total 

0.0029 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Silver 

Total 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Sodium 

Dissolved 

78 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Specific  conductance 

1101 

uS/  cm 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Dissolved 

540 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Sulfate 

Total 

540 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Temperature,  water 

26.88 

deg  C 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Total  dissolved  solids 

727 

mg/L 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Total  suspended  solids 

Total 

360 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Turbidity 

NTU 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Uranium 

Total 

0.0054 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

06CHACORIV33 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

Zinc 

Total 

0.053 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Alkalinity,  total 

370 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Aluminum 

Dissolved 

0.03 

mg/L 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Anion/cation  ratio 

Total 

1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Barium 

Dissolved 

0.028 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bicarbonate 

370 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Dissolved 

0.63 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bromide 

0.81 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Calcium 

Total 

74 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Carbonate 

8 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chloride 

Total 

92 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chlorine 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Copper 

Dissolved 

0.021 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11.33 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Fluoride 

Total 

3.3 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Hardness,  Ca 

180 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Hydroxide 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Magnesium 

Total 

21 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

0.027 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nitrate 

Total 

17 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Orthophosphate 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

PH 

Total 

8.61 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

pH 

Total 

8.29 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Phosphorus 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Potassium 

Total 

4.2 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Salinity 

1.00 

0/00 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Selenium 

Total 

0.003 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Selenium 

Dissolved 

0.004 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silica 

Total 

27 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sodium 

Total 

430 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Specific  conductance 

2290 

uS/  cm 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sulfate 

Total 

700 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sulfide 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Temperature,  water 

2 

deg  C 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Total  dissolved  solids 

1511 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  dissolved  solids 

1600 

mg/L 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Total  suspended  solids 

Total 

36 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Turbidity 

112 

NTU 

06-08 

06CHINDEWA08 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Alkalinity,  total 

180 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Aluminum 

Dissolved 

0.03 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Anion/cation  ratio 

Total 

1.02 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Barium 

Dissolved 

0.031 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bicarbonate 

170 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Dissolved 

0.24 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bromide 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Calcium 

Total 

56 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Carbonate 

16 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chloride 

Total 

21 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chlorine 

mg/L 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.68 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

93.5 

Q, 

O 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Flow,  stream  class  (choice 

list) 

1 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Fluoride 

Total 

1.2 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

190 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Hydroxide 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Magnesium 

Total 

12 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nitrate 

Total 

2.1 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Orthophosphate 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

PH 

Total 

8.42 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

PH 

Total 

8.42 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Phosphorus 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Potassium 

Total 

3.5 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Salinity 

0.30 

0/00 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Selenium 

Dissolved 

0.001 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Selenium 

Total 

0.003 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silica 

Total 

16 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Sodium 

Total 

160 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Specific  conductance 

1032 

uS/  cm 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Total 

290 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfide 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Temperature , water 

22.3 

deg  C 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Total  dissolved 

solids 

681 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Total  dissolved 

solids 

710 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Total  suspended 

solids 

Total 

21 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Turbidity 

29.8 

NTU 

06-08 

06CHINDEWA08 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

360 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Aluminum 

Dissolved 

0.11 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Aluminum 

Total 

0.5 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.385 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.26 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/L 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Arsenic 

Total 

0.0018 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Barium 

Total 

0.048 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Beryllium 

Total 

0.0002 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

360 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Boron 

Dissolved 

0.46 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Boron 

Total 

0.46 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cadmium 

Total 

0.0002 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Calcium 

Dissolved 

86 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chloride 

Dissolved 

77 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cobalt 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Dissolved 

0.0023 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Total 

0.0026 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

precipitation 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

temperature 

Warm 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

wind 

Gusty 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Detergent  suds 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11.75 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen 

saturation 

108.6 

% 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Fish  kill 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Floating  algae  mats 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  debris 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  garbage 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Flow 

0.16 

cf  s 

2410284 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Fluoride 

Total 

1.6 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

16 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.3 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Warm 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

wind 

Windy 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Magnesium 

Dissolved 

22 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Mercury 

Total 

3.9 

ng/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0037 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Nickel 

Total 

0.0055 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Nickel 

Dissolved 

0.0066 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Nitrate 

Total 

4.12 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Nitrite 

Total 

0.06 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

pH 

Total 

8.03 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Phosphorus 

Total 

1.06 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Potassium 

Dissolved 

2.2 

mg/L 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Salinity 

0.97 

0/00 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Selenium 

Total 

0.0032 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sodium 

Dissolved 

360 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Specific  conductance 

1901 

uS/  cm 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sulfate 

Total 

320 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sulfate 

Dissolved 

330 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Temperature,  water 

11.37 

deg  C 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Thallium 

Total 

0.0002 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  dissolved  solids 

1255 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

7 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Turbidity 

6.51 

NTU 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Uranium 

Total 

0.024 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Dissolved 

0.014 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Total 

0.021 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

272 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

278 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.239 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Total 

0.285 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.102 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Total 

0.161 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.039 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.037 

mg/L 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Dissolved 

0.00056 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Dissolved 

0.00022 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Dissolved 

0.00124 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Dissolved 

0.0007 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Barium 

Total 

0.041 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Barium 

Total 

0.039 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bicarbonate 

Dissolved 

267 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bicarbonate 

Dissolved 

272 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Dissolved 

0.282 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Total 

0.255 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Dissolved 

0.258 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Total 

0.238 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Calcium 

Dissolved 

65 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Calcium 

Dissolved 

62.4 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Carbonate 

Dissolved 

5.24 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Carbonate 

Dissolved 

5.6 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chloride 

Dissolved 

24.7 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chloride 

Total 

23.9 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chloride 

Dissolved 

24 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium 

Total 

0.00067 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium 

Total 

0.00067 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cobalt 

Dissolved 

0.007 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cobalt 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Dissolved 

0.00175 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Total 

0.00128 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Dissolved 

0.0023 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Total 

0.00161 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

cloud  cover 

Clear 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

precipitation 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

temperature 

Warm 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

wind 

Calm 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Detergent  suds 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Dissolved  oxygen 

■ (DO) 

10.37 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Dissolved  oxygen 

. saturation 

97.5 

% 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Fish  kill 

None 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  algae  mats 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  debris 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  garbage 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Flow 

0.18 

cf  s 

06-08 

06CHINDEWA08 

Fluoride 

Total 

1.1 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Fluoride 

Total 

1.03 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

6.1 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

5.9 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.123 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.278 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover 

Clear 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Total 

mg/L 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Magnesium 

Dissolved 

16.1 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Magnesium 

Dissolved 

15.4 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Mercury 

Total 

3.3 

ng/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Mercury 

Total 

3.5 

ng/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Total 

0.004 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Dissolved 

0.005 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Total 

0.004 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Dissolved 

0.004 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nitrate 

Total 

1.01 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nitrite 

Total 

0.006 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

pH 

Total 

8.09 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Phosphorus 

Total 

0.183 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Potassium 

Dissolved 

1.8 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Potassium 

Dissolved 

1.8 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Salinity 

0.48 

0/00 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Selenium 

Total 

0.00072 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Selenium 

Dissolved 

0.00043 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silver 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sodium 

Dissolved 

176 

mg/L 

2410284 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Sodium 

Dissolved 

168 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Specific  conductance 

968 

uS/  cm 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Total 

194 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Dissolved 

255 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Temperature , water 

12.49 

deg  C 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Total 

0.00068 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Total 

0.00025 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Dissolved 

0.00026 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Total  dissolved  solids 

639 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Turbidity 

2.34 

NTU 

06-08 

06CHINDEWA08 

Uranium 

Total 

0.00995 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Uranium 

Total 

0.00964 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Zinc 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Zinc 

Total 

0.013 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Zinc 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Zinc 

Total 

0.013 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Total 

0.33 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.048 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Arsenic 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Barium 

Total 

0.028 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Beryllium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Boron 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Calcium 

Dissolved 

37 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chloride 

Dissolved 

4.5 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Chromium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

06-08 

06CHINDEWA08 

Current  weather  precipitation 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

2410284 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Detergent  suds 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.09 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Dissolved  oxygen  saturation 

95.5 

o 

o 

06-08 

06CHINDEWA08 

Fish  kill 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  algae  mats 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  debris 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  garbage 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Flow 

6.21 

cf  s 

06-08 

06CHINDEWA08 

Fluoride 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.1 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

120 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.3 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Clear 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Total 

mg/1 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Magnesium 

Dissolved 

7.5 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Mercury 

Total 

1.8 

ng/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nitrite 

Total 

0.001 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

pH 

Total 

8.11 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Phosphorus 

Total 

0.246 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Potassium 

Dissolved 

2.2 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Salinity 

0.23 

0/00 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sodium 

Dissolved 

54 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Specific  conductance 

479 

uS/  cm 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sulfate 

Total 

96 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Sulfate 

Dissolved 

97 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Temperature,  water 

17.19 

deg  C 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  dissolved  solids 

316 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

16 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Turbidity 

13.7 

NTU 

06-08 

06CHINDEWA08 

Uranium 

Total 

0.0015 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Zinc 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

190 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Aluminum 

Dissolved 

0.081 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Aluminum 

Total 

0.23 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.023 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Barium 

Total 

0.032 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Beryllium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bicarbonate 

Dissolved 

190 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Carbonate 

Dissolved 

7 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/1 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chromium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather  precipitation 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Detergent  suds 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10.39 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

116.9 

% 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Fish  kill 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Floating  algae  mats 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Floating  debris 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Floating  garbage 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Flow 

0.22 

cf  s 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Fluoride 

Total 

0.76 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

4 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

wind 

Light  breeze 

06-08 

06CHINDEWA08 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Lead 

Total 

mg/1 

2410284 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Magnesium 

Dissolved 

12 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Mercury 

Total 

1.4 

ng/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Nickel 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Nitrate 

Total 

0.415 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Nitrite 

Total 

0.001 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

pH 

Total 

7.6 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Phosphorus 

Total 

0.157 

mg/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Salinity 

0.38 

0/00 

06-08 

06CHINDEWA08 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silver 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sodium 

Dissolved 

100 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Specific  conductance 

770 

uS/  cm 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Dissolved 

180 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Total 

180 

mg/1 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Temperature , water 

20.99 

deg  C 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  dissolved  solids 

508 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

5 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Turbidity 

3.08 

NTU 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Uranium 

Total 

0.0053 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

100 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

150 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.028 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Total 

6.3 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.042 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Aluminum 

Total 

0.11 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.019 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Arsenic 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Barium 

Total 

0.082 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Barium 

Total 

0.025 

mg/1 
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06-08 

06CHINDEWA08 

Beryllium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Beryllium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Bicarbonate 

Dissolved 

140 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Boron 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Calcium 

Dissolved 

37 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Calcium 

Dissolved 

44 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chloride 

Dissolved 

4.4 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chloride 

Dissolved 

7.9 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chromium 

Total 

mg/1 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Chromium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Total 

0.015 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Copper 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

cloud  cover 

Clear 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

precipitation 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

precipitation 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

temperature 

Hot 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

temperature 

Hot 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

wind 

Light  breeze 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Current  weather 

wind 

Light  breeze 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cyanide 

Total 

0.015 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Detergent  suds 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Detergent  suds 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen 

■ (DO) 

9.17 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen 

■ (DO) 

8.7 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen 

. saturation 

99.9 

% 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Dissolved  oxygen 

. saturation 

96.7 

% 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Fish  kill 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Fish  kill 

None 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  algae  mats 

Mild 

06-08 

06CHINDEWA08 

Floating  algae  mats 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Floating  debris 

None 

2410284 
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06-08 

06-08 

06-08 

06-08 

06CHINDEWA08 

06CHINDEWA08 

06CHINDEWA08 

06CHINDEWA08 

Floating  debris 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Flow 

None 

None 

None 

0.2 

cf  s 

06-08 

06CHINDEWA08 

Flow 

13.4 

cf  s 

06-08 

06CHINDEWA08 

Fluoride 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Fluoride 

Total 

0.52 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

2.3 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

1.6 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

120 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

Cloudy 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

Cloudy 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Rain 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Rain 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

06-08 

06CHINDEWA08 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Lead 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Magnesium 

Dissolved 

6.9 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Magnesium 

Dissolved 

8.8 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Mercury 

Total 

15 

ng/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Mercury 

Total 

1.3 

ng/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nickel 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nitrate 

Total 

0.121 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Nitrite 

Total 

0.001 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

PH 

Total 

7.78 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

PH 

Total 

7.28 

None 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Phosphorus 

Total 

1.122 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Potassium 

Dissolved 

2 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CHINDEWA08 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Salinity 

0.26 

0/00 

ED  000552C  00003927-00088 


06-08 

06CHINDEWA08 

Salinity 

0.19 

0/00 

06-08 

06CHINDEWA08 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silver 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Silver 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sodium 

Dissolved 

47 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sodium 

Dissolved 

68 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Specific  conductance 

541 

uS/  cm 

06-08 

06CHINDEWA08 

Specific  conductance 

389 

uS/  cm 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Total 

110 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Dissolved 

130 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Sulfate 

Total 

130 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Temperature,  water 

19.43 

deg  C 

06-08 

06CHINDEWA08 

Temperature,  water 

20.48 

deg  C 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

0 6CH INDEWAO  8 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-08 

06CHINDEWA08 

Total  dissolved  solids 

357 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  dissolved  solids 

256 

mg/L 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

180 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

2.8 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Turbidity 

3.06 

NTU 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Turbidity 

207 

NTU 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Uranium 

Total 

0.0016 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Uranium 

Total 

0.0028 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Total 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-08 

06CH INDEWAO 8 

Zinc 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

310 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

0.05 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Anion/cation  ratio 

Total 

0.96 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Barium 

Dissolved 

0.057 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

310 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

0.42 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bromide 

0.95 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Total 

210 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

8 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Total 

480 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chlorine 

0.083 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium (VI) 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

0.029 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13.7 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

1.1 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hardness,  Ca 

530 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Total 

55 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

0.02 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

6.4 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Orthophosphate 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

PH 

Total 

8.73 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

PH 

Total 

8.35 

None 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Phosphorus 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Total 

19 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

2.50 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

0.003 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Dissolved 

0.004 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silica 

Total 

4.6 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Total 

760 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

4970 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

1700 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

5.4 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

3280 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

3500 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

7.91 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Alkalinity,  total 

200 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

0.54 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Anion/cation  ratio 

Total 

1.04 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Dissolved 

0.059 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

190 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

0.16 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bromide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Total 

88 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

12 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Total 

67 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chlorine 

0.15 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11.22 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

152.5 

o 

75 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.77 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hardness,  Ca,  Mg 

290 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Total 

18 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Orthophosphate 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

pH 

Total 

8.51 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Phosphorus 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Total 

10 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

0.003 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silica 

Total 

10 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Total 

230 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

1535 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

470 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

21.8 

deg  C 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

1013 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

1000 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

14 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

13.3 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

270 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

2.4 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Anion/cation  ratio 

Total 

1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Dissolved 

0.033 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

270 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

0.34 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bromide 

0.87 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Total 

190 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

8 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Total 

500 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chlorine 

0.07 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

13.32 

mg/L 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Dissolved  oxygen 

saturation 

155.1 

o 

0 

06-15 

06CHINDEWA15 

Flow,  stream  class  (choice 

list) 

1 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

1.2 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hardness,  Ca,  Mg 

680 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Total 

52 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

0.043 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

3.4 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Orthophosphate 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

PH 

Total 

8.07 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

pH 

Total 

8.45 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Phosphorus 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Total 

22 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

2.30 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silica 

Total 

1.8 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Total 

870 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

4540 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

1600 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

13.9 

deg  C 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

0.0039 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

3000 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

3200 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  Residual  Chlorine 

0.13 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

8.23 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

300 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

0.0037 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

0.0048 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.038 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

300 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Total 

0.66 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Total 

490 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Total 

1800 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

0.022 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Total 

0.022 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10.01 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

129.3 

% 

06-15 

06CHINDEWA15 

Flow,  stream  class  (choice 

list) 

1 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.97 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

22.8 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hardness,  Ca,  Mg 

1700 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

and  nitrite) 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

mg/L 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Magnesium 

Total 

120 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Total 

0.003 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

0.017 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

0.018 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

PH 

Total 

8.08 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

6.00 

0/00 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

0.0014 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

10620 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

3600 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfide 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

17.6 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

7010 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

7800 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  Residual  Chlorine 

0.67 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

1.5 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Uranium 

Total 

0.0216 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

140 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

4.7 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Total 

0.0003 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

0.0016 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

0.0032 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.11 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

Dissolved 

140 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Total 

0.078 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

0.081 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

0.00034 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Dissolved 

34 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

0.0024 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

0.0079 

mg/L 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Copper 

Total 

0.0109 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  wind 

Breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Detergent  suds 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.11 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.8 

o 

o 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fish  kill 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  algae  mats 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  debris 

Moderate 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  garbage 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Flow 

7.77 

cf  s 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.58 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

5.6 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.1 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

0.0079 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Dissolved 

12 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

7 

ng/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0034 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

0.0062 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

pH 

Total 

7.88 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Phosphorus 

Total 

0.559 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Dissolved 

3.6 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

0.42 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Dissolved 

130 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

863 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Dissolved 

250 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

20.26 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

0.0002 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

0.0004 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

570 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

250 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

162 

NTU 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Uranium 

Total 

0.0029 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Total 

0.021 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

290 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

0.44 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.02 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.39 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

0.0009 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

0.0009 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.046 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

Dissolved 

290 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

0.2 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Total 

0.21 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Dissolved 

140 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Dissolved 

270 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chlorine 

Total 

0.18 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

0.0013 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Total 

0.0018 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  precipitation 

Light  rain 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Detergent  suds 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

15.6 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

110.5 

o 

o 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fish  kill 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  algae  mats 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  debris 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  garbage 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.97 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

12 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.3 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather  cloud 

cover 

Clear 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather  temperature 

Warm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather  wind 

Breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

mg/L 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Magnesium 

Dissolved 

33 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

1.9 

ng/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0049 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

2.02 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrite 

Total 

0.03 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

PH 

Total 

8.9 

None 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Phosphorus 

Total 

0.3 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Dissolved 

6 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

1.32 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

0.0015 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Dissolved 

510 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

2605 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

950 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Dissolved 

970 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

1.05 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

0.0001 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

1693 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  Residual  Chlorine 

0.22 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

11 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

9 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Uranium 

Total 

0.0162 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

290 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

0.19 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.035 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.038 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

0.0016 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

0.003 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.048 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

Dissolved 

290 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Total 

0.29 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

0.3 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Dissolved 

200 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-15 
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Chloride 

Dissolved 

490 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

0.0008 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Total 

0.0021 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

0.0022 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  precipitation 

None 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  temperature 

Warm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  wind 

Gusty 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Detergent  suds 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.26 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

95.6 

o 

o 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fish  kill 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  algae  mats 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  debris 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  garbage 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Flow 

0.09 

cf  s 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.68 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

11.9 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.64 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  temperature 

Warm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  wind 

Windy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Dissolved 

52 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

1.6 

ng/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0038 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

0.0017 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

0.0019 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

pH 

Total 

8.19 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Phosphorus 

Total 

1.163 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Dissolved 

7.4 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

2.29 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

0.0011 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Dissolved 

830 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

4276 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Dissolved 

980 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

980 

mg/L 

06-15 
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Temperature,  water 

16.2 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

0.0001 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

0.0002 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

2822 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

4 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

5.03 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Uranium 

Total 

0.0157 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

188 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

0.0333 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

3.841 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.062 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.0731 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

Dissolved 

183 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

0.0781 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Total 

0.0929 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Dissolved 

62.65 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

Dissolved 

4.53 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Dissolved 

17 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Total 

0.00564 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  wind 

Breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Detergent  suds 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.17 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

79 

% 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fish  kill 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  algae  mats 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  debris 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  garbage 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Flow 

0.28 

cf  s 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.598 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

8.4 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-15 
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Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.397 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather 

wind 

Windy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

0.0024 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Dissolved 

11.13 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

6.7 

ng/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

0.0024 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

0.0007 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

0.087 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

pH 

Total 

8.33 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Dissolved 

5.177 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

0.41 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Dissolved 

117.5 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

825 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Dissolved 

146 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

191 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

19.9 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

545 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

88 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

172 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Uranium 

Total 

0.00388 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

0.0082 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Total 

0.0182 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

1.35 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.068 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.038 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

0.00074 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

0.00234 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

0.00114 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.054 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

0.094 

mg/L 

06-15 
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Boron 

Total 

0.084 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Dissolved 

65.7 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Dissolved 

32.5 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

0.00166 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

0.006 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

0.00218 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Total 

0.00362 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  wind 

Calm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Detergent  suds 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.43 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

92.7 

o 

o 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fish  kill 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  algae  mats 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  debris 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  garbage 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Flow 

0.13 

cf  s 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.5 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.182 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Clear 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-15 
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Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Dissolved 

12.2 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

6.3 

ng/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

0.002 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrite 

Total 

0.004 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

pH 

Total 

8.4 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Phosphorus 

Total 

0.093 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Dissolved 

5.456 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

0.4 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-15 
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Silver 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Dissolved 

129.7 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

818 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Dissolved 

187 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

14.55 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

0.00025 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

0.00034 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

540 

mg/L 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

41.9 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Uranium 

Total 

0.00399 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Total 

0.092 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

12 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

220 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

0.021 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

0.96 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.077 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.044 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

Dissolved 

210 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Dissolved 

57 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

Dissolved 

12 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Dissolved 

51 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Detergent  suds 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.32 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

83.6 

% 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fish  kill 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  algae  mats 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  debris 

None 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Floating  garbage 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Flow 

1.75 

L/min 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.74 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

200 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.1 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Clear 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Dissolved 

14 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

1.7 

ng/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrite 

Total 

0.002 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

pH 

Total 

8.41 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Phosphorus 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

0.55 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Dissolved 

180 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

1107 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Dissolved 

270 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

270 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature , 

water 

21.82 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

731 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

22 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

21 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Uranium 

Total 

0.0053 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

160 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

0.034 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

1 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.057 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-15 
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Antimony 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.039 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

Dissolved 

150 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Total 

mg/1 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Dissolved 

40 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  wind 

Calm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Detergent  suds 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.33 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

100.7 

% 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fish  kill 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  algae  mats 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  debris 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  garbage 

None 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Flow 

1.2 

cf  s 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.43 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha  : 

radioactivity. 

(ATotal 

2.1 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hardness , Ca 

Dissolved 

130 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Light  breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Dissolved 

8.2 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

2.9 

ng/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrite 

Total 

0.003 

mg/L 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

PH 

Total 

8.45 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Phosphorus 

Total 

0.544 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Dissolved 

3.6 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

0.3 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/1 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Dissolved 

79 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

617 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Dissolved 

130 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

130 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

18.96 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

407 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

18 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

30.9 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Uranium 

Total 

0.0022 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

6.4 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

200 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Aluminum 

Total 

0.2 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.049 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Antimony 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Barium 

Total 

0.045 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Beryllium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Bicarbonate 

Dissolved 

180 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Boron 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cadmium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Carbonate 

Dissolved 

13 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chloride 

Dissolved 

82 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Chromium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Copper 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  precipitation 

None 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Current  weather  temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Cyanide 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Detergent  suds 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.06 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Dissolved  oxygen  saturation 

88.1 

% 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fish  kill 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  algae  mats 

None 
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06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  debris 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Floating  garbage 

None 

06-15 

06CHINDEWA15 

Flow 

0.1 

cf  s 

06-15 

06CHINDEWA15 

Fluoride 

Total 

0.54 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.3 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

210 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Rain 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

06-15 

06CHINDEWA15 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Lead 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Magnesium 

Dissolved 

12 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Mercury 

Total 

1.9 

ng/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nickel 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Nitrite 

Total 

0.007 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

PH 

Total 

8.07 

None 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Phosphorus 

Total 

2.007 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Potassium 

Dissolved 

5.1 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Salinity 

0.51 

0/00 

06-15 

06CHINDEWA15 

Selenium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Silver 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sodium 

Dissolved 

150 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Specific  conductance 

1031 

uS/  cm 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Dissolved 

250 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Sulfate 

Total 

250 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Temperature,  water 

19.52 

deg  C 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Thallium 

Total 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  dissolved  solids 

681 

mg/L 

06-15 

06CHINDEWA15 

Total  suspended  solids 

Total 

7.1 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Turbidity 

9.8 

NTU 

06-15 

06CHINDEWA15 

Uranium 

Total 

0.003 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

06CHINDEWA15 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

06-15 

0 6CH INDEWA1 5 

Zinc 

Total 

mg/1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Alkalinity,  total 

120 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.08 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.61 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Anion/cation  ratio 

Total 

1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Barium 

Dissolved 

0.13 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Bicarbonate 

120 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Boron 

Dissolved 

0.76 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Bromide 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Calcium 

Total 

91 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Carbonate 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chloride 

Total 

37 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorine 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll  a 

Total 

3.99 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.34 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1.9 

m 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.47 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.47 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.48 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.52 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.52 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.53 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.77 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

1.11 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

1.30 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

1.60 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.52 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.32 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.54 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.76 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.77 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.85 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.90 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.96 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.08 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.18 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.19 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.22 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.27 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.36 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.46 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

6.00 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

6.20 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

6.20 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

6.90 

% 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

7.00 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

7.20 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10.20 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

15.30 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

17.50 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

22.60 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

34.60 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

46.00 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

56.90 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

79.00 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

79.10 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

80.50 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

80.90 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

82.40 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

83.00 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

86.00 

o 

T5 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

86.40 

o 

15 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

86.70 

o 

15 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

87.20 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

88.70 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

89.90 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Fluoride 

Total 

0.94 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Hardness, 

Ca,  Mg 

360 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Hydroxide 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.77 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Magnesium 

Total 

33 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Orthophosphate 

0.13 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-140.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-103.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-90.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-58.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

260.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

309.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

309.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

310.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

310.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

310.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

311.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

311.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

311.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

312.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

312.00 

mV 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

312.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

314.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

318.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

323.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

327.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

330.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

331.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

331.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

332.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

332.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.37 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.59 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.59 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.70 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.79 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.80 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.82 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.85 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.88 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.92 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.06 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.18 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.34 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

pH 

Total 

8.49 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.49 

None 

06-21 

06MORGANLA21 

PH 

Total 

8.49 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.50 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.50 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.52 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.19 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Pheophytin 

l a 

Total 

4.16 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Phosphorus 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Potassium 

Total 

10 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Silica 

Total 

4.7 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Sodium 

Total 

100 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1130.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1131.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1131.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1131.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1131.00 

uS/  cm 

06-21 

06MORGANLA21 

Specific 

conductance 

1131.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1132.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1134.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1136.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1136.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1137.00 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1142.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1142.00 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1144.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1145.00 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1145.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1145.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1145.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1146.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1146.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1146.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1146.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1146.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1146.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1146.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Sulfate 

Total 

400 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Sulfide 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

28.40 

deg  C 
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06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 


0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 


Temperature , water 
Temperature , water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Thallium 


Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solid s 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

29. 

70 

deg  C 

29. 

70 

deg  C 

30. 

10 

deg  C 

30. 

60 

deg  C 

30. 

70 

deg  C 

30. 

90 

deg  C 

30. 

90 

deg  C 

30. 

90 

deg  C 

31. 

00 

deg  C 

31. 

20 

deg  C 

31. 

30 

deg  C 

31. 

40 

deg  C 

31. 

70 

deg  C 

31. 

80 

deg  C 

31. 

80 

deg  C 

31. 

90 

deg  C 

32. 

20 

deg  C 

32. 

50 

deg  C 

32. 

60 

deg  C 

32. 

70 

deg  C 

32. 

70 

deg  C 

32. 

70 

deg  C 

32. 

70 

deg  C 

32. 

70 

deg  C 

mg/L 

723 

.00 

mg/L 

724 

.00 

mg/L 

724 

.00 

mg/L 

724 

.00 

mg/L 

724 

.00 

mg/L 

724 

.00 

mg/L 

724 

.00 

mg/L 

726 

.00 

mg/L 

727 

.00 

mg/L 

728 

.00 

mg/L 

728 

.00 

mg/L 

730 

.00 

mg/L 

730 

.00 

mg/L 

732 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

734 

.00 

mg/L 

734 

.00 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved 

solids 

734.00 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved 

solids 

760 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  suspended 

solids 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.78 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Arsenic 

Dissolved 

0.0025 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Calcium 

Total 

85 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll  a 

Total 

7.52 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.24 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Copper 

Dissolved 

0.0042 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Depth,  Secchi  disk  depth 

2 

m 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.11 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.11 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.12 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.13 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.13 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.13 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.15 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.16 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.20 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.96 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.02 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.07 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.81 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.25 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.46 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.16 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.54 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.65 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.05 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.20 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.20 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.23 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.24 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.28 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.30 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.33 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.33 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

1.40 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

1.40 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

1.50 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

1.70 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

1.70 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

1.80 

% 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

2.00 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

2.00 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

2.40 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

12.50 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

28.10 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

29.20 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

39.30 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

45.50 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

48.20 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

62.40 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

78.60 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

80.40 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

85.10 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

88.10 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

88.80 

o 

15 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

88.90 

o 

T5 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

89.50 

o 

15 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

89.60 

o 

15 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

89.80 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

90.00 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

90.30 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Hardness, 

Ca,  Mg 

330 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.3 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Magnesium 

Total 

29 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Nickel 

Dissolved 

0.0053 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Orthophosphate 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-118.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-117.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-111.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-104.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-97.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-89.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-79.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-55.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

308.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

308.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

309.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

309.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

310.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

311.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

311.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

313.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

313.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

313.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

314.00 

mV 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

315.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

315.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

316.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

318.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

319.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

319.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

325.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

336.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.31 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.38 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.46 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.49 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.56 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.59 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.60 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.61 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.68 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.78 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.92 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.93 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.04 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.09 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.12 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.23 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

pH 

Total 

8.37 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.38 

None 

06-21 

06MORGANLA21 

PH 

Total 

8.42 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.43 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.44 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.44 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.44 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.44 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.44 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.44 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.45 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Pheophytin 

. a 

Total 

14.7 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Phosphorus 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Selenium 

Total 

0.0018 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1108.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1110.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1113.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1115.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1116.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1118.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1118.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1120.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1121.00 

uS/  cm 

06-21 

06MORGANLA21 

Specific 

conductance 

1123.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1124.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1124.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1125.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1126.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1126.00 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1126.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1126.00 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1126.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1126.00 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1140.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1144.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1144.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1146.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1149.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1150.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1152.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1153.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

26.53 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

26.90 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

27.33 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

27.51 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

27.79 

deg  C 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

06MORGANLA21 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , water 
Temperature , water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Thallium 


Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solid s 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

28. 

01 

deg  C 

28. 

16 

deg  C 

28. 

85 

deg  C 

30. 

85 

deg  C 

31. 

38 

deg  C 

31. 

88 

deg  C 

31. 

90 

deg  C 

32. 

15 

deg  C 

32. 

25 

deg  C 

32. 

34 

deg  C 

32. 

65 

deg  C 

32. 

93 

deg  C 

33. 

06 

deg  C 

33. 

14 

deg  C 

33. 

16 

deg  C 

33. 

16 

deg  C 

33. 

19 

deg  C 

33. 

19 

deg  C 

33. 

19 

deg  C 

33. 

19 

deg  C 

33. 

19 

deg  C 

33. 

19 

deg  C 

mg/L 

731 

.00 

mg/L 

733 

.00 

mg/L 

735 

.00 

mg/L 

736 

.00 

mg/L 

737 

.00 

mg/L 

738 

.00 

mg/L 

738 

.00 

mg/L 

739 

.00 

mg/L 

740 

.00 

mg/L 

741 

.00 

mg/L 

742 

.00 

mg/L 

742 

.00 

mg/L 

743 

.00 

mg/L 

743 

.00 

mg/L 

743 

.00 

mg/L 

743 

.00 

mg/L 

743 

.00 

mg/L 

743 

.00 

mg/L 

743 

.00 

mg/L 

752 

.00 

mg/L 

755 

.00 

mg/L 

755 

.00 

mg/L 

756 

.00 

mg/L 

758 

.00 

mg/L 

759 

.00 

mg/L 

760 

.00 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  t 

solids 

761.00 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  suspended  t 

solids 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.11 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Arsenic 

Dissolved 

0.0027 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Calcium 

Total 

88 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll  a 

Total 

8.81 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.61 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Copper 

Dissolved 

0.0023 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1.15 

m 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.70 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.07 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.15 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.28 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.72 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.99 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.67 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.23 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.27 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.31 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.68 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.81 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.97 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

7.07 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

7.13 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

36.90 

a 

“6 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

37.60 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

37.70 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

39.00 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

50.50 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

67.50 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

76.90 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

85.30 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

85.70 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

86.20 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

91.70 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

93.60 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

96.60 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

97.90 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

99.30 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Hardness, 

Ca,  Mg 

360 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Magnesium 

Total 

33 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nickel 

Dissolved 

0.0024 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Orthophosphate 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-138.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-129.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-108.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

84.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

368.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

368.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

368.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

368.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

369.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

369.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

369.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

370.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

371.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

377.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

382.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.06 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.07 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.11 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

pH 

Total 

7.79 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.97 

None 

06-21 

06MORGANLA21 

PH 

Total 

8.16 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.28 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.39 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.39 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.40 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.46 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.50 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.54 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.56 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.58 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Pheophytin 

l a 

Total 

1.28 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Phosphorus 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 
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2410284 


06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 


0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 


Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Temperature,  water 
Temperature , water 
Temperature,  water 
Temperature , water 
Temperature , water 
Temperature , water 
Temperature,  water 
Temperature , water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Thallium 


Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

Dissolved 


Dissolved 


0.60 

0/00 

0.70 

0/00 

0.70 

0/00 

0.70 

0/00 

mg/L 

mg/L 

1142.00 

uS/  cm 

1143.00 

uS/  cm 

1145.00 

uS/  cm 

1145.00 

uS/  cm 

1145.00 

uS/  cm 

1147.00 

uS/  cm 

1148.00 

uS/  cm 

1148.00 

uS/  cm 

1151.00 

uS/  cm 

1151.00 

uS/  cm 

1154.00 

uS/  cm 

1167.00 

uS/  cm 

1257.00 

uS/  cm 

1264.00 

uS/  cm 

1268.00 

uS/  cm 

23.77 

deg  C 

24.14 

deg  C 

25.39 

deg  C 

30.93 

deg  C 

31.36 

deg  C 

31.48 

deg  C 

31.57 

deg  C 

31.77 

deg  C 

31.82 

deg  C 

31.84 

deg  C 

32.09 

deg  C 

32.37 

deg  C 

32.63 

deg  C 

32.85 

deg  C 

32.95 

deg  C 
mg/L 

754.00 

mg/L 

754.00 

mg/L 

756.00 

mg/L 

756.00 

mg/L 

756.00 

mg/L 

757.00 

mg/L 

758.00 

mg/L 

758.00 

mg/L 

760.00 

mg/L 

760.00 

mg/L 

762.00 

mg/L 

770.00 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

830.00 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

834.00 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

837.00 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Arsenic 

Dissolved 

0.0034 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Barium 

Total 

0.14 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Calcium 

Total 

90 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll  a 

Total 

18.2 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.7 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Copper 

Dissolved 

0.0028 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1.1 

m 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

0.94 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

1.35 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

1.81 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

2.18 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

2.33 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

2.42 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

2.48 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

2.54 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

2.64 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

2.67 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

2.87 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

3.22 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

3.66 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

3.90 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

4.08 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

4.16 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

4.20 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

4.21 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

4.21 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

4.24 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13.00 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

18.60 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

25.10 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

30.20 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

32.10 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

33.60 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

34.60 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

35.50 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

36.70 

% 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

37.00 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

39.80 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

44.90 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

51.40 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

54.60 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

57.10 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

58.20 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

58.70 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

58.80 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

59.00 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen  saturation 

59.30 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Hardness, 

Ca,  Mg 

370 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.5 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Magnesium 

Total 

34 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Mercury 

Total 

4.5 

ng/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nickel 

Dissolved 

0.0056 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Orthophosphate 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-107.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-106.90 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-106.20 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-105.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-104.30 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-103.20 

mV 

06-21 

06MORGANLA21 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-102.80 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-99.90 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-94.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-92.20 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-89.20 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-89.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-87.90 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-87.60 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-86.40 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-86.00 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-85.20 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-83.60 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-37.40 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Oxidation 

reduction 

potential 

(ORP) 

-33.40 

mV 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

6.95 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.01 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.90 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.93 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.94 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.96 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.97 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.97 

None 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.00 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.01 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.07 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.11 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.20 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.26 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.26 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.29 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.31 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.31 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.33 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.33 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Pheophytin  a 

Total 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Phosphorus 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

06MORGANLA21 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1231.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1233.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1235.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1235.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1236.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1236.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1241.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1241.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1241.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1242.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1245.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1248.00 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1250.00 

uS/  cm 
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06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 


0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 


Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Sulfate 

Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Thallium 

Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
(Total  dissolved  solids 
(Total  dissolved  solids 


Total 


Dissolved 


1251 

.00 

uS/  cm 

1251 

.00 

uS/  cm 

1251 

.00 

uS/  cm 

1251 

.00 

uS/  cm 

1251 

.00 

uS/  cm 

1251 

.00 

uS/  cm 

1251 

.00 

uS/  cm 

440 

mg/L 

32. 

27 

deg  C 

32. 

30 

deg  C 

32. 

36 

deg  C 

32. 

45 

deg  C 

32. 

47 

deg  C 

32. 

62 

deg  C 

32. 

72 

deg  C 

32. 

77 

deg  C 

32. 

78 

deg  C 

32. 

79 

deg  C 

32. 

81 

deg  C 

32. 

89 

deg  C 

33. 

01 

deg  C 

33. 

05 

deg  C 

33. 

06 

deg  C 

33. 

07 

deg  C 

33. 

08 

deg  C 

33. 

12 

deg  C 

33. 

14 

deg  C 

33. 

15 

deg  C 

mg/L 

813 

.00 

mg/L 

814 

.00 

mg/L 

815 

.00 

mg/L 

815 

.00 

mg/L 

816 

.00 

mg/L 

816 

.00 

mg/L 

819 

.00 

mg/L 

819 

.00 

mg/L 

819 

.00 

mg/L 

820 

.00 

mg/L 

821 

.00 

mg/L 

824 

.00 

mg/L 

825 

.00 

mg/L 

826 

.00 

mg/L 

826 

.00 

mg/L 

826 

.00 

mg/L 

826 

.00 

mg/L 

826 

.00 

mg/L 

826 

.00 

mg/L 

826 

.00 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  suspended  : 

solids 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Vanadium 

Dissolved 

0.0037 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.037 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.003 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Arsenic 

Dissolved 

0.0034 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Barium 

Total 

0.15 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Calcium 

Dissolved 

94 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll  a 

Total 

17.7 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.7 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cobalt 

Dissolved 

0.0035 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Copper 

Dissolved 

0.0025 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Current  weather  < 

sloud  cover 

Partly  cloudy 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Current  weather  precipitation 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Current  weather  wind 

Calm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1.3 

m 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.02 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.03 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.04 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.04 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.05 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.47 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.77 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.09 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.13 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.15 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.16 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.16 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.17 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.17 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.18 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.26 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.64 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.73 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.03 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.21 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.26 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

0.3 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

0.4 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

0.5 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

0.5 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

0.6 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

6.5 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

38.3 

% 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

57 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

57.6 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

57.6 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

57.9 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

58 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

58 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

58.2 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

58.2 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

59.3 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

64.9 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

66.1 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

70.6 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

73.3 

o 

o 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

74.1 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

380 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Inorganic 

nitrogen  (nitrate  aTotal 

0.2 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Cloudy 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Rain 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Last  24  hour  weather  wind 

Windy 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Magnesium 

Dissolved 

36 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Mercury 

Total 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Nitrogen 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.27 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.51 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.64 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.72 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.81 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.91 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.29 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.46 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.46 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.46 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.46 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.47 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.47 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.47 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.47 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.48 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.52 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.54 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.57 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.58 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.58 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Pheophytin  a 

Total 

ug/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Phosphorus 

Total 

0.105 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Phosphorus 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 ] 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1225 

uS/  cm 

06-21 

06MORGANLA21 

Specific 

conductance 

1225 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1226 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1232 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1236 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1254 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1255 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1260 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1261 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1262 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1263 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1263 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1263 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

25.27 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

29.42 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature,  water 

30.44 

deg  C 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

30.97 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

31.57 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

31.93 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

32.49 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

32.72 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

32.76 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

32.81 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

32.84 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

32.85 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

32.85 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Temperature , 

water 

32.86 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Temperature , 

water 

32.86 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Temperature , 

water 

32.87 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Temperature , 

water 

33.01 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Temperature , 

water 

33.05 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

33.27 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

33.51 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Temperature , 

water 

33.52 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Thallium 

(Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Total 

dissolved 

solids 

809 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

809 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

809 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

813 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

815 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

825 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

828 

mg/L 

06-21 

06MORGANLA21 

Total 

dissolved 

solids 

832 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solid s 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

833 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

834 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total 

dissolved 

solids 

834 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

1.107 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Antimony 

Dissolved 

0.0006 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Arsenic 

Dissolved 

0.0007 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Barium 

Total 

0.15 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Calcium 

Dissolved 

95 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll  a 

Total 

10.8 

ug/l 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.7 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Current  weather  precipitation 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Current  weather  wind 

Breeze 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1 

m 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.44 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

0.94 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

1.49 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

1.87 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.61 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.87 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.24 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.3 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.3 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.56 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.78 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.84 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.88 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.93 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.96 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.97 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.02 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

6.17 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

5.8 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

12.8 

a 

“6 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

20.3 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

25.5 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

36 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

39.2 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

44.3 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

45.2 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

59.3 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

77.4 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

80.9 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

81.8 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

82.2 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

83.3 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

83.3 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

83.5 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

84 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

86.3 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

400 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Inorganic 

nitrogen  (nitrate  aTotal 

mg/L 
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06-21  06MORGANLA21  Kjeldahl  nitrogen  Total  2 mg/L 

06-21  06MORGANLA21  Last  24  hour  weather  cloud  cover  Partly  cloudy 


06-21  06MORGANLA21  Last  24  hour  weather  precipitation  None 

06-21  06MORGANLA21  Last  24  hour  weather  wind  Windy 


06-21 

0 6MORGANLA2 1 Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Magnesium 

Dissolved 

38 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Mercury 

Total 

ng/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Nitrate 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Nitrite 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Nitrogen 

Total 

2 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

7.52 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

7.6 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

7.69 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

7.74 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

7.82 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

7.86 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

7.92 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

7.94 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.09 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.22 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.25 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.27 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.27 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.27 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.27 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.27 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.28 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 pH 

Total 

8.28 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Pheophytin  a 

Total 

ug/l 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Phosphorus 

Total 

0.186 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Phosphorus 

Total 

0.094 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.58 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.63 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.63 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.64 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.64 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.71 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.73 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.73 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 Salinity 

0.74 

0/00 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.75 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.75 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.75 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.77 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1186 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1188 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1189 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1190 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1190 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1190 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1190 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1190 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1190 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1278 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1284 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1298 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1301 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1441 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1472 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1478 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1498 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

(Specific 

conductance 

1501 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1506 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific 

conductance 

1516 

uS/  cm 

06-21 

06MORGANLA21 

Specific 

conductance 

1546 

uS/  cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

30.49 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

30.62 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

30.94 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature  , 

water 

31.13 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

31.22 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

31.38 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

31.46 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature , 

water 

31.69 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

31.77 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

31.88 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

31.97 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

32.27 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

32.87 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

33.06 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

33.07 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

33.07 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

33.08 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

33.08 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

33.09 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

33.17 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Temperature, 

water 

33.25 

deg  C 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

783 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

784 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

785 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

785 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

786 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

786 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

786 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

786 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

786 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

844 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

848 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

857 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

859 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

951 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

972 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

976 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

989 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

991 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

994 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

1001 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

1020 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Aluminum 

[Dissolved 

0.1229 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.138 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Antimony 

Dissolved 

0.00149 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Arsenic 

Dissolved 

0.0032 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Barium 

[Total 

0.1507 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cadmium 

Dissolved 

0.0002 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Calcium 

Dissolved 

87.77 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll  a 

Total 

22.3 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.7 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Cobalt 

Dissolved 

0.0054 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Copper 

Dissolved 

0.0018 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-21 

06-21 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 

Current  weather  precipitation 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Total 

None 

Breeze 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Depth,  Secchi  disk  depth 

0.8 

m 

06-21 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

None 

0.21 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

0.22 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

0.39 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

1.05 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

2.22 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

2.32 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

2.69 

mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.74 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.92 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.1 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.6 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.14 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.35 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.38 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.48 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.58 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.01 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.07 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.21 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.27 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.38 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

2.8 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

3 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

5.3 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

14.3 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

30.5 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

31.8 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

36.9 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

37.5 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

39.8 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

42.5 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

49.5 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

56.8 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

59.7 

o 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

60 

o 

O 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

61.4 

O 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

62.9 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

69.2 

a 

75 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

70.2 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

72.3 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

73.1 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

74.6 

% 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

360.4 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Inorganic 

nitrogen  (nitrate  aTotal 

0.041 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.09 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Cloudy 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Last  24  hour  weather  wind 

Windy 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Magnesium 

Dissolved 

34.34 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Mercury 

Total 

0.74 

ng/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nickel 

Dissolved 

0.0012 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Nitrogen 

Total 

1.13 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.6 

None 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.73 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.79 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

7.87 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.04 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.05 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.09 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.1 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.11 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.13 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.26 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.36 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.37 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.38 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.4 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.41 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.42 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.49 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.49 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.49 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

PH 

Total 

8.51 

None 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Pheophytin  a 

Total 

ug/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Phosphorus 

Total 

0.232 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Phosphorus 

Total 

0.119 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific  conductance 

1132 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific  conductance 

1134 

uS/cm 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Specific  conductance 

1135 

uS/cm 
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06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 

06-21 


0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 
0 6MORGANLA2 1 


Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Thallium 

Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 


Dissolved 


1135 

1136 
1136 
1136 

1136 

1137 
1137 

1137 

1138 
1138 

1138 

1139 
1139 
1139 

1139 

1140 
1140 
1140 

30.2 

30.94 
31.36 

31.56 
31.76 
31.81 
31.83 

31.85 

31.86 

31.87 
31.9 

31.95 

31.96 

31.97 

32.03 
32.14 
32.31 

32.57 

32.58 
32.63 
32.66 

0.00025 

747 

749 

749 

749 

750 
750 
750 
750 
750 


uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
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06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

751 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

751 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

751 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

751 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

751 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

751 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

752 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

752 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

752 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

752 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

752 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Total  dissolved  solids 

752 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

Zinc 

Dissolved 

0.0043 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Alkalinity,  total 

120 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Aluminum 

Dissolved 

0.05 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.6 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Anion/cation  ratio 

Total 

1 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Barium 

Dissolved 

0.14 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Bicarbonate 

110 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Boron 

Dissolved 

0.81 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Bromide 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Calcium 

Total 

93 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Carbonate 

4 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chloride 

Total 

36 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorine 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll  a 

Total 

5.53 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.39 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Copper 

Dissolved 

0.01 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1.7 

m 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

4.88 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.17 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.19 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.25 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

67.20 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

88.90 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.10 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.30 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Fluoride 

Total 

0.97 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Hardness,  Ca,  Mg 

370 

mg/L 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Hydroxide 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.61 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Magnesium 

Total 

33 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Orthophosphate 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Particulate  Inorganic  Phospho 

rus 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

pH 

Total 

8.37 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Pheophytin  a 

Total 

4.43 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Potassium 

Total 

10 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Silica 

Total 

5.5 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Sodium 

Total 

100 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Specific  conductance 

1138.00 

uS/  cm 

06-22 

06MORGANLA22 

Specific  conductance 

1141.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1141.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1141.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Sulfate 

Total 

420 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Sulfide 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

31.90 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

33.90 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

34.70 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

34.90 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

728.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

730.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

730.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

731.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

750 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Ammonia-nitrogen 

Total 

1 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Arsenic 

Dissolved 

0.0029 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Calcium 

Total 

85 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll  a Total 

3.45 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio  Total 

1.17 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Copper 

Dissolved 

0.0044 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1.75 

m 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

6.07 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

6.17 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

6.47 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

6.54 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

6.61 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  saturation 

86.50 

o 

o 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  saturation 

88.10 

o 

o 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  saturation 

93.70 

o 

15 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  saturation 

96.70 

o 

15 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen  saturation 

99.00 

o 

15 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Hardness , 

Ca,  Mg 

330 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Kjeldahl  : 

nitrogen  Total 

0.96 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Magnesium 

Total 

30 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nickel 

Dissolved 

0.0055 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Orthophosphate 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Oxidation 

reduction  potential  (ORP) 

213.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction  potential  (ORP) 

223.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction  potential  (ORP) 

228.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction  potential  (ORP) 

231.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction  potential  (ORP) 

234.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.40 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.41 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.45 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.45 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.48 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Pheophytin  a Total 

10.9 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Selenium 

Total 

0.0017 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  < 

conductance 

1113.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  < 

conductance 

1120.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  < 

conductance 

1121.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  < 

conductance 

1121.00 

uS/  cm 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1122.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature , water 

33.25 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

33.25 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

33.31 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

34.29 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

37.99 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

735.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

739.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

740.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

740.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

741.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  suspended  solids 

Total 

36 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Arsenic 

Dissolved 

0.0027 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Calcium 

Total 

89 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll  a 

Total 

5.42 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.29 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Copper 

Dissolved 

0.0019 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1.15 

m 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

4.33 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

4.48 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

5.85 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.69 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.91 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

58.90 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

64.70 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

81.60 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

97.00 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved  oxygen  saturation 

101.90 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Hardness,  Ca,  Mg 

360 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Magnesium 

Total 

33 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Mercury 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nickel 

Dissolved 

0.0024 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Orthophosphate 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

198.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

201.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

207.00 

mV 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

209.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

211.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.10 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.14 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.37 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.50 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.55 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Pheophytin  a 

Total 

7.59 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.60 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1158.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1159.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1160.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1167.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1167.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Sulfide 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature , water 

31.90 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

31.96 

deg  C 

06-22 

06MORGANLA22 

Temperature,  water 

32.85 

deg  C 

06-22 

06MORGANLA22 

Temperature,  water 

35.33 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

36.71 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

764.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

765.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

766.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

770.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

770.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Zinc 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Arsenic 

Dissolved 

0.0033 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Barium 

Total 

0.13 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Calcium 

Total 

90 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll  a 

Total 

15.8 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.7 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Copper 

Dissolved 

0.0029 

mg/L 

2410284 


ED  000552C  00003927-00139 


2410284 


06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Depth,  Secchi  disk  depth 

0.9 

m 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.22 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.68 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.25 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.56 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.86 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.95 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.38 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.50 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

34.30 

o 

o 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

40.70 

o 

o 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

45.50 

o 

o 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

48.80 

o 

15 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

53.40 

o 

15 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

53.70 

o 

15 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

59.00 

o 

15 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

61.20 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

64.20 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Hardness , 

Ca,  Mg 

370 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Magnesium 

Total 

34 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Mercury 

Total 

6.6 

ng/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Nickel 

Dissolved 

0.0056 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Orthophosphate 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-100.90 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-100.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-98.70 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-98.10 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-97.10 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-97.00 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-96.50 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-96.20 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Oxidation 

reduction 

potential  (ORP) 

-90.30 

mV 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.03 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.12 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.13 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.13 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.13 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.15 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.16 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.18 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.20 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Pheophytin  a 

Total 

ug/L 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

mg /L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.61 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Selenium 

Total 

0.0022 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1251.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1252.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1257.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1259.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1259.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1260.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1260.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1261.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1262.00 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Sulfate 

Total 

440 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

33.01 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

33.18 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

34.38 

deg  C 

06-22 

06MORGANLA22 

Temperature,  water 

36.99 

deg  C 

06-22 

06MORGANLA22 

Temperature,  water 

37.26 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

37.46 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

37.72 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

38.04 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

38.73 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

826.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

826.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

830.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

831.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

831.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

832.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

832.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

832.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

833.00 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  suspended  solids 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Vanadium 

Dissolved 

0.0038 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Aluminum 

Dissolved 

0.044 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Arsenic 

Dissolved 

0.0032 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Barium 

Total 

0.16 

mg/L 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Calcium 

Dissolved 

97 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll  a 

Total 

14.8 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.7 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cobalt 

Dissolved 

0.0029 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  precipitation 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  wind 

Breeze 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.84 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.94 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.03 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.17 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.3 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.32 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.6 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.6 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.68 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.84 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

53.9 

o 

T5 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

55 

o 

0 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

56.3 

o 

0 

06-22 

06MORGANLA22 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

74.3 

o 

0 

06-22 

06MORGANLA22 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

76.6 

o 
1 0 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

79 

o 

O 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

82.3 

o 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

83.1 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

83.9 

a 

“6 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

84.3 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

390 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Inorganic 

nitrogen  (nitrate  a 

Total 

0.21 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.5 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Cloudy 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Rain 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Last  24  hour  weather  wind 

Windy 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Magnesium 

Dissolved 

37 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Mercury 

Total 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrogen 

Total 

0.5 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.38 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.39 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.42 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.52 

None 

ED  000552C  00003927-00142 


2410284 


06-22 

0 6MORGANLA2  2 pH 

Total 

8.52 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 pH 

Total 

8.54 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 pH 

Total 

8.55 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 pH 

Total 

8.56 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 pH 

Total 

8.58 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 pH 

Total 

8.59 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Pheophytin  a 

Total 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

Total 

0.006 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.62 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Silver 

Dissolved 

0.00093 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1263 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1263 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1264 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1266 

uS/  cm 

06-22 

06MORGANLA22 

Specific  conductance 

1268 

uS/  cm 

06-22 

06MORGANLA22 

Specific  conductance 

1270 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1270 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1271 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1271 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1272 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature , 

water 

32.97 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature , 

water 

33.01 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature , 

water 

33.08 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature , 

water 

33.97 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature , 

water 

35.32 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature, 

water 

36.11 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature, 

water 

36.43 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature, 

water 

36.70 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature, 

water 

36.72 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature, 

water 

36.75 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved 

solids 

834 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved 

solids 

834 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved 

solids 

834 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved 

solids 

836 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved 

solids 

837 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved 

solids 

838 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved 

solids 

839 

mg/L 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

839 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

839 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

840 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Aluminum 

Dissolved 

0.045 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.018 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Antimony 

Dissolved 

0.0008 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Barium 

Total 

0.14 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Calcium 

Dissolved 

91 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll  a 

Total 

16 

ug/1 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.7 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  precipitation 

None 

06-22 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 
0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  wind 
Cyanide 

Total 

Calm 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Depth,  Secchi  disk  depth 

1.05 

m 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

380 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

a Total 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.64 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Last  24  hour  weather  cloud  cover  Partly  cloudy 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-22 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 
0 6MORGANLA2  2 

Last  24  hour  weather  wind 
Lead 

Dissolved 

Windy 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Magnesium 

Dissolved 

38 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Mercury 

Total 

ng/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrogen 

Total 

0.64 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Pheophytin  a 

Total 

ug/1 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

Total 

0.006 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Selenium 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Thallium 

Dissolved 

0.0002 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Aluminum 

Dissolved 

0.3798 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.008 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Antimony 

Dissolved 

0.00148 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Arsenic 

Dissolved 

0.00327 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Barium 

Total 

0.1452 

mg/L 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Calcium 

Dissolved 

86.14 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll  a 

Total 

35.5 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chlorophyll/Pheophytin  ratio 

Total 

1.7 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cobalt 

Dissolved 

0.0044 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Copper 

Dissolved 

0.0021 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  precipitation 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Current  weather  wind 

Breeze 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Cyanide 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Depth,  Secchi  disk  depth 

0.6 

m 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Detergent 

suds 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

2.93 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

3.75 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.18 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.33 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.41 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

4.51 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.55 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.56 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.58 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.6 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

5.68 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

40.5 

o 

T5 

06-22 

06MORGANLA22 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

51.7 

o 
1 0 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

58.2 

o 

O 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

60.8 

o 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

61 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

62.2 

a 

“6 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

80.1 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

80.9 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

81.6 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

82.4 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

83.6 

% 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

353.62 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Inorganic 

nitrogen  (nitrate  a 

Total 

0.038 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.8 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Cloudy 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Last  24  hour  weather  wind 

Windy 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Magnesium 

Dissolved 

33.68 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Mercury 

Total 

0.57 

ng/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nickel 

Dissolved 

0.0009 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrate 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrite 

Total 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Nitrogen 

Total 

0.84 

mg/L 
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06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.13 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.26 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.31 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.33 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.33 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.35 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.45 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.46 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.48 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.49 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

PH 

Total 

8.5 

None 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Pheophytin  a 

Total 

ug/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

Total 

0.083 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Phosphorus 

Total 

0.124 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Salinity 

0.56 

0/00 

06-22 

06MORGANLA22 

Selenium 

Total 

0.00038 

mg/L 

06-22 

06MORGANLA22 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1135 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1136 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1136 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1138 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1140 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1144 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1146 

uS/cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1147 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1147 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1148 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Specific  conductance 

1148 

uS/  cm 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

32.22 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

32.29 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

32.34 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

32.39 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

32.73 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

33.34 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

34.97 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

35.39 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

35.81 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

36.2 

deg  C 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Temperature,  water 

36.26 

deg  C 

ED  000552C  00003927-00146 


06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

749 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

750 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

750 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

751 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

752 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

755 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

756 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

757 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

757 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

758 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Total  dissolved  solids 

758 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

06-23 

0 6MORGANLA2  3 

Escherichia  coli 

Absent 

06-23 

0 6MORGANLA2  3 

Fecal  Coliform 

4 

fu/100  mL 

06-23 

0 6MORGANLA2  3 

Fecal  Coliform 

27 

fu/100  mL 

06-23 

0 6MORGANLA2  3 

Fecal  Coliform 

4 

fu/100  mL 

06-23 

0 6MORGANLA2  3 

Fecal  Coliform 

1 

fu/100  mL 

06-24 

0 6MORGANLA2  4 

Escherichia  coli 

Absent 

06-24 

0 6MORGANLA2  4 

Fecal  Coliform 

1 : 

fu/100  mL 

06-24 

0 6MORGANLA2  4 

Fecal  Coliform 

14  : 

fu/100  mL 

06-24 

0 6MORGANLA2  4 

Fecal  Coliform 

c 

fu/100  ml 

06-24 

0 6MORGANLA2  4 

Fecal  Coliform 

c 

fu/100  m! 

06-25 

0 6MORGANLA2  5 

Escherichia  coli 

Absent 

06-25 

0 6MORGANLA2  5 

Fecal  Coliform 

4 

fu/100  mL 

06-25 

06MORGANLA25 

Fecal  Coliform 

6 

fu/100  mL 

06-25 

0 6MORGANLA2  5 

Fecal  Coliform 

2 

fu/100  mL 

06-25 

0 6MORGANLA2  5 

Fecal  Coliform 

3 

fu/100  mL 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity,  total 

430 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.55 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Anion/cation  ratio 

Total 

0.74 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Barium 

Dissolved 

0.029 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bicarbonate 

400 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Dissolved 

0.72 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bromide 

0.92 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Calcium 

Total 

150 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Carbonate 

32 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chloride 

Total 

250 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chlorine 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium (VI) 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 
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10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12.1 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fluoride 

Total 

220 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hardness,  Ca 

370 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hydroxide 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Magnesium 

Total 

53 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrate 

Total 

7 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Organic  carbon 

Total 

13.1 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Orthophosphate 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

PH 

Total 

8.52 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

pH 

Total 

8.53 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Phosphorus 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Potassium 

Total 

11 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Salinity 

2.60 

0/00 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Dissolved 

0.024 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Total 

0.026 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silica 

Total 

2.9 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sodium 

Total 

970 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Total 

2000 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfide 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Temperature,  water 

8.3 

deg  C 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Dissolved 

0.0027 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  dissolved  solids 

3700 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  suspended  solids 

Total 

14 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Turbidity 

21.2 

NTU 

10-07 

10BITSUIWA07 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity,  total 

380 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Dissolved 

0.02 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Anion/cation  ratio 

Total 

1.03 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Dissolved 

0.0056 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Barium 

Dissolved 

0.026 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bicarbonate 

360 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Dissolved 

0.8 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bromide 

0.79 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Calcium 

Total 

150 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Carbonate 

16 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chloride 

Total 

330 

mg/L 
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10-07 

10BITSUIWA07 

Chlorine 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium (III) 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium (VI ) 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Dissolved 

0.018 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12.3 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  saturation 

126 

o 

o 

10-07 

10BITSUIWA07 

Flow 

0.1 

cf  s 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fluoride 

Total 

2.4 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hardness,  Ca,  Mg 

540 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hydroxide 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

and  nitrite) 

8.2 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Magnesium 

Total 

65 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrate 

Total 

8.2 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrite 

Total 

0.044 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Orthophosphate 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

PH 

Total 

8.83 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

pH 

Total 

8.47 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Phosphorus 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Potassium 

Total 

20 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Salinity 

3.20 

0/00 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Dissolved 

0.039 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Total 

0.039 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silica 

Total 

1.8 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sodium 

Total 

1300 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Specific  conductance 

6140 

uS/cm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Total 

2500 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfide 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Temperature,  water 

8.1 

deg  C 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Dissolved 

0.0034 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  dissolved  solids 

4052 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  dissolved  solids 

4600 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  suspended  solids 

Total 

34 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Turbidity 

16.5 

NTU 

10-07 

10BITSUIWA07 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

440 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Total 

0.17 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.1 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00149 


2410284 


10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Total 

0.0003 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Total 

0.0037 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Barium 

Total 

0.033 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Beryllium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bicarbonate 

Dissolved 

430 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Total 

0.64 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Dissolved 

0.72 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Calcium 

Dissolved 

130 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chloride 

Dissolved 

200 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Total 

0.0057 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Dissolved 

0.0085 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  precipitation 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  temperature 

Cold 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  wind 

Calm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Detergent  suds 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12.43 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  saturation 

97.5 

o 

0 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fish  kill 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  algae  mats 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  debris 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  garbage 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Flow 

0.05 

cf  s 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fluoride 

Total 

2.5 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

42.6 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.8 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Warm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Magnesium 

Dissolved 

58 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Total 

ng/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Molybdenum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrate 

Total 

0.921 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrite 

Total 

0.027 

mg/L 
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10-07 

10BITSUIWA07 

PH 

Total 

8.22 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Phosphorus 

Total 

0.67 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Phosphorus 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Potassium 

Dissolved 

7 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Salinity 

0.78 

0/00 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Total 

0.048 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sodium 

Dissolved 

960 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Specific  conductance 

1548 

uS/  cm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Dissolved 

1500 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Total 

1500 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Temperature,  water 

4.77 

deg  C 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  dissolved  solids 

1022 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  suspended  solids 

Total 

3 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Turbidity 

5.76 

NTU 

10-07 

10BITSUIWA07 

Uranium 

Total 

0.067 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

440 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Dissolved 

0.19 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Total 

0.97 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.059 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.092 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Dissolved 

0.0004 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Total 

0.0005 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Dissolved 

0.0037 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Barium 

Total 

0.031 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Beryllium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bicarbonate 

Dissolved 

420 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Dissolved 

1.1 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Total 

1.4 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Calcium 

Dissolved 

130 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Carbonate 

Dissolved 

20 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chloride 

Dissolved 

340 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Total 

0.0006 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cobalt 

Dissolved 

0.0013 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Dissolved 

0.0045 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Total 

0.0059 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

2410284 
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10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  precipitation 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  temperature 

Warm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Detergent  suds 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.87 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  saturation 

84.7 

o 

o 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fish  kill 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  algae  mats 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  debris 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  garbage 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Flow 

0.02 

cf  s 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fluoride 

Total 

2.1 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

45.2 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.1 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather  temperature 

Warm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Magnesium 

Dissolved 

85 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Total 

3.5 

ng/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Molybdenum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Total 

0.0059 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Dissolved 

0.0061 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

pH 

Total 

8.44 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Phosphorus 

Total 

0.02 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Potassium 

Dissolved 

6.8 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Salinity 

6.24 

0/00 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Total 

0.0168 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sodium 

Dissolved 

1300 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Specific  conductance 

10950 

uS/  cm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Dissolved 

2000 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Total 

2000 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Temperature,  water 

11.5 

deg  C 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Dissolved 

0.0002 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  dissolved  solids 

7231 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  suspended  solids 

Total 

8 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Turbidity 

15.8 

NTU 

10-07 

10BITSUIWA07 

Uranium 

Total 

0.074 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 
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10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Total 

0.0095 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

400 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Dissolved 

0.037 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Total 

1.477 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.077 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.129 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Dissolved 

0.00123 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Total 

0.00037 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Total 

0.00347 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Dissolved 

0.00344 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Barium 

Total 

0.0932 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Beryllium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bicarbonate 

Dissolved 

386 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Dissolved 

0.7102 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Total 

0.678 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Calcium 

Dissolved 

86.97 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Carbonate 

Dissolved 

13.8 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chloride 

Dissolved 

124 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Total 

0.00119 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cobalt 

Dissolved 

0.009 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Dissolved 

0.00547 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Total 

0.00735 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  cloud  cover 

Cloudy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  precipitation 

Light  rain 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  wind 

Calm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Detergent  suds 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.51 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  saturation 

87.3 

% 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fish  kill 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  algae  mats 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  debris 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  garbage 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Flow 

0.21 

cf  s 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fluoride 

Total 

1.63 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

10.5 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.77 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Rain 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather 

wind 

Windy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Total 

0.0027 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Magnesium 

Dissolved 

30.4 

mg/L 
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2410284 


2410284 


10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Total 

8.4 

ng/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0087 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Total 

0.0056 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Dissolved 

0.0058 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrite 

Total 

0.007 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

pH 

Total 

8.54 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Phosphorus 

Total 

0.165 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Potassium 

Dissolved 

9.066 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Salinity 

1.23 

0/00 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Total 

0.0063 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sodium 

Dissolved 

512.2 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Specific  conductance 

2393 

uS/  cm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Dissolved 

929 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Total 

686 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Temperature , 

water 

22.49 

deg  C 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  dissolved  solids 

1579 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  suspended  solids 

Total 

12.5 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Turbidity 

41.8 

NTU 

10-07 

10BITSUIWA07 

Uranium 

Total 

0.02376 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Dissolved 

0.0213 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Total 

0.028 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

12 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

470 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Total 

0.17 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.036 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Total 

0.0062 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Dissolved 

0.008 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Barium 

Total 

0.053 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bicarbonate 

Dissolved 

450 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Dissolved 

1.1 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Total 

1.2 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Calcium 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Carbonate 

Dissolved 

23 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chloride 

Dissolved 

350 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 
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10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  precipitation 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  temperature 

Cool 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Detergent  suds 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.22 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen  saturation 

93.7 

o 

o 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fish  kill 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  algae  mats 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  debris 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  garbage 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Flow 

0.03 

cf  s 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fluoride 

Total 

2.5 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

29 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

780 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather  temperature 

Cool 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather  wind 

Windy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Magnesium 

Dissolved 

93 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Total 

2.5 

ng/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

pH 

Total 

8.5 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Phosphorus 

Total 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Potassium 

Dissolved 

7.2 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Salinity 

3.63 

0/00 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Total 

0.029 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sodium 

Dissolved 

150 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Specific  conductance 

6604 

uS/  cm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Dissolved 

3100 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Total 

3100 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Temperature,  water 

15.17 

deg  C 

ED  000552C  00003927-00155 


2410284 


10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  dissolved 

solids 

4358 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  suspended 

solids 

Total 

3 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Turbidity 

4.78 

NTU 

10-07 

10BITSUIWA07 

Uranium 

Total 

0.036 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

140 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Dissolved 

0.69 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Aluminum 

Total 

42 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Dissolved 

0.002 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Barium 

Total 

0.86 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Beryllium 

Total 

0.019 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Bicarbonate 

Dissolved 

140 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Boron 

Total 

1.1 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cadmium 

Total 

0.0034 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Calcium 

Dissolved 

19 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chloride 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Chromium 

Total 

0.14 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Dissolved 

0.025 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Copper 

Total 

0.39 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather 

cloud  cover 

Cloudy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather 

precipitation 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather 

temperature 

Warm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Current  weather 

wind 

Light  breeze 

10-07 

10BITSUIWA07 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Detergent  suds 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

6.2 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Dissolved  oxygen 

saturation 

74.3 

% 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fish  kill 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  algae  mats 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  debris 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Floating  garbage 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Flow 

0.01 

cf  s 

10-07 

10BITSUIWA07 

Fluoride 

Total 

1.1 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

8.5 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

56 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 
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10-07 

10BITSUIWA07 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

4.6 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

Light  rain 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-07 

10BITSUIWA07 

Last  24  hour  weather 

wind 

Windy 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Lead 

Total 

0.21 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Magnesium 

Dissolved 

2.4 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Mercury 

Total 

330 

ng/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Nickel 

Total 

0.15 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

pH 

Total 

8.1 

None 

10-07 

10BITSUIWA07 

Potassium 

Dissolved 

7.7 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Salinity 

0.58 

0/00 

10-07 

10BITSUIWA07 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Silver 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sodium 

Dissolved 

250 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Specific  conductance 

1173 

uS/  cm 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Total 

350 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Sulfate 

Dissolved 

380 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Temperature,  water 

24.37 

deg  C 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  dissolved  solids 

774 

mg/L 

10-07 

10BITSUIWA07 

Total  suspended  solids 

Total 

6500 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Turbidity 

NTU 

10-07 

10BITSUIWA07 

Uranium 

Total 

0.019 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-07 

10BITSUIWA07 

Zinc 

Total 

0.98 

mg/1 

10-22 

10BITSUIWA22 

Escherichia  coli 

Present 

10-22 

10BITSUIWA22 

Fecal  Coliform 

44 

:fu/100  mL 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Ammonia-nitrogen 

Total 

1.5 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

0.001 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0036 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.76 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

0.0027 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Total 

92 

mg/L 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.037 

mg/L 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Copper 

Dissolved 

0.0018 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.05 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12.03 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

125 

o 

o 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

1210 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness,  Ca,  Mg 

320 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.03 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Total 

21 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

42 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0016 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

0.0029 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

0.033 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

0.65 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Orthophosphate 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

150 

mV 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

pH 

Total 

6.99 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Phosphorus 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.43 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

875 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Total 

110 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfide 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Temperature,  water 

17.04 

deg  C 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

577 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

2600 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Turbidity 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.11 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

71 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.033 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.6 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00158 


2410284 


10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.002 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Barium 

Total 

0.13 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

71 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

3.3 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.01 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Detergent  suds 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11.11 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

98.2 

o 

0 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  algae  mats 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  debris 

Mild 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  garbage 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

8100 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Gross  alpha  : 

radioactivity. 

(ATotal 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

91 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.019 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

4.9 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

5.1 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

PH 

Total 

7.68 

None 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.019 

mg/L 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Salinity 

0.12 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

12 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

242 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

44 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

9.96 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

160 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

120 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

62.1 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.026 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.65 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.028 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.075 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Total 

mg/1 

10-25 

10-25 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 
1 0 SAN JUANR2  5 
1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 

Partly  cloudy 
None 
Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-25 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 
1 0 S AN JUANR2  5 

Cyanide 

Detergent  suds 

Total 

None 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.19 

mg/L 

10-25 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 
1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

94.8 

None 

% 

2410284 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Floating  algae  mats 

None 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Floating  debris 

None 

10-25 

10SANJUANR25 

Floating  garbage 

None 

10-25 

10SANJUANR25 

Flow 

1150 

cf  s 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.2 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0025 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

1.9 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

8.32 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.252 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.18 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

382 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

22.58 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

252 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

51 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Turbidity 

25.3 

NTU 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.24 

mg/L 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.072 

mg/L 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Atrazine 

Total 

1.4 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.099 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

-mTotal 

7 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Caffeine 

Total 

24 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

49 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Carbamazepine 

Total 

4 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

6.6 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

8.3 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Detergent  suds 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Diclofenac 

Total 

2 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Diethylstilbestrol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.36 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

106.9 

% 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Floating  algae  mats 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  debris 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  garbage 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

597 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Gemfibrozil 

Total 

3.5 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.4 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00162 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0019 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.9 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Meprobamate 

Total 

6.6 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

2.1 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

12 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Naproxen 

Total 

10 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

0.018 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

8.25 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Phenytoin 

Total 

4.5 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.249 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.3 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.19 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Specific  conductance 

405 

uS/  cm 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sulfamethoxazole 

Total 

23 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

94 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Temperature,  water 

21.81 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

267 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

44 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Turbidity 

31.6 

NTU 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00163 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Alkalinity, 

Phenolphthalein  Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

3.4 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.25 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

9.8 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.017 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.021 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  cloud 

[ cover 

Clear 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  wind 

Light  Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.99 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.4 

% 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

526 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Gross  alpha 

radioactivity,  (ATotal 

2.6 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

cloud  cover  Partly  Cloudy 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.4 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

0.0063 

ug/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

0.014 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

PH 

Total 

7.78 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.5 

mg/1 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Salinity 

0.21 

0/00 

10-25 

10SANJUANR25 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

30 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Specific  conductance 

440 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature , water 

20.75 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

291 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

530 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.05 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.016 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

7.1 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

0.0035 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0031 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.17 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.01 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.014 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  cloud  cover 

Cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  wind 

Light  Breeze 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.76 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.7 

% 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Flow 

564 

cf  s 

2410284 


ED  000552C  00003927-00165 


10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 OSAN JUANR2  5 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

7.6 

pCi/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-25 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 
1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  wind 
Lead 

Dissolved 

Breeze 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0075 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.7 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

0.017 

ug/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

0.017 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

pH 

Total 

7.7 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.2 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.22 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

31 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

463 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

19.08 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

305 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

410 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

448 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.051 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.82 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0017 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

2.9 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

0.011 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Total 

180 

mg/L 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

0.14 

mg/L 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

0.0038 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Total 

0.27 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

0.0068 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10.82 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

111.7 

o 

o 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

1060 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca,  Mg 

600 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

6.3 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.2 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Total 

39 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

177 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

0.13 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

0.95 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Orthophosphate 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

70.5 

mV 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

pH 

Total 

7.28 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phosphorus 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.29 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

588 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Total 

140 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfide 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Temperature,  water 

19.27 

deg  C 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

388 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

9400 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

0.0037 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

0.49 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

69 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.027 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

0.39 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00167 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0025 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Barium 

Total 

0.14 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

69 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

3.1 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

0.016 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Detergent  suds 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10.6 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

98 

o 

0 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating  algae  mats 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating  debris 

Mild 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating  garbage 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

8300 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha  : 

radioactivity. 

(ATotal 

0.8 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness , Ca 

Dissolved 

89 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.026 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

4.8 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

2.4 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.02 

None 

ED  000552C  00003927-00168 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.155 

mg/L 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salinity 

0.11 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

12 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

239 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

44 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

11.81 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

158 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

130 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Turbidity 

99 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

0.061 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.028 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.095 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

50 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Detergent  suds 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.74 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.5 

% 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

2410284 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Floating  algae  mats 

None 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Floating  debris 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Floating  garbage 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Flow 

1140 

cf  s 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.4 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0032 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

8 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.8 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.25 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.207 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.2 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

414 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

22.55 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

274 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

59 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

42.6 

NTU 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.9 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.06 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.001 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Atrazine 

Total 

1.5 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Atrazine 

Total 

1.6 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.089 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.089 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Benzeneacetic  acid. 

. alpha . ■ 

-mTotal 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Benzeneacetic  acid. 

. alpha . 

-mTotal 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Caffeine 

Total 

19 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Caffeine 

Total 

20 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

57 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Carbamazepine 

Total 

3.7 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbamazepine 

Total 

3.6 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

7.4 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

6.3 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  wind 

Calm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Detergent  suds 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diethylstilbestrol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.91 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

102.4 

o 

15 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating  algae  mats 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating  debris 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Floating  garbage 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Flow 

590 

cf  s 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gemfibrozil 

Total 

1.1 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.1 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.8 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

180 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

190 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Iopromide 

Total 

19 

ng/L 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Iopromide 

Total 

13 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.002 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0021 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Meprobamate 

Total 

3.8 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mep  r ob  ama  t e 

Total 

3.8 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.1 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.4 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

10 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

9.9 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Naproxen 

Total 

2.9 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Naproxen 

Total 

2.9 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

pH 

Total 

7.95 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phenytoin 

Total 

2.8 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phenytoin 

Total 

3.1 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.207 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.9 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.9 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

0.8 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salinity 

0.22 

0/00 

ED  000552C  00003927-00173 


2410284 


10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

34 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

34 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

458 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfamethoxazole 

Total 

20 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfamethoxazole 

Total 

20 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

22.32 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

303 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

92 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

93 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Turbidity 

59.2 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0021 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.002 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.025 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

88 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

1.1 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00174 


2410284 


10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

50 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

0.18 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather 

cloud  cover 

Clear 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather 

wind 

Light  Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen 

■ (DO) 

7.71 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen 

. saturation 

92.7 

o 

75 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

551 

cf  S 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

4.1 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.297 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather  cloud 

cover  Partly  Cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather  wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.098 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

6.9 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

0.11 

ug/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

pH 

Total 

7.96 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salinity 

0.25 

0/00 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

0.0033 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

47 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

510 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

140 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature, 

water 

24.59 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

0.0013 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  dissolved 

solids 

337 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

6100 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

NTU 

ED  000552C  00003927-00175 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.012 

mg/1 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.2 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.059 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0013 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  cloud  cover 

Cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  precipitation 

Light  Rain 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  wind 

Light  Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.54 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

98.3 

% 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Flow 

590 

cf  s 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.7 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0015 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

9.5 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

0.002 

ug/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00176 


2410284 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Nitrite 

Total 

0.001 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

PH 

Total 

8.06 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.003 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.1 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.22 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

456 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

22.3 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

301 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

64 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Turbidity 

53.8 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

2.2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

62 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.035 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Aluminum 

Total 

0.65 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.052 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Arsenic 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Atrazine 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Barium 

Total 

0.092 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Benzeneacetic  acid,  . alpha. - 

-mTotal 

2.3 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Bicarbonate 

Dissolved 

62 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Caffeine 

Total 

9.6 

ng/L 

ED  000552C  00003927-00177 


10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

36 

mg/1 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Carbamazepine 

Total 

1.3 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chloride 

Dissolved 

4.5 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Total 

0.014 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  precipitation 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Detergent  suds 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.84 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  saturation 

92.5 

% 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estriol 

Total 

3.1 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fish  kill 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating  algae  mats 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  debris 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  garbage 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Flow 

2280 

cf  s 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gemfibrozil 

Total 

1.8 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Clear 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather  wind 

Light  breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.019 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Magnesium 

Dissolved 

5 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Meprobamate 

Total 

1.4 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

1.8 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

2410284 


ED  000552C  00003927-00178 


10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

13 

ng/L 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Naproxen 

Total 

1.6 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

pH 

Total 

7.87 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phosphorus 

Total 

0.132 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salinity 

0.14 

0/00 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Sodium 

Dissolved 

11 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Specific  conductance 

286 

uS/  cm 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Sulfamethoxazole 

Total 

5.8 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Sulfate 

Dissolved 

61 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Temperature,  water 

17.52 

deg  C 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  dissolved  solids 

188 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended  solids 

Total 

45 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Turbidity 

27.9 

NTU 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Zinc 

Total 

0.061 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

2 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

4 , 4 ? -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

93 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.023 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.063 

mg/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00179 


2410284 


10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Atrazine 

Total 

1.2 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Barium 

Total 

0.078 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

-mTotal 

1.7 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Bicarbonate 

Dissolved 

91 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Caffeine 

Total 

14 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Carbamazepine 

Total 

3 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chloride 

Dissolved 

8.3 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  precipitation 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Detergent  suds 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.37 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  saturation 

97.9 

% 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Fish  kill 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating  algae  mats 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating  debris 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating  garbage 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Flow 

1100 

cf  s 

10-30 

10SANJUANR30 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gemfibrozil 

Total 

2.2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00180 


2410284 


10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.0039 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Magnesium 

Dissolved 

7.2 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Meprobamate 

Total 

3 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

26 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Naproxen 

Total 

5.3 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrate 

Total 

0.01 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

PH 

Total 

8.3 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phenytoin 

Total 

3.1 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phosphorus 

Total 

0.037 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salinity 

0.2 

0/00 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Sodium 

Dissolved 

20 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Specific  conductance 

414 

uS/  cm 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Sulfamethoxazole 

Total 

10 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Sulfate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Temperature,  water 

23.21 

deg  C 

10-30 

10SANJUANR30 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Total  dissolved  solids 

273 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended  solids 

Total 

73 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Turbidity 

40.6 

NTU 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Aluminum 

Dissolved 

0.037 

mg/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

5.9 

mg/L 

ED  000552C  00003927-00181 


2410284 


10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.736 

mg/L 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Arsenic 

Total 

0.0015 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Barium 

Total 

0.11 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

54 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  precipitation 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  temperature 

Warm 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Detergent  suds 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.71 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  saturation 

91.6 

o 

0 

10-30 

10SANJUANR30 

Fish  kill 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  algae  mats 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  debris 

Mild 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  garbage 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Flow 

617 

cf  s 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gross  alpha  : 

radioactivity. 

(ATotal 

1.1 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hardness , Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.0039 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Magnesium 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

2.6 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

PH 

Total 

8.27 

None 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Phosphorus 

Total 

0.088 

mg/L 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Salinity 

0.13 

0/00 

10-30 

10SANJUANR30 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

0.0012 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Specific  conductance 

274 

uS/cm 

10-30 

10SANJUANR30 

Temperature,  water 

17.75 

deg  C 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  dissolved  solids 

181 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended  solids 

Total 

180 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Turbidity 

169 

NTU 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

5.9 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

68 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.032 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Aluminum 

Total 

0.48 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.084 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Atrazine 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.068 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Benzeneacetic  acid,  . alpha. - 

-mTotal 

13 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Bicarbonate 

Dissolved 

68 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Boron 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Caffeine 

Total 

21 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Calcium 

Dissolved 

38 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Carbamazepine 

Total 

17 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chloride 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Copper 

Dissolved 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Copper 

Total 

0.01 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

10SANJUANR31 

Current  weather  precipitation 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-31 

10SANJUANR31 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Detergent  suds 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diethylstilbestrol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.7 

% 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estriol 

Total 

2.3 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estrone 

Total 

5.4 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fish  kill 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  algae  mats 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  debris 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  garbage 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Flow 

2250 

cf  s 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoxetine 

Total 

4.6 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Gemfibrozil 

Total 

75 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.6 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Hydrocodone 

Total 

18 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Iopromide 

Total 

4300 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Clear 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-31 

10SANJUANR31 

Last  24  hour  weather  wind 

Light  breeze 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Total 

0.012 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Magnesium 

Dissolved 

5.7 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Meprobamate 

Total 

6.7 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Mercury 

Total 

3.5 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

42 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Naproxen 

Total 

30 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrate 

Total 

0.548 

mg/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Nitrite 

Total 

0.036 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

PH 

Total 

7.69 

None 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Phenytoin 

Total 

14 

ng/L 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Phosphorus 

Total 

0.385 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salicylic  Acid 

Total 

19 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Salinity 

0.16 

0/00 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sodium 

Dissolved 

16 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Specific  conductance 

321 

uS/  cm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfamethoxazole 

Total 

130 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfate 

Dissolved 

72 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Temperature,  water 

17.86 

deg  C 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  dissolved  solids 

212 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  suspended  solids 

Total 

59 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Trimethoprim 

Total 

46 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Turbidity 

27.5 

NTU 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

1.9 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

4 , 4 ? -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

94 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Aluminum 

Dissolved 

0.024 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Aluminum 

Total 

0.88 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.054 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Atrazine 

Total 

1.4 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha.  - 

-mTotal 

1.1 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Bicarbonate 

Dissolved 

92 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Total 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Caffeine 

Total 

15 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Carbamazepine 

Total 

6.3 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chloride 

Dissolved 

9.9 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Detergent  suds 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diethylstilbestrol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.07 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.8 

o 

o 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fish  kill 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  algae  mats 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  debris 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  garbage 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Flow 

1120 

cf  s 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Gemfibrozil 

Total 

2.6 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Iopromide 

Total 

260 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Magnesium 

Dissolved 

7.7 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Meprobamate 

Total 

3.4 

ng/L 

2410284 


ED  000552C  00003927-00186 


10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Mercury 

Total 

2.2 

ng/L 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

34 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Naproxen 

Total 

4.8 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrate 

Total 

0.195 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

pH 

Total 

8.17 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Phenytoin 

Total 

5.2 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Phosphorus 

Total 

0.2 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Potassium 

Dissolved 

2.3 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salinity 

0.21 

0/00 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sodium 

Dissolved 

22 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Specific  conductance 

447 

uS/  cm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfamethoxazole 

Total 

61 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Sulfate 

Dissolved 

98 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Temperature,  water 

23.39 

deg  C 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  dissolved  solids 

295 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  suspended  solids 

Total 

85 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Trimethoprim 

Total 

16 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Turbidity 

38.8 

NTU 

10-31 

10SANJUANR31 

Uranium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.013 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Aluminum 

Total 

4.1 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.656 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.11 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-00187 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Total 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  temperature 

Warm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Detergent  suds 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.27 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  saturation 

88.2 

o 

15 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fish  kill 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  algae  mats 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  debris 

Mild 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  garbage 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Flow 

617 

cf  s 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Gross  alpha  : 

radioactivity. 

(ATotal 

1.6 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Magnesium 

Dissolved 

9.6 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Mercury 

Total 

3.4 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrate 

Total 

0.254 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

PH 

Total 

8.13 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Phosphorus 

Total 

0.236 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salinity 

0.15 

0/00 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Specific  conductance 

303 

uS/  cm 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Temperature, 

water 

18.28 

deg  C 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Total  dissolved 

solids 

200 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Total  suspended 

solids 

Total 

190 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Turbidity 

194 

NTU 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

Total 

mg/1 

2410284 
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RL 

(PQL) 

(mg/1) 

R9  edit 
Result 
(ug/L) 

R9  edit 
Units 

HiH 

Activity  ID 

Activity  Type 

Activity 
Start  Date 

6 

ug/L 

■ 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

100,000 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.1 

4,300 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

110,000 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.003 

ug/L 

IBBIIIISii 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.03 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

3 

ug/L 

f|f||  |l|g| 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

18 

ug/L 

1 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

1,  600 

ug/L 

li*l 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

10 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

100,000 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

320 

ug/L 

02-0  6 2 012073 IRS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

iiiiassi* 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

69,  000 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

10,000 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

90 

ug/L 

SSRsSI  ; 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.04 

ug/L 

i 

02-0  6_2  012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

160 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.005 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6,120 

ug/L 

i/ill! 

02-06_20120731_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

02-06  20120731__0bs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

02-06  20120731_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.4 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

IS  ample-Routine 

07/31/2012 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

13 

210,000 

ug/L 

na^Wili 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

6 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.1 

2,420 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

5 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

120 

ug/L 

02-06 20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

8,800 

ug/L 

:02-06^20120731_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.0025 

02-06  20120731  RS 

Sample -Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

100 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

02-06  20120731  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

2 

5,700 

ug/L 

#11111111111 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

' 1® 

02-06  20120731  RS 

|S  ample-Routine 

07/31/2012 

•llir 

02-06  20120731  RS 

| S ample-Routine 

07/31/2012 

02-06  20120731  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.02 

ug/L 

iilllllllll! 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 
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0.001 

-p' . .V  HiL':  ' : 

ug/L 

10 

o 

i 

CN 

o 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

■■11* 

ug/L 

;0  2 — 0 6 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

40,000 

ug/L 

102-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

20 

160,000 

ug/L 

;02-06_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

i02-06_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

362,000 

ug/L 

02-06_ 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

50 

i, 500,001 

ug/L 

02-0  6_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

■■■III  fiS/: 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

12 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

■HH 

02-06_ 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

iiSSIJi BJIIISBIi 

02-06_ 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.05 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.05 

520 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

250 

*■■■■■■ 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

j02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

160 

V' 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

25 

02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

- ' ■ 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

iiiiiiiSliilii 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

100,000 

ug/L 

;02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

2,000 

ug/L 

02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

14 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.003 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.003 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

2 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

9 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

110 

nnamMUMHi 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

280 

Iiilil^illi**l*l 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

390 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

31 

02-06 

_2  012  0 82  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

3 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

100,000 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

ug/L 

;02-06_ 

_2  012  0 82  9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

ug/L 

02-06_ 

_2  012  0 82  9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

02-0  6_ 

20120829 

J3.S 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

02-0  6 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

62 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

48,000 

ug/L 

02-0  6_ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

62 

8 : | 

02-0  6_ 

_2  012  0 82  9 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

'4  fjif§i  Hi 

02-0  6_ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

8,400 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-0  6_ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

31 

ug/L 

02-0  6_ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 
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0.04 

mi 

ug/L 

|02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

|02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

49 

ug/L 

|02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

■ 

|§§§ 

402-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.005 

ug/L 

102-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

120 

jo 2 - 0 6 20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6.2 

j02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

/»«»»» 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

8,040 

ug/L 

|02-06  20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

!^IIIIBII1! 

02-06  20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

6.2 

''4$V ’s  >: 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

J 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

62 

iiii»»*«iiiii««i*si 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

62 

illlilliiiilii : 1 illili  1 1 i 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

j 

■*■1818*111! 

02-06  20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

0.4 

ug/L 

102-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

31 

:02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

31 

if  ■■■■  ! ■ 

|0 2 - 0 6 20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

:02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

150,000 

ug/L 

|o  2 — 0 6_2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

ug/L 

;02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

62 

:02-0  6 20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.1 

940 

ug/L 

jjo  2 - 0 6_2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

lliiliiiiHiiSSBB 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

30 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

:0 2 — 0 6 20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

»i!llliii«* 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

7 , 600 

ug/L 

Ip  2 — 0 6_2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.0025 

jo  2 - 0 6 2012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

110 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

31 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

62 

02-0  6_2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

26 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

49 

02-06  20120829  RS 
02-06_20120829_RS 
02-0  6__2  012  0 82  9_Obs 

Sample-Routine 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

08/29/2012 

08/29/2012 

120 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

2,800 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

310 

jo  2 — 0 6_2  012  0 82  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6.2 

;02-06_20120829_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.3 

jo 2 - 0 6 20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.4 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

22 

j02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

62 

Illlllllllllllllllllll 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

§02-06  2012 0 82 9 Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 
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0.002 

2 

ug/L 

j02-Q6  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

|p 2 - 0 6 201 2 082 9__RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

■i 

ug/L 

|o 2 — 0 6 2012082  9 RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

32,000 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

JjO  2 - 0 6_2  012  082  9_0b  s 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

550 

f|||  Igff 

jo  2 - 0 6_2  012  082  9__RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

^BBSSHIIIiSISiBiili 

02-0  6^2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

§iii§§§i  ii  m 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

:illliilillilil BBIBBSS 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

250 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

20 

110,000 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

■■■liiilllil 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

02-06  20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

25 

■hh 

|02-06_20120829_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

iimiiim 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

02-06  20120829  RS 
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20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.003 

ug/L 

0 6— 3 5 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

1 

89,000 

ug/L 

;06-35_ 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

20 

111  «««■ 

ug/L 

!06-35 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

2.5 

45,000 

ug/L 

06-35 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.005  1 

ug/L 

:06-35_ 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.005 

3 

ug/L 

j 

06—35 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

ug/L 

;06-35_ 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.002  j 

Iglll 

ug/L 

iim  s 

06-35 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.002 

5 

ug/L 

.06-35 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

06-35 

20100422 

Obs  i 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

06-35 

_20100422_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

06-35 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

06-35 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0.005 

ug/L 

06-35_ 

_20100422_ 

_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

;06-35 

_20100422_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

7,810 

ug/L 

HI  111 

06-35 

_20100422_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

06-35 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

06-35 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

06-35 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

i06-35_ 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

|06-35_ 

_2  01 00422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

: 

LjJJJ  i 

06-35 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0.5  | 

640 

ug/L 

06-35 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

06-35_ 

_2  0100422^ 

_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

20 

ug/L 

//  : 

;06-35 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 
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0.2 

1,100 

ug/L 

|06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

06-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

' ' ' ' : 

1 

106-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

MM 

06-35  20100422  Obs  1 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

' B7B/  Bf 

j06-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0.01 

ug/L 

|0  6 - 3 5_2  010042  2__RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

3 

ug/L 

j06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

1 

34,000 

ug/L 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.5 

:;..y 

j06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

8 

ug/L 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

ug/L 

,06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

3 

ug/L 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

ug/L 

06-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

2 

ug/L 

06-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

66-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

240 

ug/L 

|o6-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

2 

7,800 

ug/L 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.4 

■H 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.4 

IKWiiiillliiiiiiiiliii 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

06-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0.002 

0 

ug/L 

|o  6 - 3 5_2  010042  2__RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.005 

ug/L 

66-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.005 

: .3 } S v 

ug/L 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

2 

120,000 

ug/L 

66-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

]0$:  $ S 

06-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

30 

350,000 

ug/L 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

30 

390,000 

ug/L 

|06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

Blliliilllllllll^  1 1 1 

06-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0.0005 

ug/L 

66-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.0005 

1 

ug/L 

|06-35  20100422__RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

723,000 

ug/L 

66-35  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

10 

240,000 

ug/L 

06-35  20100422  RS 
06-35  20100422  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

04/22/2010 

0.0005 

4 

ug/L 

66-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

ug/L 

06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.05 

ug/L 

J06-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.05 

16 

ug/L 

66-35  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.1 

131,000 

ug/L 

66-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.05 

2 , 000 

ug/L 

66-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.05 

ug/L 

66-0 1_1 998091 0_RS 
J06-OI  19980910  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

09/10/1998 

09/10/1998 

0.005 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.005 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.01 

90 

ug/L 

106-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.004 

ug/L 

66-01^1998091 0_RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

1 

112,000 

ug/L 

66-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

2 

4,000 

ug/L 

|06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.001 

ug/L 

66-01  199 8091 0 RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.2 

52,700 

ug/L 

66-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 
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2 

18,000 

ug/L 

j06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

1 

55,000 

ug/L 

106-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.01 

ug/L 

So 6- 0 1 19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.01 

20 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

8,600 

ug/L 

06-01  19980910  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/10/1998 

0.05 

660 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

1 

231,000 

ug/L 

jO 6—01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.02 

1,550 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.1 

1,200 

ug/L 

106-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.005 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.2 

24,000 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.005 

25 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.001 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.01 

ug/L 

J06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.05 

350 

ug/L 

106-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.05 

ug/L 

|06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.02 

ug/L 

106-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

06-01  19980910  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/10/1998 

0.1 

hhmi 

J06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.02 

20 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

106-01  19980910  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/10/1998 

0.005 

ug/L 

:0 6— 0 1 19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.01 

ug/L 

06—01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

0.2 

161,000 

ug/L 

06-01  19980910RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

■■■■Hi : 

06-01  19980910  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/10/1998 

5 

343,000 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

06-01  19980910  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/10/1998 

0.002 

ug/L 

106-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

579, 000 

ug/L 

§06-01  19980910_0bs  | 

Field  Msr/Obs 

09/10/1998 

10 

816,000 

ug/L 

106-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

1000 

.,  000,001 

ug/L 

06-01  19980910  RS 
jp 6- 01  19980910  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/10/1998 

09/10/1998 

0.025 

ug/L 

06-01  19980910  RS 

Sample-Routine 

09/10/1998 

6 

82,000 

ug/L 

06-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.1 

50 

ug/L 

06-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.5 

0 

ug/L 

|06-01  20010308  RS 
06-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

03/08/2001 

03/08/2001 

0.003 

ug/L 

06-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.005 

ug/L 

106-01  20  01030  8_RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.01 

22 

ug/L 

1)6-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.001 

ug/L 

106-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

2 

78,000 

ug/L 

106-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.05 

310 

ug/L 

;06-01_20010308_RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.5 

ug/L 

106-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.001 

ug/L 

;0  6-  0 1_2  001030  8_RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

20 

490,000 

ug/L 

JO 6- 01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

2 

4,000 

ug/L 

06-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

2 

28,000 

ug/L 

:06-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.05 

ug/L 

j06-01  20010308  RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 
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0.01 

0.01 

11* 

ug/L 

ug/L 

0 6-01_ 
:06-01_ 

_20010308_ 

20010308 

_RS 

_RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

03/08/2001 

03/08/2001 

0.01 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.02 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

10 , 420 

ug/L 

;06-01_ 

20010308 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/08/2001 

111! 

uQ  6—01 
106-01 

20010308 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/08/2001 

0.4 

750 

ug/L 

20010308 

_RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

50 

.,200, 0 0 < 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

3 

ug/L 

06-01_ 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

13 

ug/L 

L6-01_ 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

2 

ug/L 

0 6-0 1_ 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

10 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

2 

ug/L 

|o  6— 0 1 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.002 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

— — 

— 

03/08/2001 

20 

150,000 

ug/L 

06-01_ 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

0.0002 

1 

ug/L 

106-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.0002 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.01 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.01 

ug/L 

706-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.2 

3,000 

ug/L 

:06-01_ 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

1 

6,  960 

ug/L 

■ 106-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.1 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

llilii  77 

106-01 

20010308 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

03/08/2001 

2 

■06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.2 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

20 

51,000 

;06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.005 



12 

ug/L 

jo  6- 01 

706-01 

20010308 

20010308 

Obs  j 
RS 

Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 

03/08/2001 

03/08/2001 

0.025 

i 

nrr/T 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

2.1 

600,000 

ug/L 

.06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.01 

- - . - \ v-  7°  V-" 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

20 

270,000 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

Vs  7 777%'  ■■  L 

706-01 

20010308 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

03/08/2001 

100 

460,000 

ug/L 

:o6-oi 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.05 

HMNMI 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

^3|7 

' 77/:'  ' ' ifllf 

06-01 

20010308 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

03/08/2001 

0.001 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

B , 050 , 00 ( 

ug/L 

06-01_ 

_2  001 0308 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/08/2001 

10 

920,000 

ug/L 

;o6-oi_ 

20010308 

_RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

500 

7,000,00 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

706-01 

20010308 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/08/2001 

0.01 

ug/L 

06-01 

20010308 

RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

0.05 

ug/L 

:06-01_ 

20010308 

_RS 

Sample-Routine 

03/08/2001 

6 

500,000 

ug/L 

06-01 

_20010807_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.1 

6,700 

ug/L 

06-01_ 

_200108  07_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.5 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.003 

ug/L 

:06-01 

20010807 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.005 

12 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

2410284 


ED  000552C  00003927-00219 


0.01 

890 

ug/L 

piiiliiiii 

06-01_ 

20010807 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.001 

21 

ug/L 

u 

06-01_ 

_2  00108  07_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

2 

470, 000 

ug/L 

MMi 

|06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.05 

160 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.5 

ug/L 

06-01_ 

_2  0010807_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.001 

ug/L 

If: 

|06-01_ 

_2  0010807_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

10 

630,000 

ug/L 

06-oi_ 

_2  0010807_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

2 

28,000 

ug/L 

;06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

2 

6,  700 

ug/L 

:06-01 

_2  0 0 1 0 8 0 7_ 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

10 

ug/L 

06-01 

_2  0010807_ 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.01 

ug/L 

iiniiii 

06-01_ 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

10 

ug/L 

1111111® 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

10 

illlr 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.01 

60 

ug/L 

iiiiil 

;o6-oi_ 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.01 

32 

ug/L 

■■■I 

;o6-oi_ 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.02 

ug/L 

06-01_ 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

7,690 

ug/L 

06-01 

20010807 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/07/2001 

06-01 

20010807 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/07/2001 

0.4 

1,400 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

65 

!, 100,00* 

ug/L 

llillliiiliiiS 

D6-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

2 

hhhhi 

ug/L 

06-01 

_2  00 108 07 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.002 

26 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

10 

120,000 

ug/L 

HHHI 

106-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.0002 

1 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.0002 

ug/L 

WiSK&fiKIB: 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.01 

ug/L 

;o6-oi 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.01 

31 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.2 

3,100 

ug/L 

smssm* 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.1 

270 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

■ISaili! 

•06-01 

20010807 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/07/2001 

2 

SilllliliWi 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

2 

7,900 

ug/L 

fri;: 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

10 

65,000 

ug/L 

IBlit 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

■06-01 

20010807 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

08/07/2001 

0.005 

2 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.05 

40 

ug/L 

106-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

2.1 

690,000 

ug/L 

06-01 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.01 

ug/L 

06-01_ 

20010807 
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RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.005 

49 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.001 

ug/L 

;o6-oi 

_2  0 050  8 0 9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

2 

620,000 

ug/L 

;o6-oi 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

1 

ug/L 

;06-01_ 

_2  0 050  8 0 9_ 

J3.S 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

10 

ug/L 

M:  WS 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.001 

ug/L 

■06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

10 

420,000 

ug/L 

06-01 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

2 

16,000 

ug/L 

|o  6— 0 1 

_2  0 050  8 0 9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

2 

15,000 

ug/L 

06-01_ 

_20050809_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.001 

2 

ug/L 

®|  : 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

230 

ug/L 

..  //  S/:;/ 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.001 

3 

ug/L 

f | - : : 

:06-01 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.001 

23 

ug/L 

/ : ? l/  :■  7 

06-01_ 

_2  00508  0 9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

ED  000552C  00003927-00224 
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0.01 

1,200 

ug/L 

06-01 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.0097 

ji  alii 

ug/L 

106-01 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

6,  680 

ug/L 

£>6-01 

20050809 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

■■8111*1 

|0  6-01 

20050809 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

06-oi_ 

20050809 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

0.4 

4,600 

ug/L 

;06-01_ 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

■MK$j 

06-01_ 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

65 

600, 00|1 

ug/L 

106-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

2 

ug/L 

|06-01_ 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.4 

3,500 

ug/L 

06-01_ 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.001 

2 

ug/L 

06-01_ 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

640 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

10 

140,000 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.004 

ug/L 

:06-01_ 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

ug/L 

;06-01_ 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.05 

ug/L 

06-01_ 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.001 

3 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

440 

ug/L 

;06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.2 

3,500 

ug/L 

106-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

- L Vi  - " 

iillililWll : liiil  i 

106-01 

20050809 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

-/V :«  vVc ' 'Hii 

06-01 

20050809 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

10 

96,000 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

106-01 

20050809 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

0.002 

5 

ug/L 

'06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.02 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.1 

23 

ug/L 

}o  6—0 1 

_2  0 0 5 0 8 0 9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

v iSv  S 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

jp  6— 0 1 

20050809 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

10 

470,000 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

2.5 

2,800 

ug/L 

106-01 

2005080  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

liMNMNWi 

06-01 

20050809 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

0.001 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

666, 000 

ug/L 

06-01 

20050809 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

10 

860,000 

ug/L 

06—01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

10 

2,000,00 

ug/L 

;06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

06-01 

20050809 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/09/2005 

0.01 

82 

ug/L 

06-01_ 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

7 

ug/L 

:06-01_ 

20050809 

_RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.01 

12 

ug/L 

■06-01 

_2  0 050  8 0 9_ 

JRS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

0.1 

2,400 

ug/L 

06-01 

20050809 

RS 

Sample-Routine 

08/09/2005 

2.5 

ug/L 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.03 

ug/L 

06-01 

_200607 12_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.01 

25 

ug/L 

;06-01_ 

20060712 

_RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.01 

16,000 

ug/L 

06-01_ 

20060712 

_RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.001 

12 

ug/L 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.2 

ug/L 

.06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.01 

13 

ug/L 

10  6-01 

20060712 

_RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

2 

110,000 

ug/L 

06-01_ 

_20060712_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

ED  000552C  00003927-00225 
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0.01 

220 

ug/L 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.01 

1,000 

ug/L 

|06-01 

20060712 

_RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.0097 

ug/L 

106-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

6,750 

ug/L 

;0  6— 0 1 

20060712 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

minis 

1-  HP  1 

:0  6-01_ 

20060712 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

106-01 

20060712 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

13 

390,000 

ug/L 

Si®  SSI® 

06-01_ 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.01 

850 

ug/L 

ItililBliiliB 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

2 

28,000 

ug/L 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

10 

H jj 

Hi 

06-01_ 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.1 

f -vV''  jf 

ug/L 

06-01_ 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.01 

4 60 

ug/L 

Mliiiil 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

1 

5,100 

ug/L 

MM 

106-0! 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

MMH 

06-01_ 

20060712 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

liliBliiiilli 

06-01_ 

20060712 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

V'7' 

106-01 

20060712 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

0.02 

22 

ug/L 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.01 

ug/L 

lIBSilllil 

;06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

*.'■  t B lL:i 

111111111 

06-01 

20060712 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

10 

160,000 

ug/L 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

10 

ug/L 

®®®II 

=06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

'if 

lf'1 

;06-01 

20060712 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

0.01 

11 

ug/L 

■****•■ 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

529,000 

ug/L 

106-01 

20060712 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

10 

7,000,00 

ug/L 

is® 

06-01 

_2  00 60 7 12 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

06-01 

_200607 12_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/12/2006 

0.01 

76 

ug/L 

«®I 

106-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

0.1 

||  900 

ug/L 

06-01 

20060712 

RS 

Sample-Routine 

07/12/2006 

20 

130,000 

ug/L 

mm 

06-01 

_20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.1 

||  700 

ug/L 

iiisti  i lilt 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.1 

ug/L 

llliillll 

j06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.2 

ug/L 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.002 

ug/L 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.002 

ug/L 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.003 

ug/L 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.003 

ug/L 

106-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.01 

140 

ug/L 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.001 

ug/L 

=06-01 

_2  008 0507 

_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

20 

130,000 

ug/L 

|06-01_ 

20080507 

_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.1 

660 

ug/L 

06- 0! 

_2008  0507_ 

_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.1 

700 

ug/L 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.003 

ug/L 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.003 

ug/L 

■06-01 

_2  008  0507_ 

_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

1 

110,000 

ug/L 

;06-01_ 

20080507 

_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

20 

ug/L 

0 6— 0 1 

20080507 

_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

25 

49,000 

ug/L 

.06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.005 

ug/L 

®®I®I 

06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.005 

ug/L 

®S®I;:|SSB 

0 6—01 

_2  0 08  0507_ 

_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.01 

ug/L 

5 till 

06-01_ 

_2  0 08  0507_ 

_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

ED  000552C  00003927-00226 
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0.002 

3 

ug/L  06-0 1_2  008050  7_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.002 

4 

ug/L  iO  6-  0 1_2  008050  7_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

06-01_20080507_0bs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

0.01 

mbhm 

ug/L  06-0 1 2 008050  7_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

8,590 

ug/L  06-01  20080507_0bs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

liBIliiiSM 

§06-01  20080507 Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

06-0 1_2  0 0 8 0 50  7_Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

0.5 

870 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0 6 - 0 1_2  0 0 8 0 5 0 7_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

20 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.5 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

0.01 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.01 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

1 

49,000 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.5 

Jc7  : ''\4v 

||o  6-01_2 008050  7_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.01 

11 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.01 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.01 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

84 

ug/L  06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

0.5 

570 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

4 

ug/L  06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

0.02 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

06-01  20080507  Obs  I 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

243 

ug/L  06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

0.05 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

2 

11,000 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.3 

06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.3 

06-01  20080507  RS 
06-01  20080507  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

05/07/2008 

0.002 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.005 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.005 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

20 

130,000 

ug/L  06-0 1 2008050 7 RS 

06-01  20080507  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

05/07/2008 

30 

550,000 

ug/L  06-0 1 2 008050  7_RS 

06-01  20080507  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

05/07/2008 

0.0005 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.0005 

ug/L  06-0 1_2  008050  7_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

L,  176,00* 

ug/L  06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

20 

56,000 

ug/L  06-0 1_2  008050  7_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

06-01  20080507  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/07/2008 

0.0005 

5 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.01 

2 

ug/L  06-0 1_2  008050  7_RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

0.05 

ug/L  06-01  20080507  RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

ED  000552C  00003927-00227 
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0.05 

ug/L 

BISiMiiiill 

|06-01 

20080507 

RS 

Sample-Routine 

05/07/2008 

20 

120 , 000 

ug/L 

7v77777C7777l 

|06-01_ 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.2 

50 

ug/L 

mH  lililliiili 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

1 

10,000 

ug/L 

liiim 

L6-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.1 

777^77777717 

ug/L 

77  777  ;/7'7C:7:/ 

06-01_ 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.002 

1 

ug/L 

06-01_ 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.002 

1 

ug/L 

HHism 

06-01_ 

20090610 

_RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.003 

1 

ug/L 

liWiliiill 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.003 

3 

ug/L 

'77;'"  7 

;o6-oi 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.01 

200 

ug/L 

;06-01_ 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.002 

ug/L 

7 / 

06-01_ 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

20 

110,000 

ug/L 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.1 

590 

ug/L 

7§7?m7;x " 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.1 

640 

ug/L 

|06-01_ 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.003 

ug/L 

; 77  77mm 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.003 

ug/L 

-77 77:f  7':v  77/ 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

1 

92,000 

ug/L 

mu* 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

20 

ug/L 

mimiitii 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

25 

46,000 

ug/L 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.005 

ug/L 

06—01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.005 

4 

ug/L 

;0  6 01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.01 

ug/L 

{06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.002 

1 

ug/L 

06-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.002 

8 

ug/L 

106-01 

20090610 

RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

iiiiiiiii 

;06-01 

_20090610_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

imi 

•06-01 

_20090610_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

vV''''  >7 

1 llllilpj 

WKKKStM 

06-01 

20090610 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

P777777: 

|7| 

jo  6- 01 

20090610 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

0.005 

ug/L 

s7S77777777l7;7 

06-01 

20090610 

RS 

S ample-Routine 

06/10/2009 

Ililiilll 

iiililliiilSIl! 

.06-01 

20090610 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

7,860 

ug/L 

Jo  6- 01 

20090610 

Obs  i 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

iiiillli ! 

06-01 

20090610 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

IllillllBIl 

|06-01 

20090610 

Obs  i 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

06-01 

20090610 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

!77ii717777!77l 

06-01 

20090610 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

:06-0i 

20090610 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

06-01 

20090610 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/10/2009 

1 

1,000 

ug/L 

06-01_ 

20090610 

_RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

20 

ug/L 

06-01 

_20090610_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 

0.2 

820 

ug/L 

06-01_ 

_20090610_ 

„RS 

Sample-Routine 

06/10/2009 
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'•S  V ;V''i  : 
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06-01  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 
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08/30/2010 
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08/30/2010 

g 
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08/30/2010 

06-01  20100830  Obs 
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08/30/2010 
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ug/L 
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08/30/2010 

3 
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08/30/2010 

20 
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2 
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ug/L 
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08/30/2010 
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Sample-Routine 
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1 
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Sample-Routine 

08/30/2010 
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7 

ug/L 
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Sample-Routine 

08/30/2010 
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887 
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06-01  20100830  RS 
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2 
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5 
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08/30/2010 
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1 

06-01  20100830  RS 

Sample-Routine 
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1 

0 6—0 1_2 010083  0_RS 
:06-01_20100830_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/30/2010 
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06-01__20100830_RS 
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06-01  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

2 
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Sample-Routine 
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08/30/2010 

08/30/2010 

3 
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08/30/2010 

3 
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ug/L 

06-01  20100830  RS 
06- 01  20100830  Obs  ; 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/30/2010 
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53 

0.01 

0.05 

15 

0.5 
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6 

6 
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0.01 
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0.5 
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0.003 
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0.001 

3 

0.005 

86 

0.01 
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54 

6 
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0.2 

1 
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17 

2 
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6 

2 
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0.01 

0.01 
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0.01 

0.01 

14 

0.01 
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ug/L 
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06 

ug/L 

06 

ug/L 

10  6 

ug/L 
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ug/L 
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06 
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06 

ug/L 

06 
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06 

ug/L 

06 

ug/L 
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ug/L 
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ug/L 
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ug/L 
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ug/L 
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06 
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0 1_2  010083  0_RS 
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0 1_2  011072  8_RS 
0 1_2  011072  8_RS 
0 1_^2  011072  8_JRS 
01  20110728  RS 
01  20110728  RS 
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0 1_2 011072  8_RS 
0 1_2  011072  8_RS 
01  20110728  RS 
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0 1_2  011072  8_RS 
0 1__2  011072  8_RS 
0 1_2 011072  8_RS 
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01  20110728  RS 
0 1_2  011072  8_RS 
0 1_2 011072  8_RS 
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0 1__2  011072  8_RS 
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01  20110728  Obs 
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IS  ample -Routine 
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S ample -Routine 
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S ample -Routine 
Sample-Routine 
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S ample -Routine 
IS  ample -Routine 
]S  ample -Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
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Sample-Routine 
Sample-Routine 
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S ample -Routine 
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Sample-Routine 
S ample -Routine 
Sample-Routine 
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08/30/2010 
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07/28/2011 

07/28/2011 
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07/28/2011 

07/28/2011 
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07/28/2011 

07/28/2011 
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RS 

Sample-Routine 
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0.005 
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ug/L 

I 
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20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.25 
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ug/L 
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06-01_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 
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IB 
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20110728 
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Sample-Routine 
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0.01 
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ug/L 
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RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

VI 
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RS 
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0.01 
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Sample-Routine 
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0.4 
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RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.7 

imu 

■H 
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RS 
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RS 
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RS 
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RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 
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RS 
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6 
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RS 

Sample-Routine 
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0.05 
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20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.5 
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06-01 
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RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 
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06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.015 
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06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

2 
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06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.005 

74 

ug/L 
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20110831 
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Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 
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20110831 
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23 
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20110831 
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6 
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RS 
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0.2 
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RS 
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08/31/2011 

1 |pjijijj§ 

06-01 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 
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RS 
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13 
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RS 
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6 
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RS 
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1 
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RS 
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08/31/2011 
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06-01 

20110831 
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08/31/2011 

0.001 
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||||||||pi  | 

06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 
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0.001 

280 

ug/L 

;o6-oi 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

2 

22,000 

ug/L 

W^KKKKKt 

06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

5 

IB® 

06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

Jo  6- 01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

280 

ug/L 

06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

■06-01_ 

20110831 
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Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

2 
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ug/L 

06-01 

_20110831_ 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.3 

06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

06-01 

_2  0110831_ 
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Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

;06-01_ 

20110831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

ug/L 

0 6-0 1_ 

20110831 
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Sample-Routine 

08/31/2011 

0.005 

ug/L 

:06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

2 

95,000 

ug/L 

06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 
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_20110831_ 
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08/31/2011 
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Sample-Routine 

08/31/2011 

20 
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ug/L 

06-01_ 
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Sample-Routine 

08/31/2011 

lx 
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20110831 
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08/31/2011 

0.001 
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20110831 

RS 

Sample-Routine 
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ug/L 
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Sample-Routine 
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RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 
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106-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.05 

ug/L 

|06-01 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.05 
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ug/L 
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20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

1 

167,000 

ug/L 

06-03 

19990722 

RS 

Sample-Routine 

07/22/1999 

0.05 

ug/L 

06-03 

19990722 

RS 

Sample-Routine 
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ug/L 
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RS 

Sample-Routine 
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0.005 

SfilSli 
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RS 

Sample-Routine 
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ug/L 
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RS 
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{06-03 
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RS 
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RS 

Sample-Routine 
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RS 
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2 
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RS 

Sample-Routine 
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106-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

MHHNHMH 

06-06  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

0.002 

0 

ug/L 

S06-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.005 

I 

ug/L 

|0  6 - 0 6_2  010042 1_RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.005 

ug/L 

;0  6-0  6_2  0100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

2 

20,000 

ug/L 

06-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

; ; .j| 

06-06  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

3 

31,000 

ug/L 

06-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

3 

31,000 

ug/L 

06-0  6_2  010042 1__RS 
06-06  20100421  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

04/21/2010 

0.0005 

0 

ug/L 

106-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.0005 

1 

ug/L 

L6-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

126,000 

ug/L 

06-06  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

10 

430,000 

ug/L 

;06-06  20100421  RS 
06-06  20100421  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

04/21/2010 

0.0005 

2 

ug/L 

06-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.01 

9 

ug/L 

06-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.05 

29 

ug/L 

;06-06^20100421_RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.05 

59 

ug/L 

06-06  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

20 

108,000 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

22,400 

ug/L 

1)6-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

641,300 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

230 

ug/L 

0 6-0  6_2  010083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.002 

1 

ug/L 

06-0  6_2  010083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.02 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.03 

53 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.003 

4 

ug/L 

106-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

5,284 

ug/L 

106-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.02 

42 

ug/L 

jo  6—0 6_2  01008  3 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

2410284 
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2410284 


20 

108 , 000 

ug/L 

ID 

O 

1 

ID 

O 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

58 

ug/L 

4 6- 06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

312 

ug/L 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

) . 003 

ug/L 

:1SU:;1:1S  llS/i;  Sl/lS 

■06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.03 

ug/L 

U,::  111;  i ^ • iS'l'- !' 'I// 

;0  6 - 0 6 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

31,000 

ug/L 

;4l3i5/ 

06-06_ 

20100831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

20 

ug/L 

iBHiillil 

06-06_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

2.5 

? II4©! 

ug/L 

lSll-//l^^S;l:-/l:/l:£l 

■06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

) . 005 

9 

ug/L 

444331:44 

jo  6- 06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.05 

148 

ug/L 

06-06_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

19 

ug/L 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

) . 002 

33 

ug/L 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.02 

462 

ug/L 

iiiiiiiiiiiisisi 

J06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

'' U'L:  v:U/f 

iSS  - "liillll 

06-06_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

/>:/ 

IliiiillBlil 

06-06_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

Bllliillilll 

06-06_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

siiilSiSiliiisii 

;06-06 

;06-06 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.05 

ug/L 

hhhi 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

3444' 

;06-06_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

6,570 

ug/L 

106-06 

20100831 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

iilBiiii 

:06-06_ 

20100831 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

34414 

1O6-O6 

20100831 

Obs  i 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

iliiii 

aiiiii 

106-06 

20100831 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

;06-06_ 

20100831 

Obs  ] 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

iliiSISii; 

106-06 

_2  0100831 

Obs  i 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

llllllj 

06-06_ 

_2  0 1 0 0 8 3 1_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

5 

2,578 

ug/L 

■hhhi 

;06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

3 

««■* 

Bins 

mui  j . i 

J06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

20 

ug/L 

06-06 

_2  0 1 0 0 8 3 1 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.2 

6,710 

ug/L 

SillSI  llitf  11 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

06-06 

_2  0100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

06-06 

20100831 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

111111111 1 

06-06 

20100831 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

06-06 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.01 

14 

ug/L 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

451 

ug/L 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

5,930 

ug/L 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

100 

06-06_ 

_2  0 1 0 0 8 3 1_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

7 

ug/L 

l/flll 

06-06 

_2  01008  31_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

307 

ug/L 

06-06_ 

_2  0100831_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

13 

ug/L 

,06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

3,060 

ug/L 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.02 

ug/L 

06-06_ 

20100831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

06-06 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

2 

7,990 

ug/L- 

mu  m 

06-06_ 

_2  01008  31_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

iiilpiils 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

m 

H 

06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

:06-06 

_2  01008  31_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.02 

ug/L 

Sl\tVs^^s^s^sV' 

|06-06 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 
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0.005 

ug/L 

0 6-0  6_2  010083 1__RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.05 

ug/L 

0 6-0  6_2  010083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

2 

208 , 000 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

WMSStSSI 

:06-06  20100831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

30 

29,600 

ug/L 

0 6-0  6_2  010083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

3 

333,000 

ug/L 

||06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

06-06  20100831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.005 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.0005 

0 

ug/L 

06-0  6_2  010083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

652,000 

ug/L 

06-06  20100831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

10 

4,900,00 

ug/L 

|06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

06-06  20100831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.005 

22 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

40 

ug/L 

:0  6-0  6 20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.05 

72 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.5 

2,169 

ug/L 

06-06  20100831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

6 

10,000 

ug/L 

;06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

130,000 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.1 

5,  600 

ug/L 

:0  6 - 0 6_2  011072  8_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

1 

320,000 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.003 

ug/L 

•06-0  6_2  011072  8_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.015 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.001 

4 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

85 

ug/L 

gi06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

5,500 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.001 

41 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

110,000 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.2 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.2 

1,200 

ug/L 

:0  6— 0 6_2  011072  8_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.001 

ug/L 

06-06  20110728__RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

11 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

2 

6,  700 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

20,000 

ug/L 

;06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

2 

28,000 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

260 

ug/L 

:06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

106-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

;06-06_20110728_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

750 

ug/L 

' jo 6-0 6 2 011072 8_RS 
:0  6-  0 6__2  011072  8_Obs 
:06-06  20110728  Obs 
06-06  20110728  Obs 
:06-06_20110728_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

07/28/2011 

07/28/2011 

07/28/2011 

07/28/2011 

0.005 

ug/L 

Jo 6-0 6^2011072  8_RS 
:0  6-  0 6_2  011072  8_Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

07/28/2011 

7,320 

ug/L 

06-06  20110728  Obs 
•06-06  20110728  Ob s 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

07/28/2011 

!q6-06  201 1072 8 Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

06-06  20110728  Obs  1 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

2410284 
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555 

Jo 6-0 6 20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

106-06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

:06-06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.4 

1,800 

ug/L 

j06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

Jo  6 - 0 6_2  011072  8_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

20,000 

ug/L 

;06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

1 

15,000 

ug/L 

1)06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

106-06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

V -M  ' I vCCV'1 

106-06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

I^Rl 

||0 6—06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

'5  O:  > ; t 

;06-06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.001 

1 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

550 

ug/L 

=06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.25 

840 

ug/L 

:0  6-0  6 20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

500 

ill 

WsK^SIKig^Kmi 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

106-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

270 

ug/L 

106-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

| 

BMiiiilillSiiiili  11 

06-06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

2 

3,200 

ug/L 

106-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

§06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

106-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

06-06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.001 

liiiiililia 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

liiillMi 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

2 

120,000 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

06-06_20110728_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

10 

140,000 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

10 

140,000 

ug/L 

06-06  20110728  RS 
06-06  20110728  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

07/28/2011 

0.001 

ug/L 

06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

6 

ug/L 

106-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

386,000 

ug/L 

06-06  20110728  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

500 

5,000,00 

ug/L 

06-06  20110728  RS 
06-06  20110728  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

07/28/2011 

0.005 

45 

ug/L 

;06-06_20110728_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

13 

ug/L 

]o6-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.05 

ug/L 

0 6-0  6__2  011072  8_JRS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.05 

1,400 

ug/L 

§06-06  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

ug/L 

06-06  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

120,000 

ug/L 

0 6-0  6_2  011083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

290 

ug/L 

06-0  6_2  01108  3 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

1 

42,000 

ug/L 

06-0  6_2  01108  3 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.003 

ug/L 

06-06  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.015 

ug/L 

|06-06  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.005 

ug/L 

06-06  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.005 

11 

ug/L 

jo  6—0 6_2  011083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 
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0.01 

2, 000 

ug/L 

ID 

O 

1 

KO 

o 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

16 

ug/L 

106-06 

20110831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

110,000 

ug/L 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.2 

ug/L 

0 6 — 06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.2 

430 

ug/L 

•06-06_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

0.005 

Hill 

ug/L 

ug/L 

;06-06_ 

06-06_ 

20110831 

20110831 

_RS 

_RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

08/31/2011 

08/31/2011 

2 

13, 000 

ug/L 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

-1 V 

ug/L 

i06-06_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

10 

ug/L 

06-06_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ISiilj 

ug/L 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

100 

ug/L 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

06-06_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

240 

ug/L 

06-06_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

ti  J|S 

lliiiliiiiilllliilil 

;06-06_ 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

/V  v /L-  :UU:' 

!■■■■■■* 

06-06 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

ai8*IBii««!l 

06-06 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

:06-06_ 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

0.005 

ug/L 

106-06_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

cMS'  ^ 

;06-06_ 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

7,110 

ug/L 

106-06 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

:06-06 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

1 

06-06_ 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

WiKKKM 

:0  6— 0 6_ 

_2  0110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

;06-06_ 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

^ £ i 

06-06 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

mill  § 

|06-06 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

0.4 

1,300 

ug/L 

:06-06 

_2  0 1 1 0 8 3 1_ 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

1 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

13 

31,000 

ug/L 

106-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

ug/L 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

1 

6,  600 

ug/L 

06-06 

20110831 
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0 6-0  6_ 

20110831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

50 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

•06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

06-06_ 

_2  01108  31_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

120 

ug/L 

|06-06_ 

_201108  31_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

g;.  '//uTSS  •///■ 

;0  6-06_ 

20110831 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

2 

4,400 

ug/L 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.3 

Uf  It  BBilii 

06-06 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.3 

06-06 

20110831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

06-06 

_2  01108  31_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

2410284 


ED  000552C  00003927-00250 
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06-06 

20110831 
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08/31/2011 

2 
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06-06 
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RS 
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08/31/2011 
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|§J§1§§ mISKiti 
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20110831 
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08/31/2011 

10 
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ug/L 
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RS 
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08/31/2011 
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20110831 
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20110831 
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08/31/2011 
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ug/L 
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0.01 

ug/L 

lA  A 'A;l: 

;06-06_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.05 
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0.05 
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06-06 
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RS 
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20 
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ug/L 

mh 
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RS 
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03/25/2010 

1 

ug/L 
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20100325 
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1 
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ug/L 

:06-33_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 
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0.1 
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20100325 

RS 

Sample-Routine 
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0.02 
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RS 
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03/25/2010 
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i06-33 

20100325 

RS 
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0.03 

67 
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0.03 

70 
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20100325 

RS 
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RS 

Sample-Routine 
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0.02 

38 
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RS 
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0.05 
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mh 
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20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.05 
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06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 

ug/L 

;06-33_ 

20100325 
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Sample-Routine 

03/25/2010 

0.02 
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ug/L 

06-33_ 

_20100325_ 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.02 
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ug/L 

0 6-33_ 

_20100325_ 
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Sample-Routine 

03/25/2010 

06-33 

20100325 
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20100325 
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20100325 

Obs 
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106-33 

20100325 

RS 
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03/25/2010 

;7 

06-33_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

20 

ug/L 
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20100325 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 
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•06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.4 
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20100325 

RS 

Sample-Routine 
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06-33 
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Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

■06-33 

20100325 
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03/25/2010 
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06-33_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 
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06-33_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

10 
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ug/L 

;06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

20 

IlilSilil 

06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 

320 

ug/L 

06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 

ug/L 

:06-33_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 
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ug/L 

06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 

3,500 
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:06-33_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.02 

34 
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06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 
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06-33 

20100325 
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03/25/2010 
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7,500 
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;06-33_ 
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RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 
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_2  0100325 

RS 
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03/25/2010 
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RS 
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■06-33 

20100325 
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03/25/2010 

0.02 
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06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.05 

ug/L 
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20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.05 
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06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 
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ug/L 
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RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

06-33 

20100325 
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03/25/2010 

15 
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|06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

30 
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ug/L 

06-33 
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RS 
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4 
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20100325 

RS 

Sample-Routine 
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0.005 

9 

ug/L 

:06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 
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06-33_ 
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03/25/2010 

10 
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ug/L 

06-33_ 

20100325 
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Sample-Routine 

03/25/2010 

•Q6-33 

^20100325 
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03/25/2010 
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41 

ug/L 

06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 
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ug/L 

06-33 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.5 

ug/L 

:06-33_ 

20100325 
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Sample-Routine 

03/25/2010 
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Sample-Routine 
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Sample-Routine 
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20100422 

RS 

Sample-Routine 
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0.1 

88 

ug/L 

:0  6 — 3 3_ 

_2  0100422^ 

_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 
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RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 
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06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 
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11 
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20100422 
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Sample-Routine 

04/22/2010 
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06-33_ 

20100422 

_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.1 
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20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.1 

88 
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06-33 
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Sample-Routine 
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20100422 

RS 
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04/22/2010 
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RS 
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0.01 

67 
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RS 
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RS 
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04/22/2010 

SJSBiH 

06-33 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 
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RS 
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04/22/2010 

9,790 
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■ 
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06-33 

20100422 
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04/22/2010 

06-33 

20100422 
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04/22/2010 

06-33 

_2  0100422 
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Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0.5 

ug/L 

06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

20 

ug/L 

06-33 

20100422^ 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.1 
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ug/L 

06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.2 
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ug/L 

06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

06-33 

20100422 

Obs 
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04/22/2010 

06-33 

_2  01 00422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0 6-33_ 

2 01 00422 

Obs 
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04/22/2010 

06-33_ 

20100422 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0.01 

120 

ug/L 

06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 
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ug/L 

06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

1 
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ug/L 

06-33_ 

20100422 

_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

10 

06-33_ 

_2  01 00422^ 

_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

ug/L 

0 6-33_ 

_2  01 00422 

_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

79 

ug/L 

06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

83 

ug/L 

06-33 

20100422 

RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.1 
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ug/L 

:06-33_ 

_2  0100422^ 

_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.02 

ug/L 
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20100422 

RS 
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;0 6 — 3 3 20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

2 

22,000 

ug/L 

106-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

"A A. 

J06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.4 

- - A -1.  c 7 / ^ I.V5  AA  o " ^ 

106-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

iAjAv 

106-33  20100422  Obs 
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04/22/2010 

0.004 

|§| 

ug/L 

j06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.005 

ug/L 

06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 
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ug/L 

06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

2 
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ug/L 
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Sample-Routine 

04/22/2010 

06-33  20100422  Obs 
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04/22/2010 

6 

59,000 

ug/L 

;0 6-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

6 

78,000 

ug/L 

06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

■f 

06-33  20100422  Obs 
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04/22/2010 

0.0005 

2 

ug/L 

06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 
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2 

ug/L 

06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 
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ug/L 

06-33  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

10 

',  600,001 

ug/L 

i06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

06-33  20100422  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/22/2010 

0.0005 

15 

ug/L 

|06-33_20100422_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.01 

160 

ug/L 

;06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.05 

400 

ug/L 

jo  6 - 3 3_2  010042  2_RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

0.05 

420 

ug/L 

06-33  20100422  RS 

Sample-Routine 

04/22/2010 

20 

120,000 

ug/L 

:06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.1 

1,015 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

1 

.,081,00( 

ug/L 

06-3  3_2  010083  0_RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.1 

228 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.002 

2 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.02 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.03 

98 

ug/L 
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Sample-Routine 

08/30/2010 
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|J§  3 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.1 
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ug/L 
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Sample-Routine 

08/30/2010 

0.02 

77 
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Sample-Routine 

08/30/2010 

20 
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ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.1 

74 
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Sample-Routine 

08/30/2010 

1 
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ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 
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ug/L 

106-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.03 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

1 
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ug/L 

806-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

20 

ug/L 

06-3  3_2  010083  0_RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 
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ug/L 

!0  6-  3 3___2  010  0 8 3 0_RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.005 

2 

ug/L 

106-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.05 
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ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.01 

9 

ug/L 

D6-33_20100830_RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.002 

8 

ug/L 

:0  6-  3 3_2  0100  8 3 0_RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.02 

633 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

f§!  * ii|f  |!j§(§f7 

06-33  20100830  Obs 
06- 33  20100830  Obs  i 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

08/30/2010 

0 6-3  3_2  010083  0_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

0 6-3  3_2  01008  3 0_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

2410284 
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0.006 

ug/L 

|06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

A^X  ! A/  / 

|06-33_20100830_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

8,810 

ug/L 

J06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

rs  is  n s 

06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

1111111^® 

gg§|  |H 

106-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

mmmi 

Wt^iSKKKmKIlUml 

106-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

;A:  - :?A  A/AA'A  -A 

06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

0.5 

852 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

3 

■ A7.uA",''A::  X LAla;  A;  A 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

20 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

2 

19,700 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

■ ■■■■■■ 

06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

HmHH 

06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

106-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

•06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

0.01 

5 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.1 

976 

ug/L 

106-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

1 

2,892 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

100 

106-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.01 

7 

ug/L 

:06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.1 

590 

ug/L 

;0 6— 3 3 20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.01 

3 

ug/L 

106-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.1 

1,560 

ug/L 

106-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.02 

4 

ug/L 

;0  6 - 3 3_2  010083  0_RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

2 

6,745 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

1 

:aL«SSH^^* 

06-3  3_2  010083  0_RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

1 

:06-33  20100830  RS 
06-33  20100830  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

08/30/2010 

0.02 

4 

ug/L 

|06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.005 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.05 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

2 

165, 700 

ug/L 

;06-33  20100830  RS 
06-33  20100830  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

08/30/2010 

30 

244,000 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

30 

255,000 

ug/L 

;06-33_20100830__RS 

;06-33_20100830_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

08/30/2010 

0.005 

10 

ug/L 

0 6-3  3___2  010083  0__RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.0005 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

559,000 

ug/L 

06-33  20100830  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

10 

1, 600,00 

ug/L 

|06-33  20100830  RS 
06-33^2 01 008 30_Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/30/2010 

08/30/2010 

0.005 

37 

ug/L 

|06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.01 

5 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.05 

9 

ug/L 

06-33  20100830  RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

0.5 

3,557 

ug/L 

:06-33_20100830_RS 

Sample-Routine 

08/30/2010 

6 

ug/L 

06-33  20110728  RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

2410284  ED  000552C  00003927-00255 


6 

140 , 000 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

560 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

1 

130,000 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.003 

HH 

ug/L 

0 6-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.015 

ug/L 

10  6— 3 3_ 

_2  0110728 

_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.001 

2 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

80 

ug/L 

jo  6— 3 3 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

6, 100 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.001 

48 

ug/L 

:06-33 

20110728 

_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

140,000 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.2 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.2 

1,300 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.001 

14 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

2 

16,000 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

2 

16,000 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

■06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

270 

ug/L 

:06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

f'VjT 

ug/L 

;06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

1,000 

ug/L 

;06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

06-33 

20110728 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

:06-33_ 

20110728 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

06—33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

1111 

106-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.005 

|«rj 

ug/L 

j06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

Him 

ug/L 

06-33 

20110728 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

H-'''  1;-, ' ? 

06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

Ill 

MSIllii 11 

06-33_ 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

■m^Hi 

.06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

06-33 

20110728 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.4 

1,100 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

46,000 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

1 

21,000 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

06-33 

J2011012Q 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

■ ■ 

06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

06-33_ 

_2  011072  8_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.001 

ug/L 

06—33 

_20110728_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

830 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.25 

1,400 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

500 

fjjffg  i:3| 

j[Q  6- 3 3 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

!06-33 

_2  01 1072 8 

_RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

2410284 
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0.01 

330 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

gl^glil  >^1 

06-33_ 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

2 

4,900 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.4 

■iBIliiilllMIB 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.8 

7 77^777^1 

|06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

06-33_ 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.001 

ug/L 

|06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

mhh 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

2 

180,000 

ug/L 

106-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

L. ; :■/  ...:5  ;//  U'  ■'  UUl'  / / 

:06-33_ 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

10 

290,000 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

|06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.001 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.005 

9 

ug/L 

06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

599,000 

ug/L 

06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

250 

7,000,00 

ug/L 

06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

;06-33 

20110728 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/28/2011 

0.005 

73 

ug/L 

!06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.01 

ug/L 

i06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.05 

ug/L 

i06-33_ 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

0.05 

1,700 

ug/L 

;06-33 

20110728 

RS 

Sample-Routine 

07/28/2011 

6 

ug/L 

106-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

84,000 

ug/L 

!06-33_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

;06-33_ 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.1 

6,400 

ug/L 

•06-33_ 

_20110831_ 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.003 

ug/L 

:06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.003 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

1 

ug/L 

06-33 

_2  0110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

4 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

1111 

ug/L 

06-33 

_2  0110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

84,000 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.2 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.2 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

2 

140,000 

ug/L 

06-33 

_2  01 108 31 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

ug/L 

jQ  6— 3 3 

20110831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

2 

6,800 

ug/L 

:0  6 — 3 3_ 

20110831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

06-33 

20110831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

706-33 

_2  01108  31_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L 

06-33_ 

20110831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

14 

ug/L 

;06-33_ 

20110831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

HI  III  11  i|i 

06-33 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

11  ■ ilTOilliSlii 

06-33 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

llllllllllllllllllllll 

06-33_ 

20110831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

06-33 

20110831 

Obs  1 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

ED  000552C  00003927-00257 


0.005 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

v ^ 

^06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

6, 580 

ug/L  06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

' 506-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

106-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

|06-33_2  01108  31__0bs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

||06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

||0  6-3  3_2  011083 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

0.4 

550 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

fjo6-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

13 

420,000 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

1 

1,200 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

■06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

JfSSS 

:||06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

0.001 

ug/L  ;0  6-  3 3_2  011083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

8 

ug/L  ;06-33_2  01 10831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

2 

16,000 

ug/L  06-33_20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.5 

06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

III 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L  06-33_2 01 10831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

ug/L  06-33_2 01 10831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

2 

9,  900 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.3 

06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.3 

;06-33_20110831_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

06-33  20110831  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

0.002 

3 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.005 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

2 

78,000 

ug/L  06-33  20110831  RS 

06-33  20110831  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

08/31/2011 

20 

540,000 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

20 

540,000 

ug/L  06-33  20110831  RS 

06-33_20110831_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

08/31/2011 

0.005 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.001 

ug/L  ;0  6-  3 3_2  011083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

727,000 

ug/L  06-33  20110831  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

10 

360,000 

ug/L  06-33  20110831  RS 

;06-33_20110831_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/31/2011 

08/31/2011 

0.001 

5 

ug/L  06-3  3_2  011083 1_RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.01 

u||l  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.05 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

0.05 

53 

ug/L  06-33  20110831  RS 

Sample-Routine 

08/31/2011 

6 

370,000 

ug/L  :06-08_2  001031 5_RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.1 

30 

ug/L  0 6- 0 8_2  0 0 1 0 3 1 5_RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

2410284  ED  000552C  00003927-00258 


0.5 

ug/L 

CD 

O 

1 

CD 

O 

20010315 

_RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0 

■■  .££  V 

J§  1 

06-08 

20010315 

_RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.003 

ug/L 

l££?{  £ ; ££££££  £ 

06-08 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.005 

ug/L 

06-08 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.01  : 

28 

ug/L 

£;££££  £££££££££ 

i06-08_ 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.001 

' V ' -:  ' V, '' 

ug/L 

06-08_ 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

2 

370 , 000 

ug/L 

06-08_ 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.05 

630 

ug/L 

0 6-08 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.5 

810 

ug/L 

06-08 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.001 

ug/L 

"-■;'$££  • 

06-08_ 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

2 

74,000 

ug/L 

iBBlBsli 

:06-08_ 

20010315 

RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

2 

8,000 

ug/L 
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0.1 

255 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.1 

258 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

0.1 

238 

ug/L 

HiilliBi 

06-08 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

0.003 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.003 

ug/L 

•06-08_ 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.003 

ug/L 

;06-08_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.003 

ug/L 

•06-08 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

1 

65,000 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

1 

62,400 

ug/L 

;06-08_ 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

20 

5,240 

ug/L 

:06-08_ 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

20 

5,600 

ug/L 

:06-08 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

2.5 

24,700 

ug/L 

iWiiiiilil 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

2.5 

23, 900 

ug/L 

llilliS  : 

L6-08 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

2.5 

24,000 

ug/L 

BS^BISilll 

lo6-08_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.005 

liliiiliiiil 

ug/L 

|06-°8_ 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.005 

1 

ug/L 

I06-O8 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

0.005 

1 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

7 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.01 

3 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

0.002 

2 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.002 

1 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.002 

2 

ug/L 

06-08 

_20100914_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.002 

2 

ug/L 

I ^ 

;06-08_ 

_2 0100 91 4 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

06-08 

_2  01 00 91 4 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

'7/ " ::  " ' - ,,,77 

106-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

:06-08 

_20100914_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

06-08 

20100914 

_RS 

S ample-Routine 

09/14/2010 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

10,370 

ug/L 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

"/''US 

106-08 

20100914 

Obs  : 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 
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0 6-08_ 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

:06-08_ 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

11118 

06-08 

20100914 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.5 

1,100 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.5 

1,030 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

3 

MMH 

L6-08_ 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

3 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

20 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

20 

ug/L 

0 6-08_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.2 

123 

ug/L 

0 6-08_ 

_2  0 1 0 0 9 14_ 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.2 

27  8 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

■SHI* 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

•V  • 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.01 

2 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.01 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.01 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

16,100 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

1 

15,400 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

SHU 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

1 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

IIIIJII III 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.01 

3 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

4 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.01 

5 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.01 

4 

ug/L 

06-08 

__2  0100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

4 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1,010 

ug/L 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

6 

ug/L 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

06-08 

20100914 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

183 

ug/L 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

2 

1,800 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

2 

1,800 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

1 

06-08_ 

_20100914_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

06-08_ 

20100914 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

1 

06-08_ 

_2  0100  914_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.002 

1 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.002 

ug/L 

06-08_ 

_20100914_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.002 

0 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

:06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

•06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

106-08 

20100914 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

2 

176,000 

ug/L 

0 6-08_ 

_2  0100 914 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 
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2 

168, 000 

ug/L 

CD 

o 

1 

CD 

o 

20100914 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

|06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

30 

194,000 

ug/L 

;06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

3 

255,000 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

06-08_ 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.0005 

i 

ug/L 

:06-08_ 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.0005 

ug/L 

:06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.0005 

0 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.0005 

0 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

639,000 

ug/L 

06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.4 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

2 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

; ■ ■ § illlll 

:06-08 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.0005 

10 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.0005 

10 

ug/L 

06-08_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

ug/L 

06-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.01 

ug/L 

06-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.05 

3 

ug/L 

706-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.05 

13 

ug/L 

706-08 

20100914 

FS 

Sample-Field  Spl: 

09/14/2010 

0.05 

3 

ug/L 

106-08 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.05 

13 

ug/L 

;06-08_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

6 

ug/L 

706-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

120,000 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

12 

ug/L 

06-08_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

330 

ug/L 

|06-08_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

48 

ug/L 

:06-08_ 

20110621 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

0.003 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.003 

ug/L 

■06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-08 

__20110621_ 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

|06-08_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

mu 

ug/L 

;06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

120,000 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.2 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.2 

ug/L 

06-08 

^20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

2 

37,000 

ug/L 

;06-08 

_2  0110  621_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

ug/L 

06-08 

_20110621 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

2 

4,500 

ug/L 

06-08 

^20110  62 1_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

06-08 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

06-08_ 

_20110621_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

106-08 

20110621 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

06-08 

_20110621_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

li 

06-08 

20110621 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-08 

20110621 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

r :v'~ 

06-08 

20110621 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-08_ 

_2  0110  621_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 
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0.005 

|| 

ug/L 

J06-O8  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

■■Hi 

06-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

9,090 

ug/L 

|06-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

jO 6- 08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

oif 

IliillllllSIllilliiillll 

106-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

«l*ilSBIiiSliil 

J06-O8  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

;06-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

;06-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

0.4 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

SSI 

lliil^^HiiiSillili 

J06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

120,000 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

ug/L 

IQ 6- 08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

1 

1,300 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

06-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

mmmKKSU: 

® •7/1/13 

106-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

106-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

siiiiiiiiiii 

06-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

|0  6-0  8_2  Oil  0 62 1_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.25 

7,500 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.5 

'/'///;  V/  / 

106-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

x'L'L ' 5 V;;Vx 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

HMIM 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

;06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

hhhhi 

ug/L 

{jo6-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

1 

ug/L 

i06-08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

jo 6- 08  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

246 

ug/L 

;06-08_20110621_0bs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

2 

2,200 

ug/L 

:06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.3 

|06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.4 

106-08  20110621  RS 
06-08  20110621  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06/21/2011 

0.002 

ug/L 

;06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

106-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

2 

54,000 

ug/L 

06-08  20110621  RS 
06-08_20110621_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06/21/2011 

40 

96,000 

ug/L 

j06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

40 

97,000 

ug/L 

:06-08_20110621_RS 
06-08  20110621  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

106-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-08_20110621_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

316,000 

ug/L 

06-08  20110621  Obs  j 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

1 

16,000 

ug/L 

:06-08_20110621_RS 
06-08  20110621  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06/21/2011 

0.001 

2 

ug/L 

06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

:0  6-08^2  011062 1_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.05 

2410284 

ug/L 

;06-08  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 
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0.05 

ug/L 

00 

o 

1 

VO 

o 

20110621 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

s\' 

ug/L 

06-08 

20110817 

_RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

6 

190,000 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

81 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

230 

ug/L 

|06-08 

20110817 

_RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

23 

ug/L 

|06-08 

20110817 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

0.003 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.003 

mhhm 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

ug/L 

06-08_ 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

C-  <■ 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

32 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

6 

190,000 

ug/L 

|0  6—08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.2 

- h-  1"-"  N'-0" 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.2 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

o'  Vo 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

2 

48,000 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

6 

7,000 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

2 

13,000 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

ug/L 

06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

ug/L 

§06-08 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

ug/L 

06-08_ 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

ug/L 

06-08 

_20110817_ 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

06-08 

20110817 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

iiiiiai 

06-08 

20110817 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

iiliiiiiiliis 

06-08 

20110817 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

06-08 

__2  0110817 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

0.005 

ug/L 

06-08 

20110817 
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0.01 

ug/L 
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RS 
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ug/L 
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ug/L 
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03/15/2001 
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20010315 
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03/15/2001 
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RS 
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RS 
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RS 
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0.01 
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RS 
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RS 
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4 
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06—15 

20010315 

RS 
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RS 
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03/15/2001 

0.01 

ug/L 
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RS 
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RS 
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ug/L 
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03/15/2001 

40 

5,  500, 00( 

ug/L 

06-15 

20010315 

RS 
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03/15/2001 
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ug/L 
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20010315 
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03/15/2001 

06-15 

_2  0010315_ 

Obs 
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03/15/2001 

0.01 

ug/L 
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_RS 

Sample-Routine 

03/15/2001 

0.05 
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06-15 

20010315 

RS 
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03/15/2001 

6 
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20010807 

RS 
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08/07/2001 

0.1 
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ug/L 
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_2  0010  8 07_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

0.5 

ug/L 

06-15_ 

20010807 
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08/07/2001 

0 

06-15_ 

_2  00108  07_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 
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ug/L 
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20010807 

RS 
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08/07/2001 

0.005 
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0.05 
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20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 
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20010807 

RS 
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08/07/2001 

0.02 
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RS 
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ug/L 

106-15_ 

20010807 
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08/07/2001 
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mh 

06-15_ 

20010807 
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Field  Msr/Obs 

08/07/2001 

0.4 
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£6-15 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 

13 
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06-15 

20010807 

RS 
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RS 
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0.0002 

ug/L 

1 !!?  : H 

£6-15 

20010807 

RS 

Sample-Routine 

08/07/2001 
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RS 
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RS 
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0.1 

ug/L 

06-15  20030325  RS 
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03/25/2003 

0.5 

2,400 

ug/L 

06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

0 
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106-15  20030325  RS 

Sample-Routine 
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0.003 
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J06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 
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0.005 
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03/25/2003 

0.01 

33 

ug/L 

J06-15  20030325  RS 
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03/25/2003 
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06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

2 
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06-15  20030325  RS 
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03/25/2003 

0.05 
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03/25/2003 
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ug/L 
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03/25/2003 
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06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

2 
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ug/L 

06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

2 

8,000 
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03/25/2003 
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03/25/2003 

0.05 

70 
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0.01 
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03/25/2003 

0.01 
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Sample-Routine 

03/25/2003 

0.01 

■ISillSIi 

ug/L 

06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

0.01 

ug/L 

106-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

0.02 

■iiiiiSi 

ug/L 

06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

13,320 

ug/L 

06-15  20030325  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2003 

06-15  20030325  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2003 

C— >'  U " 

06-15  20030325  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2003 

0.4 

1,200 

ug/L 

06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

13 

680,000 

ug/L 

jO  6 - 1 5_2  003032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

2 

ug/L 

06-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

0.002 

ug/L 

106-15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

2 

52,000 

ug/L 
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S ample-Routine 

03/25/2003 
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ug/L 

jp 6- 15  20030325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 
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03/25/2003 

0.01 

43 
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S ample-Routine 

03/25/2003 

0.01 

ug/L 

106-15  20030325  RS 
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03/25/2003 

0.2 
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S ample-Routine 

03/25/2003 
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2 
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2 
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Sample-Routine 
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03/25/2003 

03/25/2003 
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2 

ug/L 

06-15  20030325  RS 

S ample-Routine 

03/25/2003 

0.005 

ug/L 

06-15 20030325  RS 

S ample-Routine 

03/25/2003 

0.21 
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Sample-Routine 
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0.01 
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40 
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4 

ug/L 

0 6-15_ 

20030325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

3 
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ug/L 

06-15_ 

20030325 
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03/25/2003 

10  ! 

200, 0 0 ( 
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ug/L 

ug/L 

06-15 

06-15 

20030325 

20030325 

RS 
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Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

03/25/2003 

03/25/2003 

10 

ug/L 

06-15 

20030325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

0 6-15_ 

20030325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2003 

0.01 

ug/L 

06-15_ 

20030325 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

0.05 

ug/L 

06-15 

20030325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2003 

6 

300 , 000 

ug/L 

;0  6-15_ 

20040429 

_RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.5 

ug/L 

06-15_ 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.5 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

iiiiiiliiiiil 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 
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ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

4 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

5 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

38 

ug/L 

0 6-15_ 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

2 

300,000 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.25 
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ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 
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ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

10 
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ug/L 

06-15 
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RS 
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2 
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RS 
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RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 
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RS 
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RS 
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20040429 

RS 
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04/29/2004 
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22 

ug/L 
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RS 
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wm 

ug/L 
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20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 
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ug/L 
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RS 

Sample-Routine 
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ug/L 
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04/29/2004 

06-15 

20040429 
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20040429 
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0.4 
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ug/L 
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RS 
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RS 
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RS 
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06-15 
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RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

10 

120,000 

ug/L 
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RS 

Sample-Routine 
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ug/L 

0 6-15_ 
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3 
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Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

ug/L 

IlilBIIIII 

!06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

106-15 

20040429 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/29/2004 

200 

, 600 , 00( 

ug/L 

j06-15 

20040429 

_RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.05 

ug/L 

06-15_ 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

• ;•  '' vVf 

:06-15 

20040429 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/29/2004 

0.001 

1 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.001 

■■■ 

ug/L 

aH 

:06-15_ 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

7 

,010,00* 

ug/L 

06-15 

20040429 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/29/2004 

10 

, 800, 00( 

ug/L 

Iliiiiiliii 

;06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

670 

ug/L 

'V:'  ' SS 

|0  6— 1 5 

20040429 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/29/2004 

10 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

:06-15_ 

20040429 

Obs 

Field  Msr/Obs 

04/29/2004 

0.0001 

22 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.01 

illipiiiiii 

ug/L 

06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.01 

ug/L 

liillllllilR 

06-15_ 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

0.01 

ug/L 

BSlIilillSii 

|06-15 

20040429 

RS 

Sample-Routine 

04/29/2004 

20 

140,000 

ug/L 

06-15_ 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.1 

ug/L 

;06-15_ 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.1 

4,700 

ug/L 

106-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.1 

ug/L 

06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.002 

ug/L 

06-15_ 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.002 

0 

ug/L 

:06-15_ 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.003 

2 

ug/L 

06-15 

_2  0090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.003 

3 

ug/L 

106-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.01 

110 

ug/L 

j06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.002  i 

ug/L 

liiiiiiiiliil 

06-15_ 

_20090721_ 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

20 

140,000 

ug/L 

||M|||B|SW8 

;06-15_ 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.1 

78 

ug/L 

06-15_ 

_2  0090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.1 

81 

ug/L 

06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.003 

ug/L 

06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.003 

0 

ug/L 

§j  1 

06-15 

z 1 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

1 

56,000 

ug/L 

06- 15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

20 

ug/L 

nil  iif 

06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

2.5  | 

34,000 

ug/L 

!06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.005  ; 

ug/L 

:06-15_ 

_20090721_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.005  | 

2 

ug/L 

,06-15 

_20090721_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.01 

ug/L 

06-15^ 

_2  0 0 90721_ 

„RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.002 

8 

ug/L 

06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.002  | 

11 

ug/L 

06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

06-15 

_20090721_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

;06-15_ 

20090721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

aiiiiiiiiiiii 

06-15_ 

_20090721_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

06-15 

20090721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

0.005 

ug/L 

06-15 

20090721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

©6-15 

_20090721_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

8,110 

ug/L 

06-15 

20090721 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 
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Hi 

1)6-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

|06-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

fS®  S 

106-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

lililiiiiilii 

06-15  20090721  Obs  ! 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

H 

|06-15_20090721_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

j06-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

0.5 

580 

ug/L 

j06-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

106-15  2 00  90721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

20 

ug/L 

106-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.2 

1,100 

ug/L 

|06-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

06-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

06-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

!■■■■■■■ 

06-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

ifi 

106-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

0.01 

ug/L 

106-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.01 

8 

ug/L 

|0 6— 1 5 20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

1 

12 , 000 

ug/L 

106-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.5 

■HHl 

|06-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.01 

3 

ug/L 

j06-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.01 

ug/L 

|o  6—1 5_2  00  9072 1__RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.01 

6 

ug/L 

|06-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

ug/L 

106-15  20090721  Obs  1 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

ug/L 

106-15  20090721  Obs  j 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

/ ::|||||  ... 

106-15  20090721  Obs  j 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

559 

ug/L 

06-15  20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

2 

3 , 600 

ug/L 

|06-15_20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.3 

06-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.4 

mmmtKM 

jp 6- 15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

;06-15__20090721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

0.002 

ug/L 

06-15^20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.005 

ug/L 

;0  6- 15^200  90721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.005 

ug/L 

|06-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

20 

130,000 

ug/L 

:06-15  20090721  RS 
106-15  20090721  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

07/21/2009 

30 

250,000 

ug/L 

10  6- 1 5_2  0 0 9072 1_RS 
06-15  20090721  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

07/21/2009 

0.0005 

0 

ug/L 

106-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.0005 

0 

ug/L 

06-1 5_2  0 0 9072 l^RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

570,000 

ug/L 

06-15  20 09072 l_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

10 

250,000 

ug/L 

0 6-15__2  0 0 90721_RS 
06-15  20090721  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2009 

07/21/2009 

0.0005 

3 

ug/L 

06-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.01 

ug/L 

jo6-15  20090721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.05 

ug/L 

Jo  6— 1 5__2  00  90721 _RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

0.05 

21 

ug/L 

0 6-1 5_2  009072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2009 

20 

290,000 

ug/L 

06-15  20100325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 

ug/L 

|06-15  20100325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.1 

440 

ug/L 

j06-15  20100325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

20 

ug/L 

j06-15  2 010032 5_Ob s 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 
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0.1 

390 

ug/L 

liiiiBliiii! 

:°6-!5_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.002 

gjlggjt  jjjf 

ug/L 

MM 

,06-15_ 

20100325 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.002 

ug/L 

■■!!■■ 

:06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.003 

1 

ug/L 

JiBliBlilll 

06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.003 

1 

ug/L 

||S 

i06-15_ 

20100325 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.01 

46 

ug/L 

106-15 

20100325 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.002 

ug/L 

IliilliiiWi 

|06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

20 

290,000 

ug/L 

mh 

5°  6- 15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.2 

200 

ug/L 

jO  6- 15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.2 

210 

ug/L 

■■ 

06-15_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.003 

ug/L 

;06-15_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.003 

ug/L 

iiiiiiiii 

06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

1 

140,000 

ug/L 

06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

20 

ug/L 

fff 

06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

25 

270,000 

ug/L 

■ ■ ■ ■ 

;06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

180 

ug/L 

jO  6— 1 5 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

0.005 

ug/L 

;06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.005 

ug/L 

06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.01 

ug/L 

;06-15_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.002 

1 

ug/L 

■iliiliii* 

:06-15_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.002 

2 

ug/L 

06-15_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

Ifiliilll 

mm 

106-15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

*m» 

106-15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

SiliiSlillS 

umii 

;06-15_ 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

0.005 

ug/L 

:06-15_ 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

MMSjl 

;06-15_ 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

15,600 

ug/L 

[06-15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

jO  6- 15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

1 . ■ s ' jhu 

06-15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

06—15 

20100325 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

SSBiSSSI 

:06-15_ 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

! 

06-15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

0.5 

970 

ug/L 

SlSiilillliiiii 

.06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

|06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

20 

iiililiilliil 

ug/L 

■m 

|q6z15 

_2  0100325_ 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.2 

1,300 

ug/L 

■liillliiilSi 

06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

|*1  ili 

06-15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

U ..  .,;g  /../ 

:06-15_ 

_2  0100325_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

06-15_ 

_2  0100325_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

0.01 

ug/L 

i°6-15_ 

_2  0100325_ 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.01 

ug/L 

,06-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

1 

33,000 

ug/L 

jO  6- 15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

1 

06-15_ 

_2  010  032  5_ 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.01 

5 

ug/L 

06-15_ 

20100325 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.01 

ug/L 

jO  6— 1 5 

_2  0100325_ 

_RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

0.01 

ug/L 

|S|?  : 

0 6-15 

20100325 

RS 

Sample-Routine 

03/25/2010 

2,020 

ug/L 

06-15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

30 

ug/L 

06-15 

20100325 

Obs 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 

06-15 

20100325 

Obs  1 

Field  Msr/Obs 

03/25/2010 
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2 

300 

6,000 

ug/L 

ug/L 

0 6-1 5_2  010032  5__Ob  s 
0 6-15  2010032  5_RS 

0.5 

MM 

(06-15  20100325  RS 

0.8 

iljlllii 

' H 5-  i 

06-15  20100325  RS 

0.002 

2 

ug/L 

0 6-1 5_2  010032  5_Ob  s 
06-15  20100325  RS 

0.005 

ug/L 

|06-15  20100325  RS 

0.005 

* ' 

ug/L 

06-15  20100325  RS 

2 

510,000 

ug/L 

Jo  6 - 1 5_2  010032  5_RS 

150 

950,000 

ug/L 

06-15  20100325  Obs 
06-15  20100325  RS 

150 

970,000 

ug/L 

06-15  20100325  RS 

0.0005 

7/  ;s: 

ug/L 

06-15  20100325  Obs 
06-15  20100325  RS 

0.0005 

0 

ug/L 

06-15  20100325  RS 

L , 693 , 0 0 

ug/L 

06-15  20100325  Obs 

3 

220 

11,000 

ug/L 

ug/L 

06-15  20100325  Obs 
06-15  20100325  RS 

0.0005 

16 

ug/L 

06-15  20100325  Obs 
106-15  20100325  RS 

0.01 

Mi 

ug/L 

|06-15  20100325  RS 

0.05 

ug/L 

06-15  20100325  RS 

0.05 

ug/L 

06-15  20100325  RS 

20 

290,000 

ug/L 

06-1 5_2  010042 1_RS 

0.1 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

0.1 

190 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

0.1 

35 

38 

ug/L 

ug/L 

06-15  20100421  Obs 
106-15  20100421  RS 

0.002 

| iySs/sbl 

ug/L 

06-1 5_2  010042 1_RS 

0.002 

ug/L 

fa 6- 15  20100421  RS 

0.003 

ug/L 

Jo  6-15^20100421  RS 

0.003 

ui 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

0.01 

48 

ug/L 

lo6-15  20100421  RS 

0.002 

ug/L 

JO 6- 15  20100421  RS 

20 

290,000 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

0.1 

290 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

0.1 

300 

ug/L 

■06-15  20100421  RS 

0.003 

0.003 

1 

200,000 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

06-15  20100421  RS 
0 6—1 5 20100421  RS 
0 6-1 5__2  010  042 1_RS 

20 

130 

490,000 

ug/L 

ug/L 

06-15  20100421  RS 
06-15  20100421  RS 

0.005 

ug/L 

06-1 5_2  010042 1_RS 

0.005 

ug/L 

0 6-1 5_2  010042 1_RS 

0.01  1 ug/L  06-1 5_2  0100421  RS 

0.002  2 ug/L  06-15  20100421  RS 


0.002  2 ug/L  06-15  20100421  RS 

06-15_20 10042 l_Obs 
06-15  20100421  Obs 


Field  Msr/Obs 
{S  ample -Routine 
jS  ample -Routine 
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Field  Msr/Obs 
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{Sample -Routine 
jS  ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
S ample-Routine 
Sample-Routine 
{Field  Msr/Obs 
S ample-Routine 
Sample-Routine 
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Sample-Routine 
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Sample-Routine 
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Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
Sample-Routine 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
Sample -Routine 
Sample -Routine 
S ample-Routine 
{S  ample-Routine 
{S  ample-Routine 
Sample -Routine 
{Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 


03/25/2010 

03/25/2010 

03/25/2010 

03/25/2010 
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03/25/2010 
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03/25/2010 
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03/25/2010 
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03/25/2010 
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04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 
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04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 

04/21/2010 
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|06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

|06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

0.005 

vV; 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

- '©7I;;7'' ' 

06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

9,260 

ug/L 

jo 6- 15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

Jo 6-15_20 10042 l_Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

'i:-; 

| 1 

06-15  20100421  Obs  j 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

;;?■  ■);  }7::: 

:://L /;>:// 

06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

; 'aV'V 

06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

. IMI 

if  S|  |§:': 

06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

0.5 

680 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

|06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

20 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.2 

640 

ug/L 

=06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

jo 6-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

106-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

•06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

mhmh 

06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

0.01 

ug/L 

106-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.01 

ug/L 

|o  6-15  2 0100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

1 

52,000 

ug/L 

]0 6-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

1 

iS  ; 

106-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.01 

4 

ug/L 

|0  6 - 1 5_2  010042 1_RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.01 

2 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.01 

2 

ug/L 

06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

ug/L 

06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

ug/L 

:06-15  20100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

iiiliil!Bl®liililill^ 

;06-15_2  0100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

H 163 

ug/L 

•06-15_2  0100421  Obs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

2 

7,400 

ug/L 

Jo  6-15^20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.4 

106-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.4 

Ml  mi 

06-15  20100421  RS 
!o6-15  20100421  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

04/21/2010 

0.002 

1 

ug/L 

|06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.005 

ug/L 

106-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.005 

ug/L 

106-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

2 

830,000 

ug/L 

06-15  20100421  RS 
jp6-15  20100421  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

04/21/2010 

150 

980,000 

ug/L 

06-15_20100421_RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

150 

980,000 

ug/L 

06-15  20100421  RS 
06-15  20100421  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

04/21/2010 

0.0005 

0 

ug/L 

0 6-1 5_2  010042 1_RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.0005 

0 

ug/L 

106-15  20 10042 1_RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

l , 822 , 0 0 ( 

ug/L 

06-15_20100421_0bs 

Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

2 

4,000 

ug/L 

06-15  20100421  RS 
06- 15  20100421  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

04/21/2010 

04/21/2010 

0.0005 

16 

ug/L 

j06-15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.01 

ug/L 

|p 6—15  20100421  RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 
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0.05 

ug/L 

06-15_ 

_2  010 0421 

_RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

0.05 

ug/L 

06-15_ 

20100421 

_RS 

Sample-Routine 

04/21/2010 

20 

188 , 000 

ug/L 

|06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

33 

ug/L 

■0  6-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

3,841 

ug/L 

06-15_ 

_2  0100831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

62 

ug/L 

f06-15 

20100831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.002 

ug/L 

;06-15 

20100831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.002 

ug/L 

106-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.003 

jfjjloQ 

ug/L 

106-15 

20100831 

_RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

0.003 

ug/L 

06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

73 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

|S  ample-Routine 

08/31/2010 

0.002 

USSSBiS 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

20 

183,000 

ug/L 

106-15 

20100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

0.1 

9 3 

ug/L 

ug/L 

06-15_ 

06—15 

_20100831_ 

20100831 

RS 

RS 

S ample-Routine 
IS  ample-Routine 

08/31/2010 

08/31/2010 

0.003 

- 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

IS  ample-Routine 

08/31/2010 

0.003 

ug/L 

106-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

62,650 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

20 

4,530 

ug/L 

Jo  6- 15 

20100831 

RS 

IS  ample-Routine 

08/31/2010 

2.5 

17,000 

ug/L 

;06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.005 

ug/L 

;06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.005 

v!  JS  ■ ip?  ? ¥ 

ug/L 

106-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

ug/L 

106-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.002 

mwfwm 

v:«'  ..."  3 ' 

ug/L 

06-15_ 

20100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

0.002 

6 

ug/L 

:06-15_ 

_2  0100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

■liillillil 

06-15 

_20100831_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

: ; ; ; ■■■■/•:  v c : v:V:'.; ; : ■■ ; l :: ; 1- : ; : ; ;v':  v ; > I; ; ::: : ,':v 

06-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

!««!*» 

• • .'/••  m:.,  . • 

. / / 

jp6-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

wmmmmm 

06-15_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.005 

■ 

:K  i 

iiiiiiiiii* 

ug/L 

06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

; ? 7 ';S; i li':' v 

06-15_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

7,170 

ug/L 

06-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

£££§ ilSiliililiisiii 

’•S  i 

06-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

,:... ..  ^ 

06-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

««II«S«^» 

06-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

06-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

06-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

;06-15 

_2  0100831_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.5 

598 

ug/L 

:06-15_ 

_2  0100831_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

3 

06-15^ 

_2  0100831_ 

„RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

20 

ug/L 

■06-15 

20100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

20 

397 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

....'■  ""  ' ' " V; 

!06-15_ 

_2  010  0 8 31_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

/ < ; "v  " 

|06-15_ 

_2  010  0 8 31_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

" .. 

06-15_ 

06-15 

_20100831_ 

20100831 

Obs  | 
Obs  | 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

08/31/2010 

0.01 

ug/L 

•06-15 

20100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

2 

ug/L 

ug/L 

10  6-15 

_2  01008  31_ 

_RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

1 

11,130 

106-15 

20100831 

RS 

S ample-Routine 

08/31/2010 

2410284 
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1 

!§t;¥ 

06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

2 

ug/L 

06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

2 

ug/L 

J06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

1 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.1 

87 

ug/L 

|06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.02 

ug/L 

|06-15 

20100831 

_RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

;°6-15_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

2 

5,177 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

|06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

1 

06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

■ hh 

06-15_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.002 

Sift  7; 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.005 

||p| 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.005 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

2 

117,500 

ug/L 

:06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

06-15 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

30 

146,000 

ug/L 

|0  6— 1 5 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

30 

191,000 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

;06-15_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.0005 

ug/L 

:06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.0005 

■■■■8S1 

ug/L 

;06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

545,000 

ug/L 

06-15 

20100831 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

10 

88,000 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

i06-15_ 

20100831 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/31/2010 

0.0005 

4 

ug/L 

:06-15_ 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.01 

8 

ug/L 

06-15_ 

_20100831_ 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.05 

ililBBI 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

0.05 

mu 

ug/L 

06-15 

20100831 

RS 

Sample-Routine 

08/31/2010 

20 

ug/L 

06-15_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.1 

ug/L 

06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.1 

1,350 

ug/L 

;06-15_ 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

68 

ug/L 

06-15 

20100914 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.1 

38 

ug/L 

06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.002 

1 

ug/L 

06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.002 

ug/L 

06- 15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.003 

■MM 

ug/L 

:06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.003 

i 

ug/L 

06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

54 

ug/L 

06-15_ 

_20100914_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.002 

ug/L 

06_15. 

_20100914_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

20 

ug/L 

0 6-15_ 

_2  0100  914_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.1 

94 

ug/L 

;06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.1 

84 

ug/L 

06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.003 

ug/L 

:06-15 

20100914 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.003 

ug/L 

06-15_ 

20100914 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

65,700 

ug/L 

[06-15 

20100914 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

20 

ug/L 

06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

2.5 

32,500 

ug/L 

06-15 

20100914 

RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

06-15_ 

20100914 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.005 

2 

ug/L 

;°6-!5_ 

_2  0100  914_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

ED  000552C  00003927-00282 
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0.01 

6 

ug/L 

406-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.002 

2 

ug/L 

06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.002 

4 

ug/L 

|06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

|f|y| 

06-15  20100914  Obs  : 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

106-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

u:  1;:;U 

106-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

|06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

jo 6- 15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

.Ml 

106-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

9,  430 

ug/L 

06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

® ® •'  ®;  •"•; 

06-15  20100914  Obs  ; 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

;:V'S  ® V 

06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

^i®II®ll®l  1x4  ? ■ ! llilifl 

J06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

|:f , ®; .3  '-'XXvv®. 

■■■■■IIISII 

fj06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.5 

ug/L 

|06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

3 

06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

20 

ug/L 

|0  6- 1 5_2  0100  91 4_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.2 

182 

ug/L 

10  6 - 1 5_2  010091 4_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

... 

106-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

lilliiiliiilil® 

06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

^v|| 

106-15  20100914  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

11 

|06-15  20100914  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

0.01 

ug/L 

L 6-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

ug/L 

06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

12,200 

ug/L 

■06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

® 

06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

3 

ug/L 

j|o  6 - 1 5_2  010091 4_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

i^Mi 

ug/L 

|06-15_2 0100 914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.01 

2 

ug/L 

ug/L 

|0 6-15^20100  914  RS 
06-15  20100914  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

09/14/2010 

4 

ug/L 

06-15  20100914  Obs 
:06-15  20100914  Obs  1 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

09/14/2010 

93 

ug/L 

06-15  20100914  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

2 

5,456 

ug/L 

|06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

1 

0 6-1 5^2  010  0 91 4_RS 
06-15_20100914_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

09/14/2010 

0.002 

ug/L 

06-15_20100914_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

106-15  20100  914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.005 

ug/L 

06-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

2 

129,700 

ug/L 

0 6-1 5_2  010091 4_RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

H8i  g!  §gtti 

06-15  20100914  Obs  1 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

60 

187,000 

ug/L 

!0  6 — 1 5_2  010  0 91 4_RS 
0 6 -15  20100914  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

09/14/2010 

0.0005 

0 

ug/L 

106-15  20100914  RS 

Sample-Routine 

09/14/2010 

0.0005 

0 

ug/L 

j06-15  201 0 0 91 4_R.S_ 

Sample-Routine 

09/14/2010 

540,000 

ug/L 

0 6-15__2  0100  914_0bs 

Field  Msr/Obs 

09/14/2010 

ED  000552C  00003927-00283 


2410284 


0.4  ug/L  06-15_20100914_RS  Sample-Routine  09/14/2010 

06-15_20100914_0bs  Field  Msr/Obs  09/14/2010 

0.0005  4 ug/L  06-15  20100914  RS  jSample-Routine  09/14/2010 

0.01  ug/L  '06-15  20100914  RS  Sample-Routine  09/14/2010 

0.05  ug/L  :06-15_20100914_RS  Sample-Routine  09/14/2010 

0.05  92  ug/L  06-15_20100914_RS  Sample-Routine  09/14/2010 

6 12,000  ug/L  06-15  20110621  RS  Sample-Routine  06/21/2011 

6 220,000  ug/L  ;06-15  20110621  RS  Sample-Routine  06/21/2011 

0.01  21  ug/L  06-15_20110621_RS  Sample-Routine  06/21/2011 

0.01  960  ug/L  06-15  20110621  RS  Sample-Routine  06/21/2011 

77  ug/L  06-15_20110621_0bs  Field  Msr/Obs  06/21/2011 


0.003 

ug/L 

106-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.003 

ug/L 

06-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

1 

ug/L 

06-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

i 

ug/L 

06-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

44 

ug/L 

06-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

210 , 000 

ug/L 

06-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.2 

ug/L 

;06-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.2 

ug/L 

:06-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

;06-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

jp  6- 15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

2 

57,000 

ug/L 

06-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

12,000 

ug/L 

0 6-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

2 

51,000 

ug/L 

06-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

;06-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

106-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

106-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

06-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

jj06-15_ 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

i 

|06-15_ 

_201 10621 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-15 

20110621 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-15 

20110621 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-15_ 

20110621 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

0.005 

ug/L 

:°6-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

06-15 

20110621 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

7,320 

ug/L 

106-15 

20110621 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-15 

_20110  621_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-15 

20110621 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06- 15 

^20110621_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-15 

20110621 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

:06~15 

20110621 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

:06-15_ 

_20110621_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

0.4 

740 

ug/L 

06-15_ 

20110621 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

06-15_ 

_2  0110  621_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

200,000 

ug/L 

06-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

ug/L 

06-15 

20110621 

RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

1 

1,100 

ug/L 

0 6-15_ 

20110621 

_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0 6-15_ 

_2  0110  621_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 
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mi^ 

1)6-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

mill 

:;7'7p; 

06-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

!ll8S!ill illlBiiiiliiiSilil 

06-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

|06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

106-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.25 

14, 000 

ug/L 

106-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.5 

106-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

106-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

|06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

ug/L 

06-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

2 

ug/L 

06-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

ug/L 

06-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

2 

5,000 

ug/L 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.4 

S? 

JO 6- 15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.5 

wmmmmmmmgmi 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

::C  5 - .J/ /333 : 3:";  < : 

S IS 

06-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

0.002 

ug/L 

j06-15_20110621_RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

|06-15_20110621__RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

§06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

2 

180,000 

ug/L 

106-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

106-15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

40 

270,000 

ug/L 

j06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

40 

270,000 

ug/L 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

fillip 

V:v'  111  * 

|06-15_20110621_0bs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

0.001 

wmm 

ug/L 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.001 

ug/L 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

731,000 

ug/L 

jO 6- 15  20110621  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

1 

22,000 

ug/L 

06-15^20110621  RS 
0 6-15^20110621  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/21/2011 

06/21/2011 

0.001 

5 

ug/L 

806-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.01 

ug/L 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.05 

ug/L 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

0.05 

ug/L 

06-15  20110621  RS 

Sample-Routine 

06/21/2011 

6 

ug/L 

06-15 20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

6 

160,000 

ug/L 

06-15  20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

34 

ug/L 

106-15  201 1081 7_RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

1,000 

ug/L 

06-15  20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

57 

ug/L 

06-15_20110817__0bs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

0.003 

ug/L 

06-15  20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.003 

ug/L 

06-15 20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

ug/L 

06-15  20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

ug/L 

jo 6- 15  20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

39 

ug/L 

06-1 5_2  011081 7_RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

ug/L 

06-15  20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

6 

150,000 

ug/L 

106-15 20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.2 

ug/L 

06-15  20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.2 

ug/L 

06-15  20110817  RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 
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0.001 

ug/L 

0.001 

ug/L 

2 40,000 

ug/L 

6 7,600 

ug/L 

10  13,000 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.005 

ug/L 

9,330 

ug/L 

0.4  430 

ug/L 

13  130,000 

ug/L 

6 

ug/L 

1 

ug/L 

0.001 

ug/L 

0.001 

ug/L 

2 8,200 

ug/L 

0.5 

0.01 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.01 

ug/L 

ug/L 

3 

ug/L 

544 

ug/L 

2 3,600 

0.5 

0 s 
U . 5 

• ••  - - - - 
.v-v: 

0.002 

ug/L 

..  ..  L-://  /:// 

- 

^ 1 iHK-  1 

ug/L 

ug/L 

-15^201 108 17_ 
-15_20110817_ 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15^201 108 17_ 
-15_20110817_ 
-15__2  01108 17_ 
-15  20110817 
-15_20110817_ 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15_20110817_ 
-15^20110817 
-15_20110817 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15_20110817_ 
-15_20110817_ 
-15_20110817_ 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15_20110817_ 
-15_20110817_ 
-15_20110817_ 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15^201 108 17_ 
- 1 5_2  0110817 
-15^20110817 
-15  20110817 
-15_20110817 
-15^20110817 
-15_20110817 
-15 20110817 
-15 20110817 
-15^201 108 17_ 
-15_201108 17_ 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15_20110817_ 
-15_20110817_ 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15  20110817 
-15  20110817 


S ample -Routine 
|S  ample -Routine 
IS  ample -Routine 
|S  ample -Routine 
IS  ample -Routine 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
:S  ample -Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
Sample-Routine 
S ample -Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
S ample-Routine 
Sample-Routine 
S ample-Routine 
Sample-Routine 
S ample-Routine 
Sample-Routine 
S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
|S  ample -Routine 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
Field  Msr/Obs 
IS  ample-Routine 
jS  ample-Routine 


08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 

08/17/2011 
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0.001 

ug/L 

liisillllillt 

06-15_ 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

2 

7 9, 000 

ug/L 

0 6-15_ 

20110817 

_RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

mu 

illliilililiil 

jo  6- 15 

20110817 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

10 

130 , 000 

ug/L 

j06-15 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

10 

130,000 

ug/L 

}06-15 

20110817 

_RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

!■■■* 

I!«I1»*»II«S 

1(06-15 

20110817 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

0.001 

ug/L 

;06-15 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.001 

ug/L 

06-15 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

407,000 

ug/L 

|06-15 

20110817 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

2 

18,000 

ug/L 

■lllilsi 

06-15_ 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

V;  75 

106-15 

20110817 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/17/2011 

0.001 

2 

ug/L 

06-15 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.01 

\ jjJ  V-L:::  ’/ i? ; /g  > \ ' 

ug/L 

06-15 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.05 

ug/L 

Sliiiiiiiipll 

|0  6- 15 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

0.05 

ug/L 

06-15 

20110817 

RS 

Sample-Routine 

08/17/2011 

6 

6,400 

ug/L 

SIl;I:i:!l!B 

06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

6 

200,000 

ug/L 

06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

706-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

200 

ug/L 

I06-15. 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

49 

ug/L 

HH^i  i 

IG6-15 

20110901 

Obs  i 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

0.003 

ug/L 

lillllililiiii 

:06-15_ 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.003 

: 

ug/L 

liiliii 

106-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

.06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

1 

ug/L 

. " ; i | ■ 

06-15_ 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

45 

ug/L 

:06-15_ 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

06-15_ 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

6 

180,000 

ug/L 

jO  6- 15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.2 

ug/L 

I8iiil!8l  S 

,06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.2 

ug/L 

1 7:-v  I,/: V 

06-15_ 

_20110901_ 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

itis 

:06-15_ 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

y 

jo  6- 15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

2 

64,000 

ug/L 

06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

6 

13,000 

ug/L 

06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

2 

82,000 

ug/L 

06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

0 6-15_ 

_2  0110  901_ 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

jo  6—15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

06-15 

20110901 

RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

;06-15_ 

_2  01 10 901 

_RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0 6-15_ 

^20110  90 1_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

jo  6-15 

20110901 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

06-15 

20110901 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

f§|  : 

06-15_ 

_2  0110  901_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

0.005 

ug/L 

;06-15_ 

20110901 

_RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

06-15_ 

20110901 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

8,060 

ug/L 

§j%  fj 

06-15 

20110901 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

:<:7 

06-15 

20110901 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

06-15 

_2  0110  901_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

06-15 

20110901 

Obs  1 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 
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|06-15  20110901  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

|06-15_20110901_0bs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

jo  6- 15  2 0110  901  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

0.4 

540 

ug/L 

S06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

••:  > ""1"  ,1:1  111- 

106-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

13 

210 , 000 

ug/L 

506-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

6 

ug/L 

•06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

1 

ug/L 

06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

jo 6- 15  20110901  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

06-15  20110901  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

06-15  20110901  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

06-15  20110901  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

•06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

2 

12,000 

ug/L 

06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.5 

106-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

:0 6- 15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

106-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

§06-1 5_2  0110  90 1_RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

ug/L 

106-15  20110901  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

7 

ug/L 

:06-15  20110901  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

«ia*i«i« 

J06-15  20110901  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

2,007 

ug/L 

106-15  20110901  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

2 

5,100 

ug/L 

10  6- 1 5_2  011090 1_RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.2 

ilSIlll^liiilii^  1 

06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.4 

06-1 5_2  011090 1_RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

III 

|06-15  20110901  Obs  ] 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

0.002 

ug/L 

|06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

:06-15_20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

;0  6-15^20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

2 

150,000 

ug/L 

06-15^20110901  RS 
106-15  20110901  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

09/01/2011 

10 

250,000 

ug/L 

jo 6- 15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

10 

250,000 

ug/L 

Jo 6- 15  20110901  RS 
06-15  20110901  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

Jo  6- 15  20110  901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.001 

ug/L 

jo  6-15  20110  901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

681,000 

ug/L 

0 6-1 5_2  011090 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

1 

7,100 

ug/L 

106-15  20110901  RS 
0 6-1 5__2  0110  90  l__Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/01/2011 

09/01/2011 

0.001 

3 

ug/L 

[06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.01 

ug/L 

06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.05 

ug/L 

§06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

0.05 

ug/L 

06-15  20110901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2011 

6 

120,000 

ug/L 

;06-21  20020821  CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

0.1 

80 

ug/L 

§06-21  20020821  CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

0.5 

610 

ug/L 

jo  6 - 21  20020821  CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

0 

Jj  : : : 

06-21  20020821  CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

0.003 

ug/L 

§06-21  20020821  CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

2410284 


ED  000552C  00003927-00288 


0.005 

ug/L 

0.01 

130 

ug/L 

0.001 

ug/L 

2 

120 , 000 

ug/L 

0.05 

760 

ug/L 

0.5 

ug/L 

0.001 

ug/L 

2 

91 , 000 

ug/L 

2 

ug/L 

4 

37 , 000 

ug/L 

0.05 

ug/L 

0 

^i:i 

0 

liiiililifiii 

0.01 

{ C iCvWt'  r 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.01 

'Vrj  ;'V: 

ug/L 

0.01 

ug/L 

0.02 

ug/L 

470 

ug/L 

470 

ug/L 

480 

ug/L 

520 

ug/L 

520 

ug/L 

530 

ug/L 

770 

ug/L 

1,110 

ug/L 

1,300 

ug/L 
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Msr/Obs 

08/21/2002 

133, 

000 

ug/L 

jo  6— 2 1 

_20020821 

Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/21/2002 

133, 

000 

ug/L 

jo  6— 2 1_ 

_20020821 

Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/21/2002 

134, 

000 

ug/L 

:7;:7  :7.  ^|||# 

0 6— 2 1_ 

_20020821 

Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/21/2002 

134, 

000 

ug/L 

: : 5/5/SS 

06-21 

20020821 

Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/21/2002 
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734,000 

ug/L 

06-21_20020821_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/21/2002 

10 

760,000 

ug/L 

06-21_20020821_CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

10 

ug/L 

06-21_20020821_CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

0.05 

ug/L 

06-21_20020821_CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

0.025 

ug/L 

06-2 1_2  0 03071 6_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

0.5 

780 

ug/L 

06-2 1_2  003071 6_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

0.001 

ug/L 

06-2 1_2  003071 6_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

0.001 

3 

ug/L 

0 6-2 1_2 00307 16_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

0.001 

ug/L 

06-21_200307 16_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

0.001 

ug/L 

0 6-2 1_2 00307 16_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

2 

85,000 

ug/L 

06-21_200307 16_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

mm 

06-21_200307 16_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

06-21_200307 16_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

0.001 

ug/L 

0 6-2 1_20 0307 16_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

0.001 

4 

ug/L 

06-2 1_2  003071 6_CO 

Sample-Composite 

07/16/2003 

06-21_2 003071 6_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

110 

ug/L 

06-21_20030716_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

110 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

120 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

130 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

130 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

130 

ug/L 

06-2 1_2  003071 6_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

150 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

160 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

200 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

960 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

2,020 

ug/L 

0 6-2 1_20 0307 16_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

2,070 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

2,810 

ug/L 

06-21_2 003071 6_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

3,250 

ug/L 

06-21  20030716  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

3,460 

ug/L 

06-21  20030716  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

4,160 

ug/L 

06-21  20030716  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

5,540 

ug/L 

06-21  20030716  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

5,650 

ug/L 

06-21  20030716  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,050 

ug/L 

06-21  20030716  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,200 

ug/L 

06-21  20030716  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,200 

ug/L 

0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,230 

ug/L 

06-21_20030716_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,240 

ug/L 

06-2 1_2  003071 6_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,280 

ug/L 

06-2 1_2  0 0 3 0 7 1 6_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,300 

ug/L 

06-21_20030716_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,330 

ug/L 

0 6-2 1_2 003071 6_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

6,330 

ug/L 

06-21_200307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

" 

0 6-2 1_2 00307 16_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

1881118! 

0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/16/2003 

07/16/2003 
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13 

0.5 

0.001 

2 

0.0002 

0.001 

0.2 

0.2 

0.1 


06- 

06- 

06- 

06- 
0 6- 
06- 
06- 
06- 

06- 
0 6- 
06- 
06- 
06- 

06- 


06- 
06- 
06- 
06- 
06- 

06- 

06- 


330.000  ug/L 

1,300  ug/L 

ug/L 

29.000  ug/L 
ug/L 

5 ug/L 

ug/L 

ug/L  06- 

ug/L  06- 

0 6- 
0 6- 
0 6- 
0 6- 
0 6- 
06- 
06- 
0 6- 
06- 
0 6- 
0 6- 
06- 
06- 
06- 
06- 
06- 
0 6- 
0 6- 
0 6- 


21_2  0030716_ 

21_2  0030716_ 

21_200307 16_ 

21_2  0030716_ 

21_2  0030716_ 

21_2  0030716_ 

21_2  0030716_ 

21_2  00307 16_ 

21_2  00307 16_ 

21_2  00307 16_ 

21_2  0030716_ 

21_2  00307 16_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716 

21_20030716 

21_20030716 

21_20030716 

21_20030716 

21_200307 16 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_2  0030716_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_200307 16_ 

21_20030716_ 

21_20030716_ 

21_200307 16_ 

21_200307 16_ 

21_200307 16_ 

21  20030716 


Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 


Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composi 
Sample-Composi 
Sample-Composi 
Sample-Composi 
Sample-Composi 
Sample-Composi 
Sample-Composi 
Sample-Composi 
Sample-Composi 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 


07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
te  07/16/2003 
te  07/16/2003 
te  07/16/2003 
te  07/16/2003 
te  07/16/2003 
te  07/16/2003 
te  07/16/2003 
te  07/16/2003 
te  07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
07/16/2003 
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:0  6-2 1_2  00307 
06-21_200307 
;06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
i06-21_200307 
;0  6-2 1_2  00307 
06-21_200307 
0 6-2 1_2 00307 
0 6-2 1_2 00307 
0 6-2 1_2 00307 
06-21_200307 
:06-21_200307 
0 6-2 1_2 00307 
06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
0 6-2 1_2 00307 
0 6-2 1_2 00307 
06-21_200307 
0 6-2 1_2 00307 
0 6-2 1_2 00307 
i0  6-2 1_2  00307 
06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
:06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
0 6-2 1_2 00307 
06-21_200307 
06-21_200307 
0 6-2 1_2 00307 
0 6-2 1_2 00307 
0 6-2 1_2 00307 
:06-21_200307 
;06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
06-21_200307 
;06-21_200307 
:06-21_200307 
06-21_200307 
i0  6-2 1_2  00307 
;06-21  200307 


16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_CO  Sampl 
16_CO  Sampl 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16_Obs  Field 
16  Obs  Field 


Msr/Obs 
Msr/Obs 
Msr/Obs 
Msr/Obs 
Msr/Obs 
Msr/Obs 
Msr/Obs 
Msr/Obs 
Msr/Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
e-Composite 
e-Composite 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/Obs 
Msr/ Obs 
Msr/Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 
Msr/ Obs 


07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 
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0.001  2 
0.001 


0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Obs 
0 6-2 1_2  003071 6_Obs 
0 6-2 1_2  003071 6_Obs 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Obs 
ug/L  0 6-2 1_2 00307 16_CO 

ug/L  0 6-2 1_2 00307 16_CO 

0 6-2 1_2 003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2  003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Obs 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Obs 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-2 1_2 003071 6_Obs 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
0 6-2 1_2  003071 6_Obs 
0 6-2 1_2  003071 6_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21 _2 003071 6_Ob  s 
06-21 _2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21 _2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
0 6-2 1 _2 003071 6_Ob  s 
06-21_2 003071 6_Ob  s 
06-21  20030716  Obs 


Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Sample-Composite 

07/16/2003 

Sample-Composite 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 

Field 

Msr/ Obs 

07/16/2003 
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06-2 1_2 00307 16_0bs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
06-2 1_2 00307 16_Obs 
II  0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
||06-21_2 003071 6_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
06-21_20030716_0bs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 
0 6-2 1_2 00307 16_Obs 

0.001  ug/L  06-21_2 003071 6_CO 

731.000  ug/L  06-21_20030716_Obs 

733.000  ug/L  06-21_20030716_Obs 

735.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

736.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

737.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

738.000  ug/L  06-2  1 200307  ! 6 Obs 

738.000  ug/L  06-2  1 _2 00307  ! 6 Obs 

739.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

740.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

741.000  ug/L  0 6-2 1_20 0307 16_Obs 

742.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

742.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

743.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

743,000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

743,000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

743,000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

743,000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

743,000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

743.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

752.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

755.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

755.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

756.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

758.000  ug/L  ||06-21_20030716_0bs 

759.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 

760.000  ug/L  06-21_20030716_0bs 


Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 


07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 
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08/06/2009 

Hi 

ug/L  |06-21_2 009080  6_RS 

Sample-Routine 

08/06/2009 
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08/06/2009 
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783,000 

ug/L 

06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 
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06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 
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06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 
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06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 
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06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 

786,000 
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06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 

786,000 
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06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 

786,000 

ug/L 

06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 

786,000 

ug/L 

06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 

844,000 

ug/L 

06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 

848,000 
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06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 

857,000 

ug/L 

06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 

859,000 
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06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 
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ug/L 

06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 
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ug/L 

06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 
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ug/L 

06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 

989,000 

ug/L 

06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 

991,000 

ug/L 

06-21  20090806  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/06/2009 
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06-21  20090806  Obs 
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08/06/2009 
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06-21  20100819  RS 

Sample-Routine 
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Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

40 

420,000 

ug/L 

06-22  20020821_CO 

Sample-Composite 

0.05 

ug/L 

06-22  20020821  CO 
06-22  20020821  Obs 
06-22  20020821  Obs 
06-22  20020821  Obs 
06-22  20020821  Obs 

Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

0.001 

ug/L 

0 6-2 2_2  002082 l_CO 

Sample-Composite 

728,000 

ug/L 

06-22_20020821_0bs 

Field  Msr/Obs 

730,000 

ug/L 

06-22_20020821_0bs 

Field  Msr/Obs 

730,000 

ug/L 

06-22_20020821_0bs 

Field  Msr/Obs 

731,000 

ug/L 

06-2  2_2  002082 l_Obs 

Field  Msr/Obs 

10 

750,000 

ug/L 

06-22_20020821_CO 

Sample-Composite 

10 

ug/L 

06-22_20020821_CO 

Sample-Composite 

0.01 

ug/L 

06-22_20020821_CO 

Sample-Composite 

0.05 

ug/L 

06-22_20020821_CO 

Sample-Composite 

0.025 

ug/L 

06-22_200307 16_CO 

Sample-Composite 

0.5 

1,000 

ug/L 

06-22_200307 16_CO 

Sample-Composite 

0.001 

ug/L 

06-22_200307 16_CO 

Sample-Composite 

0.001 

3 

ug/L 

06-22_200307 16_CO 

Sample-Composite 

0.001 

ug/L 

06-22  20030716  CO 

Sample-Composite 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

08/21/2002 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 
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0.001  ug/L  06-22_200307 16_CO 

2 85,000  ug/L  06-22_20030716_CO 

06-22_200307 16_CO 
06-22_200307 16_CO 
0.001  ug/L  06-22_2 003071 6_CO 

0.001  4 ug/L  06-22_200307 16_CO 

0 6-2 2_20 0307 16_Obs 


6,540  ug/L  06-22_200307 16_Obs 

6,610  ug/L  06-22_200307 16_Obs 

06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22 _2 003071 6_Ob  s 
06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22_2 003071 6_Ob  s 

13  330,000  ug/L  06-22_200307 16_CO 

0.5  960  ug/L  06-22_20030716_CO 

0.001  ug/L  06-22_200307 16_CO 

2 30,000  ug/L  06-22_200307 16_CO 

0.0002  ug/L  06-22_200307 16_CO 

0 . 001  6 ug/L  06-22_20030716_CO 

0.2  ug/L  06-22_20030716_CO 

0.2  ug/L  06-22_20030716_CO 

0.1  ug/L  06-22_20030716_CO 


06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22_2 003071 6_Ob  s 
0 6-2  2_2 003071 6_Ob  s 
06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22_200307 16_Obs 
06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22_200307 16_Obs 
06-22_200307 16_Obs 
06-22_200307 16_CO 
0.2  | ug/L  06-22_200307 16_CO 

06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22_200307 16_Obs 
06-22_200307 16_Obs 
06-22_200307 16_Obs 
06-22_200307 16_Obs 

0.001  2 ug/L  06-22_200307 16_CO 

0.001  ug/L  06-22_200307 16_CO 

06-22_200307 16_Obs 
06-22_200307 16_Obs 
06-22_2 003071 6_Ob  s 
06-22  20030716  Obs 


Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 


07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 
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06- 22_2 00307 16_0bs 
06-22_20030716_0bs 
06-22_20030716_0bs 
06- 22_2 00307 16_Obs 
06-22_20030716_0bs 
06- 22_2 00307 16_Obs 

0.001  ug/L  06- 22_2 00307 16_CO 

735.000  ug/L  06-22_20030716_0bs 

739.000  ug/L  06-22_20030716_0bs 

740.000  ug/L  06-22_20030716_0bs 

740.000  ug/L  06-22_20030716_0bs 

741.000  ug/L  06-22_20030716_0bs 

10  36,000  ug/L  06-22_20030716_CO 

0.01  ug/L  06-22_20030716_CO 

0.1  ug/L  |o  6-2 2_2 004082  4_CO 

0.5  ug/L  0 6-2  2_2  004082  4_CO 

0.001  ug/L  06-22_2 004082  4_CO 

0.001  3 ug/L  0 6-  2 2_2  0 0 4 0 8 2 -1  _CO 

0.001  ug/L  06-22_20040824_CO 

0.001  ug/L  06-22_20040824_CO 

2 89,000  ug/L  06-22_20040824_CO 

06-22_2 004082  4_CO 
06-22_2 004082  4_CO 
0.001  ug/L  06-22_20040824_CO 

0.001  I 2 ug/L  0 6 - 2 2_2  0 0 4 0 8 2 4_CO 

0.02  ug/L  06-22_20040824_CO 

06-22_20040824_0bs 
4,330  ug/L  06-22_20040824_0bs 

4,480  ug/L  06-22_20040824_0bs 

5,850  ug/L  |06-22_20040824_0bs 

6,690  ug/L  06-22_20040824_0bs 

6,910  ug/L  06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 


13 

1.3 

0.001 

360,000 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

06-22_20040824_CO 

06-22_20040824_CO 

06-22_20040824_CO 

2 

0.0002 

33,000 

ug/L 

ug/L 

06-22_20040824_CO 

06-22_20040824_CO 

0.001 

0.2 

0.2 

0.1 

2 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

06-22_20040824_CO 
06-22_20040824_CO 
06-22_20040824_CO 
06-22  20040824  CO 

06-22  20040824  Obs 


06-22_20040824_0bs 
06-22  20040824  Obs 


Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 


07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

07/16/2003 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 
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06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

0.1  ug/L  06-22_2 004082  4_CO 

06-22_20040824_0bs 
06-22_20040824_0bs 
06-22_20040824_0bs 
06-22_20040824_0bs 
06-22_20040824_0bs 
06-22_2 004082  4_CO 
0.1  ug/L  06-22_20040824_CO 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

0.001  ug/L  06-22_20040824_CO 

0.001  ug/L  |o  6—2 2_2 004082  4_CO 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

0.05  ug/L  06-22_20040824_CO 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

06-22_20040824_0bs 

0.001  ug/L  06-22_20040824_CO 

764.000  ug/L  06-22_20040824  Obs 

765.000  ug/L  06-22_20040824_0bs 

766.000  ug/L  06-22_20040824_0bs 

770.000  ug/L  06-22_20040824_0bs 

770,000  ug/L  |06-22_20040824_0bs 


10  ug/L  06-22_2 004082  4_CO 

0.01  11  ug/L  06-22_20040824_CO 

0.2  ug/L  0 6 - 2 2 _2  0 0 6 0 8 1 6_CO 

0.5  ug/L  06-22_20060816_CO 

0.003  ug/L  §0  6 - 2 2_2  0 0 6 0 8 1 6_CO 

0.001  |:  3 ug/L  0 6 - 2 2 _2  0 0 6 0 3 1 6_C  O 

0.001  : 130  u§/L  0 6 - 2 2_2  0 0 6 0 8 1 6_CO 

0.001  ug/L  06-22_2 006081 6_CO 

0.001  ug/L  06-22_20060816_CO 

2 90,000  ug/L  06-22_20060816_CO 

06-22_2 006081 6_CO 
06-22_20060816_CO 
0.001  ug/L  06-22_20060816_CO 

0.001  ug/L  06-22_20060816_CO 

0.001  3 ug/L  06-22_2 006081 6_CO 


Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
S ample -Composite 
Sample-Composite 


08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/24/2004 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 

08/16/2006 
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0.05 

ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

2,220  ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

2,  68  0 ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

3,000  ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

3,250  ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

3,560  ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

3,860  ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

3,  950  ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

4,380  ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

4,500  ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

§§g 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

§j  III III KS!?:'? SS£ 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

hhhhhh 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

W^t§KKlSSt!SSW9^9K3itSK^m. 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

13 

370,000  ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

1.3 

: ;;  ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

0.001 

llIISIIlll|ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

2 

34,000  ug/L 

06-22_2 006081 6_CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

LO 

o 

f|| 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

0.001 

6 ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

0.2 

ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

CM 

O 

ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

CM 

O 

ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

-***-:  '*  y'i 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

' | ' 11111 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22_20060816_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22_20060816_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

0.1 

ug/L 

06-22_20060816_CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

06-22_200608 16_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

SiiBH 

06-22_20060816_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22_20060816_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22_20060816_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

/ 

06-22_200608 16_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22_200608 16_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

llll 

06-22_200608 16_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

06-22_200608 16_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

siiiiiii 

06-22_200608 16_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/16/2006 

0.1 

2410284 

|06-22_20060816_CO 

Sample-Composite 

08/16/2006 

ED_000552C_00003927-00322 

0. 


1 ug/L 


0.002  2 ug/L 

0.001  ug/L 


06- 

06- 

06- 

06- 

06- 

06- 

06- 

06- 

06- 

06- 

06- 

06- 


20 


440,000  ug/L 


2 2_2  00  6081 6_CO 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
22_200608 16_Obs 
22_20060816_0bs 
22_2 006081 6_CO 
22_2 006081 6_CO 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
2 2_2  006081 6_Obs 
22_20060816_0bs 
22_20060816_0bs 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
2 2_2  006081 6_Obs 
2 2_2  006081 6_Obs 
06-2  2_2  006081 6_CO 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
06-22_2 006081 6_Ob  s 
06-22  20060816  Obs 


06- 

06" 


Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Composite 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 


0.001 

ug/L 

06-22  20060816  CO 

Sample-Composite 

826,000 

ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

826,000 

ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

830,000 

ug/L 

06-22  20060816  Obs 

Field  Msr/Obs 

831,000 

ug/L 

06-22  20060816  Obs 
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Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

ug/L 

06-22_201008 19_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

840 

ug/L 

06-22  20100819  RS 

Sample-Routine 

08/19/2010 

ED  000552C  00003927-00327 
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Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 


08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 

08/19/2010 
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0.0005 

749,000 

ug/L  |06-22_20100819_RS 

ug/L  0 6 - 2 2_2  0 1 0 0 8 1 9_Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

08/19/2010 

750,000 

ug/L  j06-22_20100819_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

750,000 

ug/L  0 6 - 2 2 _2  0 1 0 0 8 1 9_C b s 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

751,000 

ug/L  0 6 - 2 2 _2  0 1 0 0 8 1 9_C b s 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

752,000 

ug/L  |06-22_20100819_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

755,000 

ug/L  06-22_20100819_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

756,000 

ug/L  06-22  20100819_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

757, 000 

ug/L  06-22_20100819_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

757,000 

ug/L  06-22  20100819_Cbs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

758,000 

ug/L  06-22  20100819_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

758,000 

ug/L  06-22  20100819_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/19/2010 

0.01 

ug/L  06-22  20100819  RS 

Sample-Routine 

08/19/2010 

0.05 

ug/L  06-22  20100819_RS 

Sample-Routine 

08/19/2010 

06-23  20020905  RS 

Sample-Routine 

09/05/2002 

06-23  20020905  RS 

Sample-Routine 

09/05/2002 

06-23  20030828  RS 

Sample-Routine 

08/28/2003 

06-23  20040901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2004 

mmsimm. 

06-23  20050721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2005 

06-24  20020905  RS 

Sample-Routine 

09/05/2002 

06-24  20020905  RS 

Sample-Routine 

09/05/2002 

06-24  20030828  RS 

Sample-Routine 

08/28/2003 

1 

n 

06-24  20040901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2004 

1 

06-24  20050721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2005 

06-25  20020905  RS 

Sample-Routine 

09/05/2002 

06-25  20020905  RS 

Sample-Routine 

09/05/2002 

06-25  20030828  RS 

Sample-Routine 

08/28/2003 

06-25  20040901  RS 

Sample-Routine 

09/01/2004 

6 

430,000 

06-25  20050721  RS 
ug/L  10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

07/21/2005 

03/06/2001 

0.1 

ug/L  10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.5 

550 

ug/L  10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0 

0.003 

0.005 

10-07  20010306  RS 
ug/L  10-07  20010306  RS 
ug/L  1 0 - 0 7_2  0 0 1 0 3 0 6_RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

03/06/2001 

03/06/2001 

03/06/2001 

0.01 

29 

ug/L  10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.001 

ug/L  10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

2 

400,000 

ug/L  10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.05 

720 

ug/L  10-07  2001030c  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.5 

920 

ug/L  10-07  2001030c  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.001 

ug/L  10-07  2001030c  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

2 

150,000 

ug/L  10-07  2001G30c_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

2 

32,000 

ug/L  10-07  2001030c_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

40 

250,000 

ug/L  ll0-07_2 001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.05 

ug/L  1 0 - 0 7 _2  0 0 1 0 3 0 6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.01 

ug/L  jl0-07_2 001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.01 

ug/L  10-07  2 0 0 1 0 3 0 6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.01 

ug/L  11 0-07_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.01 

ug/L  10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 
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0.01 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.02 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

12 , 100 

ug/L 

10-07 _2 001030  6_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

03/06/2001 

40 

220,000 

ug/L 

10-07_2 001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

5 

370,000 

ug/L 

10-07_2 001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

2 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.002 

Ml 

ug/L 

10-07_2 001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

2 

53,000 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.0002 

ug/L 

10-07_2 001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.0002 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.01 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.01 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

2 

7,000 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

1 

13,100 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.1 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

10-07 _2 001030  6_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

03/06/2001 

2 

J / L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.2 

ug/L 

10-0  7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

2 

11,000 

ug/L 

1 0 - 0 7_2  001030  6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

10-07 _2 001030  6_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

03/06/2001 

0.015 

24 

ug/L 

10-07  2001030 6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.005 

26 

ug/L 

10-07  2001030 6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.21 

2,  900 

ug/L 

10-07  2001030 6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.01 

ug/L 

10-07  2001030 6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

200 

970,000 

ug/L 

10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

200 

:,ooo,oo< 

ug/L 

10-07  2001030 6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.05 

ug/L 

10-07  2001030 6_RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

10-0  7_2  001030  6_Obs 

Field  Msr/Obs 

03/06/2001 

0.001 

mu 

ug/L 

10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

40 

5,700,00* 

ug/L 

10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

10 

14,000 

ug/L 

10-07  20010306  RS 
10-07  20010306  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

03/06/2001 

03/06/2001 

0.01 

ug/L 

10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

0.05 

ug/L 

10-07  20010306  RS 

Sample-Routine 

03/06/2001 

6 

380,000 

ug/L 

10-0  7_2  002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.1 

20 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.5 

ug/L 

10-07_2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0 

10-07 _2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.015 

ug/L 

10-07 _2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.005 

6 

ug/L 

10-07 _2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.01 

26 

ug/L 

1 0 - 0 7 _2  0 0 2 0 3 2 5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.001 

ug/L 

10-07 _2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

2 

360,000 

ug/L 

10-0  7_2  002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.05 

800 

ug/L 

10-0  7_2  002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.5 

790 

ug/L 

10-07 _2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

0.001 

ug/L 

10-07 _2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

2 

150,000 

ug/L 

10-07_2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

2 

16,000 

ug/L 

10-07_2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

20 

330,000 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 
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0.05  ug/L  1 0 - 0 7_2  0 0 2 0 3 2 5_RS  Sample-Routine 

0.01  ug/L  1 0 - 0 7_2  0 0 2 0 3 2 5_RS  Sample-Routine 

0.01  ug/L  1 0 - 0 7_2  0 0 2 0 3 2 5_RS  Sample-Routine 

0.01  ug/L  1 0 - 0 7_2  0 0 2 0 3 2 5_RS  Sample-Routine 

0.01  ug/L  1 0 - 0 7_2  0 0 2 0 3 2 5_RS  Sample-Routine 

0.01  18  ug/L  1 0 - 0 7_2  0 0 2 0 3 2 5_RS  Sample-Routine 

0 . 02  ug/L  10-07_2002032 5_RS  Sample-Routine 

12,300  ug/L  1 0 - 0 7 _2  0 0 2 0 3 2 5_Obs  Field  Msr/Obs 

10-07  20020325_0bs  Field  Msr/Obs 
10-07  20020325_Cbs  Field  Msr/Obs 
0.4  2,400  ug/L  10-07  2002G325_RS  Sample-Routine 

13  540,000  ug/L  10-07  20020325_RS  Sample-Routine 

2 ug/L  10-07  20020325_RS  Sample-Routine 

0.4  8,200  ug/L  10-07  20020325  RS  Sample-Routine 

0.002  ug/L  10-07  20020325  RS  Sample-Routine 

2 65,000  ug/L  10-07_20020325_RS  Sample-Routine 

0.0002  ug/L  10-07  20020325  RS  Sample-Routine 

0.0002  ug/L  10-07_20020325_RS  Sample-Routine 

0.01  ug/L  10-07_20020325_RS  Sample-Routine 

0.01  ug/L  10-07_20020325_RS  Sample-Routine 

0.05  8,200  ug/L  10-07_20020325_RS  Sample-Routine 

0.01  44  ug/L  10-07_20020325_RS  Sample-Routine 

0.1  ug/L  10-07_20020325_RS  Sample-Routine 

10-07_20020325_0bs  Field  Msr/Obs 
2 10-07_20020325_RS  Sample-Routine 


0.2 

| 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

2 

20 , 000 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

10-07  20020325  Obs 

Field  Msr/Obs 

0.005 

39 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

0.005 

39 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

0.21 

1,800 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

0.01 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

200 

,300, 00( 

ug/L 

10-07  20020325  RS 
10-07  20020325  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

200 

!,  500,001 

ug/L 

10-0  7_2  002032  5_RS 

Sample-Routine 

0.05 

ug/L 

10-07  20020325  RS 

Sample-Routine 

10-07  20020325  Obs 

Field  Msr/Obs 

0.001 

3 

ug/L 

10-07_2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

4,052,001 

ug/L 

1 1 0-0 7_2  002032 5_Ob s 

Field  Msr/Obs 

40 

:,  600,  001 

ug/L 

10-07_2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

10 

34,000 

ug/L 

10-07_2 002032  5_RS 
10-07 _2 002032  5_Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

0.01 

ug/L 

10-0  7_2  002032  5_RS 

Sample-Routine 

0.05 

ug/L 

10-07_2 002032  5_RS 

Sample-Routine 

20 

440,000 

ug/L 

10-0  7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

0.1 

ug/L 

10-0  7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

0.1 

170 

ug/L 

10-0  7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

ug/L 

10-0  7_2  010031 7_Obs 

Field  Msr/Obs 

0.1 

100 

ug/L 

10-0  7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/25/2002 

03/17/2010 

03/17/2010 

03/17/2010 

03/17/2010 

03/17/2010 
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0.002 

ug/L  10-07  20100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.002 

0 

ug/L  |10-07_20100317_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.003 

3 

ug/L  1 0 - 0 7_2  0 1 0 0 3 1 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.003 

4 

ug/L  1 0 - 0 7_2  0 1 0 0 3 1 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.01 

33 

ug/L  1 0 - 0 7_2  0 1 0 0 3 1 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.002 

ug/L  1 0 - 0 7 _2  0 1 0 0 31“ _RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

20 

430,000 

ug/L  10-07_20100317_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.1 

640 

ug/L  10-07_20100317_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.1 

720 

ug/L  10-07  20100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.003 

ug/L  10-07_20100317_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.003 

ug/L  10-07  20100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

1 

130,000 

ug/L  10-07 _2 01 0031“  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

20 

ug/L  10-07_20100317_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

25 

200, 000 

ug/L  10-07_20100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.005 

ug/L  1 0-07_2 0100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.005 

ug/L  1 0-07_2 0100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.01 

ug/L  10-07_2 0100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.002 

6 

ug/L  10-07_20100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.002 

9 

ug/L  10-07_20100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

10-07  20100317  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

10-07_20100317_0bs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

10-07  20100317  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

■Hi 

10-07  20100317  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

0.005 

ug/L  10-07_20 100317  RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

10-07  20100317  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

12,430 

ug/L  10-07_2 010031 7_Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

10-07  20100317  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

10-0  7_2  010031 7_Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

10-07  20100317  Obs 
10-07  20100317  Obs 
10-07  20100317  Obs 
10-07  20100317  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

03/17/2010 

03/17/2010 

03/17/2010 

0.5 

2,500 

ug/L  10-07  20100317  RS 

10-07  20100317  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

03/17/2010 

03/17/2010 

20 

ug/L  1 0 - 0 7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.2 

1,800 

ug/L  10-07_2 010031 7_RS 

10-07_2 010031 7_Ob  s 
10-07_2 010031 7_Ob  s 
10-07_2 010031 7_Ob  s 
10-07_2 0100317 _Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

03/17/2010 

03/17/2010 

03/17/2010 

03/17/2010 

0.01 

ug/L  10-0  7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.01 

ug/L  10-07_2 010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

1 

58,000 

ug/L  |l 0 — 0 7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.5 

10-07_2 010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.01 

11 

ug/L  10-07_2 010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.01 

ug/L  10- 0 7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.01 

ug/L  Jl 0 - 0 7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

921 

ug/L  1 0 - 0 “ _2  0 1 0 0 3 1 7_Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

27 

ug/L  10-07  20100317  Obs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 
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jj  §§ 

10-07_2 010031 7_0b  s 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

670 

ug/L 

1 0 - 0 7_2  010031 7_0bs 

Field  Msr/Obs 

03/17/2010 

0.05 

ug/L 

10-0  7_2  010031 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

2 

7,000 

ug/L 

10-07_2 01003 1 7_RS 

Sample-Routine 

03/17/2010 

0.5 

H U! 

10-07_20100317_RS 
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05/25/2011 

10-07_20110525_0bs 

Field  Msr/Obs 

05/25/2011 

10-07  20110525  Obs 

Field  Msr/Obs 

05/25/2011 

0.001 

mil 

ug/L  10-07_20 110525  RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.001 

IBBIBB 

ug/L  10-07  20110525  RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.25 

93,000 

ug/L  10-07  20110525  RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.5 

10-07  20110525  RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.01 

ug/L  10-07  20110525  RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.01 

ug/L  10-07  20110525  RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.01 

ug/L  10-07  20110525  RS 

ug/L  10-07_20110525_0bs 

ug/L  10-07_20110525_0bs 

10-07_20110525_0bs 
ug/L  1 0-07_2 011052  5_Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

05/25/2011 

05/25/2011 

05/25/2011 

05/25/2011 

05/25/2011 

2 

7,200 

ug/L  10-07  _20110525_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.4 

10-07_2 011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.5 

10-0  7_2  011052  5_RS 
10-07_20110525_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

05/25/2011 

05/25/2011 

0.002 

29 

ug/L  |l0-07_2 011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.001 

ug/L  10-07  2 0 11052 5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

0.001 

ug/L  §10-07_2 011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

2 

150,000 

ug/L  1 0 - 0 7_2  0 1 1 0 52  5_RS 

10-07_20110525_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

05/25/2011 

05/25/2011 

100 

5,  100, 001 

ug/L  1 0 - 0 7_2  0 1 1 0 52  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

100 

!,  100, 00( 

ug/L  |10-07_20110525_RS 

10-07  20110525  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

05/25/2011 

05/25/2011 
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0.001 

0.001 

1 

0.001 

0.01 

0.05 

0.05 

6 

6 

0.02 

0.2 

0.003 

0.003 

0.001 

0.005 

0.01 

0.001 

6 

0.2 

0.2 

0.001 

0.001 

2 

6 

20 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 


0.005 


0.4 

6 

6 


ug/L 

10-07 _2 011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

ug/L 

10-07 _2 011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

, 358, 00( 

ug/L 

10-07 _2 011052  5_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

05/25/2011 

3 , 000 

ug/L 

10-0  7_2  011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

iillijl 

10-07_20110525_0bs 

Field  Msr/Obs 

05/25/2011 

36 

ug/L 

10-0  7_2  011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

ug/L 

1 0-0  7_2  011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

ug/L 

10-07 _2 011052  5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

--  ' - ' ''  i 

ug/L 

1 0 - 0 7_2  0 1 1 0 5 2 5_RS 

Sample-Routine 

05/25/2011 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

140,000 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

690 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

42,000 

ug/L 

10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

2 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

16 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

860 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

19 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

140,000 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

1,100 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

ug/L 

10-07  20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

3 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

19,000 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

28,000 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

140 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

ug/L 

10-07  20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

25 

ug/L 

10-07  20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

390 

ug/L 

10-07  20110719  RS 
10-07  20110719  Obs 
10-07  20110719  Obs 
1 0-0 7_2 011071 9_Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

07/19/2011 

07/19/2011 

07/19/2011 

10-07  20110719  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

ug/L 

10-0  7_2  011071 9_RS 
10-07_2 011071 9_Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

07/19/2011 

6,200 

ug/L 

10-07_2 011071 9_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

10-07 _2 011071 9_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

10-07_2 011071 9_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

10-07_2 011071 9_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

10-07_201107 19_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

1 0-0 7_2  011071 9_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

10-07_2 011071 9_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

1,100 

ug/L 

10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

56,000 

ug/L 

10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

ug/L 

10-07  20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 
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1 

4,600 

ug/L  10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

10-07_2 011071 9_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

imui* 

10-07_2 011071 9_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

in 

10-07  20110719  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

ISI^BIIiSSli 

10-07_2 011071 9_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

0.001 

vT-\  ? / . vT;  - 1'''.:'-  ' 

ug/L  |l0-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.001 

210 

ug/L  |10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.25 

2,400 

ug/L  |l0-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

100 

10-07  20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.01 

ug/L  |l0-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.01 

Y'-'t  //:•■  ; 

ug/L  10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.01 

150 

ug/L  |10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

10-07  20110719  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

2 

7,700 

ug/L  1 0-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.3 

1 0-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.4 

7v":;  Y,YYY.:.i- 

10-0  7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

10-07  20110719  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

0.01 

ug/L  10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.001 

ug/L  10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.001 

1 

ug/L  1 0 - 0 7_2  0 1 1 0 7 1 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

2 

250,000 

ug/L  10-07_2 011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

10-07 _2 011071 9_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

100 

350,000 

ug/L  10- 0 7_2  011071 9_RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

20 

380,000 

ug/L  10- 0 7_2  011071 9_RS 

10-07  20110719  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

07/19/2011 

0.001 

ug/L  10-07_20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.005 

ug/L  10-07_20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

774,000 

ug/L  10-07_20110719  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

200 

5,  500 , 00( 

ug/L  10-07_20110719  RS 

10-07  20110719  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/19/2011 

07/19/2011 

0.005 

19 

ug/L  10-07  20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.01 

ug/L  10-07  20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.05 

ug/L  10-07  20110719  RS 

Sample-Routine 

07/19/2011 

0.05 

980 

ug/L  10-07_2 011071 9_RS 

10-22  20030320  RS 
10-22  20030320  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

07/19/2011 

03/20/2003 

03/20/2003 

0.2 

ug/L  1 0-2 5 _2 00 60 91]  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.5 

1,500 

ug/L  |l0-25_2 006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.003 

ug/L  1 0 - 2 5_2  0 0 6 0 9 1 1 RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.003 

ug/L  10-25_2 006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

1 

ug/L  1 0 - 2 5_2  0 0 6 0 9 1 ] RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

4 

ug/L  10-25_2 0060911 _RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

7 60 

ug/L  10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

3 

ug/L  10-2  5_2  0 0 6 0 9 1 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L  10-2  5_2  0 0 6 0 9 1 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

ug/L  10-2  5_2  0 0 6 0 9 1 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug§L  10-2  5_2  0 0 6 0 9 1 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L  10-2  5_2  0 0 6 0 9 1 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2 

92,000 

ug/L  110-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

ED  000552C  00003927-00339 


2410284 


0.005 

37 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

iiiliii* 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

2 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

50 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.0097 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

12 , 030 

ug/L 

10-2  5_2  006091 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10-2  5_2  006091 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10-2  5_2  006091 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

13 

320 , 000 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

1.3 

2,000 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

30 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2 

21,000 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.5 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

2 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.005 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

3 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

33 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

650 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

1 

ug/L 

10-25  20060911_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

IJIIillll 

10-2  5_2  006091 l_Ob s 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

IlliHiil 

10-25_2 0060911 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

0.5 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

■1111*. 

10-25  20060911_0bs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

0.002 

ug/L 

10-25  20060911_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.002 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25  20060911  RS 
10-25  20060911  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

09/11/2006 

4 

110,000 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.4 

ug/L 

10-25  20060911  RS 
10-25  20060911  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

577,000 

ug/L 

10-25_2 0060911 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10 

! , 600 , 00( 

ug/L 

1 0-2  5_2  006091 1_RS 
10-2  5_2  006091 l_Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

09/11/2006 

0.005 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

2 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

110 

ug/L 

10-25_20060911_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

6 

ug/L 

10-25_2 0110614 _RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

71,000 

ug/L 

10-2  5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

33 

ug/L 

10-25_2 0110614 _RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

600 

ug/L 

10-2  5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

ug/L 

10-2  5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 
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0.001 

ug/L  10-25_2 0110614 _RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

2 

ug/L  |1 0 — 2 5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

130 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L  10-2  5_2  0 1 1 0 6 1 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

11, 000 

ug/L  10-2  5_2  Oil 0 6 1 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

ug/L  10-25 _2 0110614 _RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

ug/L  ll 0 — 2 5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L  10-25_2 011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

28 , 000 

ug/L  10-25_20110614_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

ug/L  10-2 5_2 01 10 614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

3,300 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

10 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.005 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

11,110 

ug/L  10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

11(1111811118 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 
10-25  20110614  Obs 
10-25  20110614  Obs 
10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

06/14/2011 

06/14/2011 

06/14/2011 

0.4 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.4 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

91,000 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

ug/L  1 0 - 2 5_2  0 1 1 0 6 1 4 _RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

1 

ug/L  1 0-2  5_2  011061 4_RS 

10-25  20110614  Obs 
10-2  5_2  011061 4_Ob  s 
10-2  5_2  011061 4_Ob  s 
10-25_2 0110614 _Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

06/14/2011 

06/14/2011 

06/14/2011 

06/14/2011 

0.001 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

19 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.25 

4 , 900 

ug/L  10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.5 

10-25_2 011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L  10-2  5_2  0 1 1 0 6 1 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L  10-2  5_2  0 1 1 0 6 1 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L  10-2  5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

ug/L  10-2  5_2  Oil 0 6 1 4_Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

ug/L  10-2  5_2  0 1 1 0 6 1 4_Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

2410284  ED  000552C  00003927-00341 


19  ug/L 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

2 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.4 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.4 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.002 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

12, 000  ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

2 

44,000  ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

\-'s  \ <-  - : 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

160,000  ug/L 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10 

120,000  ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

26  ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

650  ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

28  ug/L 

10-25  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

75  ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

10-25_20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

2 

51,000  ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-2 5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

110-2  5_2  01 107 18_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  0110718 _RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10-2  5_2  0110718 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-25_201107 18_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-25_201107 18_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

;7vV«:  | 

10-25_20110718_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.005 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10-25_201107 18_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

8,190  ug/L 

10-25_201107 18_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-25_201107 18_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

2410284 

10-25_201107 18_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

ED_000552C_00003927-00342 

0.4 


6 

1 


0.001 

0.001 

0.25 

0.5 

0.01 

0.01 

0.01 


0.3 

0.6 

0.002 

0.001 

0.001 


0.001 

0.001 

2 

0.001 

0.01 

0.05 

0.05 

2 

9.5 

0.95 

4.8 
6 
6 

1.9 
0.01 
0.01 


10-25_201107 18_Obs 
10-2  5_2  0110718  _Ob  s 
10-25_201107 18_Obs 
10-2  5_2  0110718  _Ob  s 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-25_20110718_RS 
10-25_20110718_0bs 
10-25_20110718_0bs 
10-25_20110718_0bs 
10-25_201107 18_Obs 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  0110718 _RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_Ob s 
10-2  5_2  011071 8_Obs 
10-2  5_2  011071 8_Ob s 
10-25_2 0110718 _Ob s 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_Ob s 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_Ob s 
10-2  5_2  011071 8_Ob s 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-25_2 0110718 _Ob s 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-25_20110718_0bs 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-2  5_2  011071 8_RS 
10-25_20110718_RS 
10-25_20110718_RS 
10-2  5_2  0110824 _RS 
10-2  5_2  0110824 _RS 
10-2  5_2  0110824 _RS 
10-2  5_2  0110824 _RS 
10-2  5_2  011082  4_RS 
10-2  5_2  011082  4_RS 
10-2  5_2  011082  4_RS 
10-2  5_2  011082  4_RS 
10-25  20110824  RS 


Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Sample-Routine 

S ample -Routine 

Field  Msr/Obs 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Field  Msr/Obs 

Sample-Routine 

Field  Msr/Obs 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 


07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 


2410284 
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72 

ug/L 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

in»ma« 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

i 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

: ' t--  U vU/Lu/Uit-Ut. 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

99 

ug/L 

10-2 5 20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

' -V' ' .i  U:  - 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

100, 000 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

IBS! 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

49,000 

ug/L 

10-2  5_2  0110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.97 

■til 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

6,  600 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

8,300 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

. 

mhhhhhi 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-2  5_2  0110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.005 

ug/L 

10-2  5_2  0110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

c '4  :~  4i/u  :':  tcV  ?'.’ . ■ 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.95 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

{10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

9,360 

ug/L 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-25_20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

1.9 

!llli««lliillllil 

jl  0 - 2 5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-25_20110824_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

1 0 -2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

1 0-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

lilliilliilltll  iilililitl 

10-25_20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-2  5_2  0110824 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

|10-25_20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-25_20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

mu  mi 

10-25_20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.4 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

m nii®  until 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

liilii  ' iliiit 

10-2 5_2 01 1082 4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

n B|  n ^ 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13 

2410284 

160,000 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

ED_000552C_00003927-00344 

4.8 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

if-'  :• {VvS ' 

ug/L  10-2 5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

9.5 

yy  :yyyy;:y:  yyyi 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1 

■Hi 

ug/L  10-2 5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

■■HI 

10-2  5_2  0110824 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

■■sim 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.001 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

8,900 

ug/L  1 0 - 2 5_2  0 110324  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.5 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

18 

ug/L  10-25  20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

ug/L  10-25  20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.95 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

1.9 

■■y..,y  yyyy/y  yyy. 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

249 

ug/L  10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

2 

2,300 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.3 

' ?:'yyyyv- 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.4 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

19 

10-25  20110824  RS 
ljlO-25  20110824  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

08/24/2011 

0.002 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L  10-25_2 011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

28,000 

ug/L  10-25_2 011082  4_RS 

10-2  5_2  0110824 _Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

08/24/2011 

0.95 

10-25_2 011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

94,000 

ug/L  10-25  20110824  RS 

10-2  5_2  0110824 _Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

08/24/2011 

1.9 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

267,000 

ug/L  1 0 - 2 5_2  0 1 1 0 8 2 4 Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

2.5 

44,000 

ug/L  10-25_2 011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

48 

10-25_2 011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-25_2 011082  4_RS 
10-25_20110824_0bs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L  10-2  5_2  0 11082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L  10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2410284  ED  000552C  00003927-00345 


0.05 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

11 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

3,400 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

1 

ug/L 

1 0-2  5_2 012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

250 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

1 

ug/L 

1 0 -2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.2 

'V  4? 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.2 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

51,000 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

9,800 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

17 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.04 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

21 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

•1111111 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

0.005 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

7,990 

ug/L 

10-25  20120723  Obs 
10-25  20120723  Obs 
10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
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0.01 

16 

ug/L  1 0 - 2 5_2  0 1 2 0 8 2 0_RS 
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Sample-Routine 

Sample-Routine 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Sample-Routine 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 

Field  Msr/Obs 


07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 
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RS 
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0.01 

ug/L 

10-2  6_ 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 
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06/14/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

ug/L 

;Tv  * ; 

10-26 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 
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ug/L 

jlO-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 
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Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

ug/L 

jlO-26  20110614  RS 
10-26  20110614  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

06/14/2011 

ug/L 

10-2  6_2  0110614 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

.. vuuvvvL/;U| 

10-2 6 20110614  Obs  1 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

2410284  ED  000552C  00003927-00350 


155 

ug/L 

■ilillli 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

2 

ug/L 

:10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.3 

liBSiSIII 

1 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.4 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

immiiiii 

f: 

10-26  20110614  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.002 

^BUSSS® 

ug/L 

liH 

|l0-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

llf 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

§10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

12,000 

ug/L 

: : ;:i'.V ; /-i'  V i'ii;:':  ■:■;/  ; i:  ■’ / : i : : ; i'Vl 'll : ■■■■•';  / -i ' {i'v  • ■ ■ I i 

110-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

mm  V 

10-26  20110614  Obs  1 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

2 

44,000 

ug/L 

illliiiWlllil 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

®S§&i3 

Slillili** 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

§10-2  6 2 011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

158,000 

ug/L 

i!iH!  | 1| 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

5 

130,000 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

MW  H 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

■ 117:7;ir-i;  u:/ :7-.;.i;:o  H::-ll-l/ 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

: 

jlO-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

61 

ug/L 

|l  0 — 2 6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

JJ§l|f 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

110-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

95 

ug/L 

lii  iii : ■ ■■ 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

||m| 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

■mu^B 

|l  0 - 2 6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

siiiii 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

i 

ug/L 



JLO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

mil 

ug/L 

illillimmlil 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

"in.  ii  I?  . " ' 

|l0-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

liiilfl  l:vl  1 1"1  11  .■ 

pO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

iimiiiiiii : 1 5 . ■ 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

2 

50,000 

ug/L 

■■■■ilill 

10-2 6_2  0110718  _RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

110-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

0.01 

ug/L 

ug/L 

10-26  20110718  RS 
10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

07/18/2011 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

u mil 

10-2  6__2  011071 8_JRS 
10-26  20110718  Obs 
10-26  20110718  Obs 
10-26  20110718  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

0.005 

ug/L 

mi  ?-..'i  'i  'i?ii.i,i.,m:ii 

10-26  20110718  Obs 
10 - 2 6_2  011071 8_RS 

Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 

07/18/2011 

07/18/2011 

7,740 

ug/L 

10-26  20110718  Obs  1 
10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

07/18/2011 

10-2 6 20110718  Obs  ; 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

11111111 

•^•ii:iiiilssssE 

jlO-26  2 011071 8_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 
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HgSHMI 

'' ' 'M'  : 

10 

10 

10 

10 

0.4 

ug/L 

10 

10 

6 

160, 000 

ug/L 

10 

1 

ug/L 

10 

vg  : 

10 

• 

10 

10 

■mit* 

V /''/I'-:  L/LM  r 

10 

0.001 

ug/L 

10 

0.001 

3 

ug/L 

10 

0.25 

8,000 

ug/L 

10 

0.5 

10 

0.01 

ug/L 

10 

0.01 

[[[§/■■  f''.'? ' fV[[.:\ 

ug/L 

10 

0.01 

ug/L 

10 

10 

ug/L 

10 

iBBi WiSitSB^iKtSm 

10 

207 

ug/L 

10 

0.2 

Lit 

10 

0.5 

S [;■ 

10 

10 

0.002 

illllliiilll 

ug/L 

10 

0.001 

iiiiliWS 

ug/L 

10 

0.001 

ug/L 

10 

10 

10 

0.001 

ug/L 

10 

0.001 

ug/L 

10 

274,000 

ug/L 

10 

2 

59,000 

ug/L 

10 

10 

0.001 

1 

ug/L 

10 

0.01 

ug/L 

10 

0.05 

ug/L 

10 

0.05 

ug/L 

10 

2 

10 

2 

10 

9.5 

10 

9.5 

10 

0.95 

10 

0.95 

10 

4.8 

HHMMi 

10 

4.8 

1 

10 

6 

ug/L 

10 

26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  Obs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  Obs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  Obs  [Field  Msr/Obs 
26  20110718  Obs  [Field  Msr/Obs 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  Obs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  Obs  Field  Msr/Obs 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26_20110718_Obs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
26_20110718_Obs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26  20110718  Obs  Field  Msr/Obs 
26  20110718  RS  Sample-Routine 
2 6_2 011071 8 RS  [Sample-Routine 
26_20110718_RS  [Sample-Routine 
26_20110718_RS  Sample-Routine 
26  20110824  FS  Sample-Field  Spl: 
26  20110824  RS  Sample-Routine 

26  20110824  FS Sample-Field  Spl: 

26_20110824_RS  [Sample-Routine 
26  20110824  FS  Sample-Field  Spl: 
26  20110824  RS  Sample-Routine 

26  20110824  FS Sample-Field  Spl: 

26  20110824  RS  Sample-Routine 
26_20110824_FS  Sample-Field  Spl: 


07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 
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6 

ug/L 

110-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

120 , 000 

ug/L 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

120,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

illiili 

u-::-'-/ c.;>/  Li ? 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

jlO-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

12 

ug/L 

| ||v:3  % 

jlO-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

jlO-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

12 

ug/L 

110-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

1,  900 

ug/L 

HU  H 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

60 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

■■liiliii 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

■■■ISili! 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

r|if| 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

fililisl® 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

iiillilliiiiii 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

iiiiiii 

$ ;■§{ 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

.. 

. K :||l 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

89 

ug/L 

iBiiBlIilllBilii 

10-26 

_2  0110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

89 

ug/L 

lililiSlil 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

1 0 - 2 6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

j§§§§  | 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

Iiillilliiiiii 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

«iiii  | ■ ■■  i 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

- -c  <■; 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

■■Sill* 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26_ 

_20110824_ 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

56,000 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  01 1082  4 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

57,000 

ug/L 

10-26_ 

^20110824 

_JRS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.97 

BH*« 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.97 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

7,400 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

6,300 

ug/L 

HI  iii 

10-26 

_20110824_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

9,400 

ug/L 

10-26 

_2  011082  4_ 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

9,400 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

f§  i 1 

10-2  6 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

Iiillilliiiiii 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2410284 
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0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

jl  0 - 2 6 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

JlO-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-2  6_ 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

:§£|; 

10-2  6_ 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.005 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.005 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

8,910  ug/L 

jlO-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

777' 77.7  /'7 

10-26 

20110824 

Obs  i 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

1.9 

' ''3^  t'/ 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

§|§  '•;/..•••  1 11  11 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-26 

_2  0110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

7 ; 77 -77  7|i777s777:/.77;r:  '@777 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-26 

20110824 

Obs  1 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-26_ 

_20110824_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.4 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.4 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-2  6_ 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10  - 26 

_2  01 10824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

^20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

iiiliiiiiiiii^liM  - . 1 ; II 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

10-26 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13 

180,000  ug/L 

,10-26 

_2  01 1082  4 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

13 

190,000  ug/L 

[10-26 

_2  011082  4_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

<1 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2410284 
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9.5 

jlO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

9.5 

jlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1 

ug/L 

|l 0— 2 6 20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

i 

ug/L 

jlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

110-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

110-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

■|  | 

10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

: Ci!':  r ^ / 

JJi  ; i f ^ 

JlO-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 
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4.8 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

62,000 

ug/L 

jl0-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

35 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

650 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

52 

ug/L 

10-30 

^20110  628_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30_ 

20110628 

J1S 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

92 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30_ 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

62,000 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

llllllllll 

10-30 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

ED  000552C  00003927-00359 


2 

36,000  ug/L 

10-3020110628RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

|l0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

4,500  ug/L 

fflQ-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

|10-30_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

jlQ-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20 11062 8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

14  ug/L 

|l 0-3  0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

'/I  f - 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

1 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

' - - % ' tv  -I //'i?  //'■ 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.005 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

mO-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

gjjjjjf  JJ 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

8,840  ug/L 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

1.9 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

-1  ,.1  E/i 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

.:■  U:;/;'  C''?/  { //  - J " . - ; 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

fjj 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

If f|K 

Hi 0-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

j|l  0 - 3 0_2  011062  8_Ob  s 1 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.4 

ug/L 

10-30  20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

. 

10-30  20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

■Bl 

||l0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

- i\:S\  -'  ;■ '-;'  .’  - j 

.10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

110,000  ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-30_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

9.5 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1 

ug/L 

:10-30_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-3  0___2  011062  8_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

jlQ-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

19  ug/L 

}l0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.25 

5,000  ug/L 

;10-30_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30 20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.5 

(f/'gv/  ' ' - ; 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

i / \v 2/; ',' 

10-3 0 20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

2410284 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

ED_000552C_00003927-00360 

4.8 

5'  1 

S:f®  ®0;fj 

JL0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

ox-5;'  - v 

■/ ' V ::-  e>k^'  '-L 

jl0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

|l 0 - 3 0 20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

jl0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

ug/L 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

ug/L 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.95 

,§! 

110-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1 0-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

1.9 

Jl0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

132 

ug/L 

810-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

2 

ug/L 

§10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

0000  § 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

■^0011000? 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.4 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

19 

0 " ••  0/001 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.002 

;v Ifl 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

110-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

11,000 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

iilliii^»iiiil^l 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

61,000 

ug/L 

110-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

iiiltflll  ■ " 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

1.9 

•va&g  : 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

W££0:  £§11111  ■ 

ug/L 

jl0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

188,000 

ug/L 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

2.5 

45,000 

ug/L 

p0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

48 

jl0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

ill 

Il0-30_20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110628  Obs 
10-30  20110628  RS 

Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 

06/28/2011 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

ug/L 

10-3  0_2  0110628  _RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

61 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

9.5 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

4.8 

10-3  0_2  011072 1_RS 
10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

07/21/2011 

07/21/2011 

6 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

93,000 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

- " ■■  ! .'.:  ' :■  ■■■ ' ' ..  I:  1 1 ' 

jl0-30  20 11072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

23 

ug/L 

jl0-30  20 11072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

flQ-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

63 

ug/L 

jlQ-30 20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2410284  ED  000552C  00003927-00361 


0.001  | 1 ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.95  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.01  78  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.95  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.001  ug/L  10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

6 91,000  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.2  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.2  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.001  ug/L  10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.001  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

1.9  10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

2 48,000  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.95  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

6 ug/L  ■•^M10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

2 8,300  ug/L  10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.01  ug/L  10-3  0_2  011072 1_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.01  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.01  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.01  ug/L  1 0 - 3 0_2  0 1 1 0 7 2 1_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.01  ug/L  1 0 - 3 0_2  0 1 1 0 7 2 1_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

10-30  20110721  Obs  Field  Msr/Obs  07/21/2011 

110-30  20110721  Obs  Field  Msr/Obs  07/21/2011 

10-30  20110721  Obs  Field  Msr/Obs  07/21/2011 

_ jl0-30_20110721_0bs  Field  Msr/Obs  07/21/2011 

0.005  ug/L  1 0 - 3 0_2  0 1 1 0 7 2 1_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

10-3 0_2 011072 l_Ob s Field  Msr/Obs  07/21/2011 

0.95  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

1.9  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

1.9  10-3  0_2  011072 1_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

8,370  ug/L  10-30_20110721_0bs  Field  Msr/Obs  07/21/2011 

jl 0 — 3 0_2 011072 l_Ob s Field  Msr/Obs  07/21/2011 

1.9  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

1.9  10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

4.8  10-3  0_2  011072 1_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

1.9  10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

10-30  20110721  Obs  Field  Msr/Obs  07/21/2011 

10-30  20110721  Obs  Field  Msr/Obs  07/21/2011 

10-30_2 011072 l_Ob s Field  Msr/Obs  07/21/2011 

10-3 0_2 011072 l_Ob s Field  Msr/Obs  07/21/2011 

10-30^2  011072 l_Ob s Field  Msr/Obs  07/21/2011 

0.4  ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.95  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

0.95  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

6 150,000  ug/L  ;10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

4.8  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

6 ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

9.5  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

1 ug/L  10-30  20110721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 


2410284 
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hmu 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

■lililBil 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

4 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.25 

7,200 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

.// . ■■:  '■  L ;/  -iOM /'cov ;/  / /- : 7//:  /:/  / 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.5 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

1 f|  ' 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

HSfM 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

lilliiliii 

' 1 I!  4i4&4 ' 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

- -V;;7r\?44 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10 

ug/L 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

ug/L 

10-30  20110721  Obs 
10-30  20110721  RS 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.95 

Sample-Routine 

07/21/2011 

|^!®Sjiig§(Kiill 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

1.9 

SSSSSSJIi' 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

37 

ug/L 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

2 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

; : bWAY'? 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

44444444494 

||§  §|§| 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

'4'  V i444Jf:4S^44': 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

19 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

hhhhi 

HHHi 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.002 

999W944K9i 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

:1 0 - 3 0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1__RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

20, 000 

ug/L 

10-30  20110721  RS 
10-30  20110721  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

100,000 

ug/L 

10-30  20110721  RS 
10-30  2 011072 lmObs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 

1.9 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

273,000 

ug/L 

10-30^20110721 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

2.5 

48 

73,000 

ug/L 

10-30  20110721  RS 
110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

07/21/2011 

07/21/2011 

4.8 

10-30  20110721  RS 
10-3  0_2  011072 l_Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-30 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

37 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.1 

2410284 

5,  900 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

ED  000552C  00003927-00363 

736 

ug/L 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.003 

ilillii® 

ug/L 

JlO-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

JlO-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

HI 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

2 

ug/L 

jl0-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

110 

ug/L 

|l  0 — 3 0_2  0110  90  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

JlO-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

jl0-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

-c,:. 

ug/L 

ilO-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

110-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

54 , 000 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

mmisiB 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110908  RS 
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S ample-Routine 
Sample -Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
/Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
|S  ample-Routine 
S ample-Routine 
S ample-Routine 
S ample-Routine 


07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 
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0.5 

Hi 

mhmmi 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

ljlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

jlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

|l  0 - 3 1 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

iSBsmms 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

195 

ug/L 

JLO-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

ug/L 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.95 

• ••  BBIlfiil'iBiillB 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

■Sliill 

H | 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

1.9 

IIBlSiBIBSSiSBI! 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

200 

ug/L 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

2 

2,300 

ug/L 

1 0-3 1 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

-■'••v  ' iff  ::f  :■■'■■■  ; • ’ 

JLO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.3 

f V V Iff  V ' I 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

19 

C ■ ? 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

- llfffff 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.002 

ug/L 

JlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

llilSili 

ug/L 

JlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

22,000 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

f|§ 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.95 

l«Silil*«l 

i>l#  g:f:f 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10 

98,000 

ug/L 

11 0 - 3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

1.9 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

295,000 

ug/L 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

2.9 

85,000 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

48 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-3 1_2  011072 l_Obs 
10-31  20110721  RS 

Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 

07/21/2011 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

13 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.1 

4,100 

ug/L 

JlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

656 

ug/L 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

|1 0 - 3 1_2  0110  90  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

2 

ug/L 

jlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

110 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

§10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 
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0.2 

11111111! 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-3 1 2 011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

53,000 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31_2 0110908 _RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31_20110908_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-3 1 2 011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

mm 

ug/L 

10-31_2 011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

■ISiiilliS® 

MHHHHi 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

'Y  i v 

' - ! - 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.005 

t§j*f8®*«l§ 

ug/L 

10-31_2 011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

S?! 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

8,270 

ug/L 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

1 lV<  -S 1 V;4>  - :X%f 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

■Iiiii 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

BSSIII8111 

:LLLLLLLL  :■; LLLLLLLLL 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

liliiiilliiil 

?'"o  .V 

wmmm. 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.4 

1 - iil:  111 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

iliWi 

|L  llll  ~ r ' 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

13 

170,000 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

1 

ug/L 

10-31_20110908_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 



10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

IllliiiiiiiSi 

••-  ••.  "...  i.  .:•  - - - -^-.-v>  - ^ 

gVy:i;/il::Vi';i//'ii:i^  i . ;:g  § 

'■  f it ' 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

;C 

;1 0 - 3 1__2  011090  8_Obs  1 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

V5'"  C" 

S1IB11S1B1 

510-3 1__2  0110908  Obs  1 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.001 

:;l!l  l!llW  1:1N:<:1 

ug/L 

11 0 - 3 1__2  0110  908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

4 

ug/L 

S10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

9,  600 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.5 

' 1 -.v' 

'V?'  ''\v;';v= 

Ili*li®il*i^^|il81 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

i ^ s,> 

ug/L 

10-31 20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

254 

ug/L 

10-3 1__2  011090  8_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

ug/L 

10-31  20 110  90  8_Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

236 

ug/L 

10-3 1__2  0110908  _Ob  s 
10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

09/08/2011 

0.3 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.4 

//  ’ ;:i  ■ .//2/s 

[lQ-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.002 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

811111111111111111111111 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

>>  llili  iilill 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

2410284 
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0.001 

■MMI 

ug/L 

10-31_ 

_2  0110  908_ 

__RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

_2  0110  908_ 

__RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

200 , 000 

ug/L 

10-31 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

5 

190 , 000 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

BSUli* 

10-31 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-31_ 

_2  0110  908_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31_ 

_20110908_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.05 

Ijf  iM 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.05 

ug/L 

10-31_ 

_20110908_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2410284 
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Activity 


Time 

Activity  Start  Time  Zone 

CAS  Number 

Characteristic  Name 

10:00 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:00 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:00 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:00 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

10:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:00 

MDT 

Flow 

Flow 

10:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

10:00 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:00 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

10:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:00 

MDT 

PH 

PH 

10:00 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:00 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:00 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

(Ameri 
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10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:00 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:00 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:00 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:00 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:10 

MDT 

611-59-6 

1, 7-Dime thylxanthine 

11:10 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

11:10 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

11:10 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

11:10 

MDT 

18559-94-9 

Albuterol 

11:10 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:10 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:10 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:10 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:10 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:10 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:10 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:10 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:10 

MDT 

29122-68-7 

Atenolol 

11:10 

MDT 

134523-00-5 

Atorvastatin 

11:10 

MDT 

83905-01-5 

Azithromycin 

11:10 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:10 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

11:10 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:10 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:10 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:10 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:10 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:10 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:10 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

11:10 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:10 

MDT 

6804-07-5 

Carbadox 

11:10 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

11:10 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:10 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:10 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:10 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

2410284 
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11:10 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:10 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:10 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:10 

MDT 

486-56-6 

Cotinine 

11:10 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:10 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

11:10 

MDT 

42399-41-7 

Diltiazem 

11:10 

MDT 

147-24-0 

Diphenhydramine 

11:10 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:10 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:10 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

11:10 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

11:10 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

11:10 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

11:10 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

11:10 

MDT 

Flow 

Flow 

11:10 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:10 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

11:10 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

11:10 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

11:10 

MDT 

Hard-Ca/ Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:10 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:10 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

11:10 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:10 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:10 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:10 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

11:10 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 

11:10 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:10 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:10 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

11:10 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:10 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

11:10 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

11:10 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

11:10 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:10 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:10 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

11:10 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

11:10 

MDT 

PH 

pH 

11:10 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:10 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:10 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

11:10 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

11:10 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:10 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:10 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

11:10 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

11:10 

MDT 

Salinity 

Salinity 

(Ameri 
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11:10 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:10 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:10 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:10 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:10 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:10 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

11:10 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

11:10 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 

11:10 

MDT 

122-11-2 

Sulf adimethoxine 

11:10 

MDT 

144-82-1 

Sulf amethiz ole 

11:10 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

11:10 

MDT 

63-74-1 

Sulfanilamide 

11:10 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:10 

MDT 

72-14-0 

Sulf athiazole 

11:10 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:10 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

11:10 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:10 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:10 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

11:10 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:10 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:10 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

11:10 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

11:10 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

11:10 

MDT 

13674-87-8 

Tris ( 1 , 3-dichloro-2-propyl ) phosph 

11:10 

MDT 

13674-84-5 

Tris ( l-chloro-2-propyl ) phosphate  ( 

11:10 

MDT 

115-96-8 

Tris (2-chloroethyl ) phosphate 

11:10 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:10 

MDT 

1401-69-0 

Tylosin 

11:10 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:10 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:10 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

11:10 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:10 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:10 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:10 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

09:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

09:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

09:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

09:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

09:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

09:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

09:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

09:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

09:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

09:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

09:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

09:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

09:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 
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09:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

09:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

09:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

09:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

09:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

09:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

09:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

09:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

09:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

09:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

09:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

09:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

9:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

9:20 

MDT 

Flow 

Flow 

09:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

9:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

09:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

09:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

09:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

09:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

09:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

09:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

09:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

09:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

09:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

09:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

9:20 

MDT 

PH 

pH 

09:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

9:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

9:20 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

9:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

9:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

09:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

09:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

09:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

09:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

9:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

09:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

9:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

09:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

09:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

9:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

09:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

9:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

09:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

09:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

9:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

9:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 
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09:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

09:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

13:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

13:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:20 

MDT 

Flow 

Flow 

13:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

13:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

13:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

13:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:20 

MDT 

PH 

PH 

13:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:20 

MDT 

Ra-22  6/228 

Radium-226/228 

13:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

(Ameri 
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13:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

13:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

13:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

13:30 

MDT 

80-05-7 

4,4’ -Isopropylidenediphenol 

13:30 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

13:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

13:30 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

13:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 
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13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

13:30 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

13:30 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

13:30 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

13:30 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

13:30 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

13:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

13:30 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

13:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

13:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

PH 

pH 

13:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

13:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:30 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

13:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

13:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:30 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

13:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:30 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

13:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 
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13:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

13:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

13:30 

MDT 

Weather  comments  (text) 

13:30 

MDT 

Weather  comments  (text) 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:15 

MDT 

Flow 

Flow 

11:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

11:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

PH 

PH 

(Ameri 
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11:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

611-59-6 

lr  7-Dime thylxanthine 

12:45 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

12:45 

MDT 

80-05-7 

4,4’ -Isopropylidenediphenol 

12:45 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

12:45 

MDT 

18559-94-9 

Albuterol 

12:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

29122-68-7 

Atenolol 

12:45 

MDT 

134523-00-5 

Atorvastatin 

12:45 

MDT 

83905-01-5 

Azithromycin 

12:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:45 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:45 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:45 

MDT 

6804-07-5 

Carbadox 
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12:45 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

12:45 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

486-56-6 

Cotinine 

12:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:45 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

12:45 

MDT 

42399-41-7 

Diltiazem 

12:45 

MDT 

147-24-0 

Diphenhydramine 

12:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:45 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

12:45 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

12:45 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

12:45 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

12:45 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

12:45 

MDT 

Flow 

Flow 

12:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:45 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

12:45 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

12:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

12:45 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:45 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:45 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

12:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

12:45 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

12:45 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 

12:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:45 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

12:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:45 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

12:45 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

12:45 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

12:45 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

12:45 

MDT 

PH 

PH 

12:45 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

12:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:45 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

(Ameri 
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12:45 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

12:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:45 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

12:45 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

12:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:45 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

12:45 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

12:45 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 

12:45 

MDT 

122-11-2 

Sulf adimethoxine 

12:45 

MDT 

144-82-1 

Sulf amethiz ole 

12:45 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

12:45 

MDT 

63-74-1 

Sulfanilamide 

12:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:45 

MDT 

72-14-0 

Sulf athiazole 

12:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:45 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

12:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:45 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

12:45 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

12:45 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

12:45 

MDT 

13674-87-8 

Tris ( 1 , 3-dichloro-2-propyl ) phosph 

12:45 

MDT 

13674-84-5 

Tris ( l-chloro-2-propyl ) phosphate  ( 

12:45 

MDT 

115-96-8 

Tris (2-chloroethyl ) phosphate 

12:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:45 

MDT 

1401-69-0 

Tylosin 

12:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:45 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

12:45 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:45 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 
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11:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:15 

MDT 

Flow 

Flow 

11:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

PH 

pH 

11:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:15 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

11:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 
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11:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:40 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:40 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:40 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:40 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:40 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:40 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:40 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:40 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:40 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:40 

MDT 

Flow 

Flow 

11:40 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:40 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:40 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:40 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:40 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:40 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:40 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:40 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:40 

MDT 

PH 

PH 

11:40 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 
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11:40 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:40 

MDT 

Ra-22  6/228 

Radium-226/228 

11:40 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:40 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:40 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:40 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:40 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:40 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:40 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:40 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:40 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:40 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:50 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:50 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:50 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:50 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:50 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:50 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:50 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:50 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:50 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:50 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:50 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:50 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:50 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:50 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:50 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:50 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:50 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:50 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:50 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:50 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:50 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:50 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:50 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:50 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:50 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:50 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:50 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 
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11:50 

MDT 

Flow 

Flow 

11:50 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:50 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:50 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:50 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:50 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:50 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:50 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:50 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:50 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:50 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:50 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:50 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:50 

MDT 

PH 

pH 

11:50 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:50 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:50 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

11:50 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:50 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:50 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:50 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:50 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:50 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:50 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:50 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:50 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:50 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:50 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:50 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:50 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:50 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:50 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:50 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:50 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:50 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:50 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:50 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 
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12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:20 

MDT 

Flow 

Flow 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

PH 

pH 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 
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12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

611-59-6 

1, 7-Dimethylxanthine 

14:15 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

14:15 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

14:15 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

14:15 

MDT 

18559-94-9 

Albuterol 

14:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

14:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

29122-68-7 

Atenolol 

14:15 

MDT 

134523-00-5 

Atorvastatin 

14:15 

MDT 

83905-01-5 

Azithromycin 

14:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

14:15 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

14:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

14:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

14:15 

MDT 

6804-07-5 

Carbadox 

14:15 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

14:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

14:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:15 

MDT 

486-56-6 

Cotinine 

14:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

14:15 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

14:15 

MDT 

42399-41-7 

Diltiazem 

14:15 

MDT 

147-24-0 

Diphenhydramine 

14:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

14:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

14:15 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

14:15 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

14:15 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

14:15 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

14:15 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

14:15 

MDT 

Flow 

Flow 
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14:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

14:15 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

14:15 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

14:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

14:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

14:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

14:15 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

14:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

14:15 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 

14:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

14:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

14:15 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

14:15 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

14:15 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

14:15 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

14:15 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

14:15 

MDT 

PH 

pH 

14:15 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

14:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

14:15 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

14:15 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

14:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

14:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

14:15 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

14:15 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

14:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

14:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

14:15 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

14:15 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

14:15 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 

14:15 

MDT 

122-11-2 

Sulf adimethoxine 

14:15 

MDT 

144-82-1 

Sulf amethiz ole 

14:15 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

14:15 

MDT 

63-74-1 

Sulfanilamide 

14:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

14:15 

MDT 

72-14-0 

Sulf athiazole 

14:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

14:15 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

(Ameri 
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14:15 

MDT 

7440-28-0 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

14:15 

MDT 

148-79-8 

14:15 

MDT 

TDS 

14:15 

MDT 

TSS 

14:15 

MDT 

101-20-2 

14:15 

MDT 

3380-34-5 

14:15 

MDT 

738-70-5 

14:15 

MDT 

13674-87-8 

14:15 

MDT 

13674-84-5 

14:15 

MDT 

115-96-8 

14:15 

MDT 

Turbidity 

14:15 

MDT 

1401-69-0 

14:15 

MDT 

7440-61-1 

14:15 

MDT 

7440-62-2 

14:15 

MDT 

81-81-2 

14:15 

MDT 

14:15 

MDT 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

12:20 

MDT 

Aik  Tot 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

12:20 

MDT 

71-52-3 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

12:20 

MDT 

3812-32-6 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

12:20 

MDT 

57-12-5 

12:20 

MDT 

57-12-5 

12:20 

MDT 

DO 

12:20 

MDT 

DO_Sat 

12:20 

MDT 

Flow 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Thallium 

Thallium 

Thiabendazole 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Triclocarban 

Triclosan 

Trimethoprim 

Tris ( 1 , 3-dichloro-2-propyl) phosph 

Tris ( l-chloro-2-propyl ) phosphate  ( 

Tris (2-chloroethyl ) phosphate 

Turbidity 

Tylosin 

Uranium 

Vanadium 

Warfarin 

Weather  comments  (text) 

Weather  comments  (text) 

Zinc 

Zinc 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Alkalinity,  total 

Aluminum 

Aluminum 

Antimony 

Antimony 

Arsenic 

Arsenic 

Barium 

Beryllium 

Bicarbonate 

Boron 

Boron 

Cadmium 

Cadmium 

Calcium 

Carbonate 

Chloride 

Chromium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Copper 

Cyanide 

Cyanide 

Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Flow 

Fluoride 
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12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

PH 

pH 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 
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10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

10:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

10:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

PH 

pH 

10:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:15 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

10:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 
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10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:40 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

10:40 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

10:40 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

10:40 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:40 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:40 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:40 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methy 

10:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:40 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

10:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:40 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:40 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:40 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:40 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

10:40 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:40 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

10:40 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

10:40 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

10:40 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

10:40 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

10:40 

MDT 

Flow 

Flow 

10:40 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:40 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:40 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:40 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:40 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

10:40 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:40 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 
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10:40 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:40 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:40 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:40 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:40 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:40 

MDT 

pH 

pH 

10:40 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:40 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:40 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

10:40 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:40 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:40 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

10:40 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:40 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:40 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:40 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:40 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:40 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

10:40 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:40 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:40 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

10:40 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:40 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:40 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:40 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:40 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:40 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

10:40 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:40 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 
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11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:45 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

11:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:45 

MDT 

Current  weather  wind 

11:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:45 

MDT 

PH 

pH 

11:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 
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11:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:00 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:00 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:00 

MDT 

Current  weather  wind 

10:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:00 

MDT 

Detergent  suds 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:00 

MDT 

Fish  kill 

10:00 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:00 

MDT 

Floating  debris 

10:00 

MDT 

Floating  garbage 

10:00 

MDT 

Flow 

Flow 

10:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 
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TKN 


10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 

14:00 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-55-8 
14797-65-0 


Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 


PH 

pH 

7723-14-0 

Phosphorus 

7440-09-7 

Potassium 

13982-63-3 

Radium-226 

15262-20-1 

Radium-228 

Salinity 

Salinity 

7782-49-2 

Selenium 

7440-22-4 

Silver 

7440-22-4 

Silver 

7440-23-5 

Sodium 

SC 

Specific  conductance 

14808-79-8 

Sulfate 

14808-79-8 

Sulfate 

Temp  water 

Temperature,  water 

7440-28-0 

Thallium 

7440-28-0 

Thallium 

TDS 

Total  dissolved  solids 

TSS 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Turbidity 

7440-61-1 

Uranium 

7440-62-2 

Vanadium 

7440-66-6 

Zinc 

7440-66-6 

Zinc 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

7429-90-5 

Aluminum 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

7440-36-0 

Antimony 

7440-38-2 

Arsenic 

7440-39-3 

Barium 

7440-41-7 

Beryllium 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

BOD 

Biochemical  oxygen  demand 

7440-43-9 

Cadmium 

7440-70-2 

Calcium 
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14:00 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

14:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

14:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

14:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

14:00 

MDT 

Hard-Ca,Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

14:00 

MDT 

7439-89-6 

Iron 

14:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

14:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

14:00 

MDT 

7439-96-5 

Manganese 

14:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

14:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:00 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

14:00 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

14:00 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

14:00 

MDT 

PH 

PH 

14:00 

MDT 

PH 

PH 

14:00 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

14:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

14:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:00 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

14:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

14:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

14:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

14:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

14:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

14:00 

MDT 

TS 

Total  solids 

14:00 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

14:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MST 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:30 

MST 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MST 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MST 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

11:30 

MST 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MST 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MST 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MST 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MST 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:30 

MST 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MST 

24959-67-9 

Bromide 

11:30 

MST 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MST 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MST 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

11:30 

MST 

16887-00-6 

Chloride 

11:30 

MST 

7782-50-5 

Chlorine 
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11:30 

MST 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MST 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MST 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MST 

57-12-5 

Cyanide 

11:30 

MST 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MST 

Flow (class) 

Flow,  stream  class  (choice  list) 

11:30 

MST 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MST 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

11:30 

MST 

Diesel 

Hydrocarbons,  Diesel:  C10-C22 

11:30 

MST 

Fuel 

Hydrocarbons,  Fuel:  C10-C32 

11:30 

MST 

Gas 

Hydrocarbons,  Gasoline:  C6-C10 

11:30 

MST 

Oil 

Hydrocarbons,  Oil:  C22-C32 

11:30 

MST 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:30 

MST 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MST 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MST 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MST 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MST 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MST 

OrgCar 

Organic  carbon 

11:30 

MST 

Ortho 

Orthophosphate 

11:30 

MST 

PH 

PH 

11:30 

MST 

PH 

PH 

11:30 

MST 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MST 

7440-09-7 

Potassium 

11:30 

MST 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MST 

7631-86-9 

Silica 

11:30 

MST 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MST 

7440-23-5 

Sodium 

11:30 

MST 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MST 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MST 

18496-25-8 

Sulfide 

11:30 

MST 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MST 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MST 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MST 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MST 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MST 

7440-66-6 

Zinc 

11:35 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:35 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:35 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:35 

MDT 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

11:35 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:35 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 
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11:35 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:35 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:35 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:35 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:35 

MDT 

24959-67-9 

Bromide 

11:35 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:35 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:35 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:35 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:35 

MDT 

7782-50-5 

Chlorine 

11:35 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:35 

MDT 

16065-83-1 

Chromium (III) 

11:35 

MDT 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

11:35 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:35 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:35 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:35 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:35 

MDT 

Flow 

Flow 

11:35 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:35 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:35 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:35 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:35 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:35 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:35 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:35 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:35 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:35 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:35 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

11:35 

MDT 

PH 

PH 

11:35 

MDT 

PH 

PH 

11:35 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:35 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:35 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:35 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:35 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:35 

MDT 

7631-86-9 

Silica 

11:35 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:35 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:35 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:35 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:35 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

11:35 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:35 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:35 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:35 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:35 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:35 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:35 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

2410284 
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11:35 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:00 

MST 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:00 

MST 

7429-90-5 

Aluminum 

11:00 

MST 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:00 

MST 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

11:00 

MST 

7440-36-0 

Antimony 

11:00 

MST 

7440-38-2 

Arsenic 

11:00 

MST 

7440-39-3 

Barium 

11:00 

MST 

7440-41-7 

Beryllium 

11:00 

MST 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:00 

MST 

7440-42-8 

Boron 

11:00 

MST 

24959-67-9 

Bromide 

11:00 

MST 

7440-43-9 

Cadmium 

11:00 

MST 

7440-70-2 

Calcium 

11:00 

MST 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:00 

MST 

16887-00-6 

Chloride 

11:00 

MST 

7782-50-5 

Chlorine 

11:00 

MST 

7440-47-3 

Chromium 

11:00 

MST 

16065-83-1 

Chromium (III) 

11:00 

MST 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

11:00 

MST 

7440-48-4 

Cobalt 

11:00 

MST 

7440-50-8 

Copper 

11:00 

MST 

57-12-5 

Cyanide 

11:00 

MST 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:00 

MST 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:00 

MST 

Flow 

Flow 

11:00 

MST 

16984-48-8 

Fluoride 

11:00 

MST 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:00 

MST 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:00 

MST 

7439-92-1 

Lead 

11:00 

MST 

7439-95-4 

Magnesium 

11:00 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

11:00 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

11:00 

MST 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:00 

MST 

7440-02-0 

Nickel 

11:00 

MST 

14797-55-8 

Nitrate 

11:00 

MST 

Ortho 

Orthophosphate 

11:00 

MST 

PH 

PH 

11:00 

MST 

PH 

PH 

11:00 

MST 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:00 

MST 

7440-09-7 

Potassium 

11:00 

MST 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

11:00 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

11:00 

MST 

7631-86-9 

Silica 

11:00 

MST 

7440-22-4 

Silver 

11:00 

MST 

7440-23-5 

Sodium 

11:00 

MST 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MST 

14808-79-8 

Sulfate 
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11:00 

MST 

18496-25-8 

Sulfide 

11:00 

MST 

Temp  water 

Temperature , water 

11:00 

MST 

7440-28-0 

Thallium 

11:00 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:00 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:00 

MST 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:00 

MST 

Turbidity 

Turbidity 

11:00 

MST 

7440-62-2 

Vanadium 

11:00 

MST 

7440-66-6 

Zinc 

9:30 

MST 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

9:30 

MST 

7429-90-5 

Aluminum 

9:30 

MST 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

9:30 

MST 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

9:30 

MST 

7440-36-0 

Antimony 

9:30 

MST 

7440-38-2 

Arsenic 

9:30 

MST 

7440-39-3 

Barium 

9:30 

MST 

7440-41-7 

Beryllium 

9:30 

MST 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

9:30 

MST 

7440-42-8 

Boron 

9:30 

MST 

24959-67-9 

Bromide 

9:30 

MST 

7440-43-9 

Cadmium 

9:30 

MST 

7440-70-2 

Calcium 

9:30 

MST 

Carb (Ca) 

Carbonate 

9:30 

MST 

16887-00-6 

Chloride 

9:30 

MST 

7782-50-5 

Chlorine 

9:30 

MST 

7440-47-3 

Chromium 

9:30 

MST 

16065-83-1 

Chromium (III) 

9:30 

MST 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

9:30 

MST 

7440-48-4 

Cobalt 

9:30 

MST 

7440-50-8 

Copper 

9:30 

MST 

57-12-5 

Cyanide 

9:30 

MST 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9:30 

MST 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

9:30 

MST 

16984-48-8 

Fluoride 

9:30 

MST 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

9:30 

MST 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

9:30 

MST 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

9:30 

MST 

7439-92-1 

Lead 

9:30 

MST 

7439-95-4 

Magnesium 

9:30 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

9:30 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

9:30 

MST 

7439-98-7 

Molybdenum 

9:30 

MST 

7440-02-0 

Nickel 

9:30 

MST 

14797-55-8 

Nitrate 

9:30 

MST 

Ortho 

Orthophosphate 

9:30 

MST 

pH 

PH 

9:30 

MST 

pH 

PH 

9:30 

MST 

7723-14-0 

Phosphorus 

9:30 

MST 

7440-09-7 

Potassium 

(Ameri 
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9:30 

MST 

Salinity 

Salinity 

9:30 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

9:30 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

9:30 

MST 

7631-86-9 

Silica 

9:30 

MST 

7440-22-4 

Silver 

9:30 

MST 

7440-23-5 

Sodium 

9:30 

MST 

SC 

Specific  conductance 

9:30 

MST 

14808-79-8 

Sulfate 

9:30 

MST 

18496-25-8 

Sulfide 

9:30 

MST 

Temp  water 

Temperature,  water 

9:30 

MST 

7440-28-0 

Thallium 

9:30 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:30 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:30 

MST 

TSS 

Total  suspended  solids 

9:30 

MST 

Turbidity 

Turbidity 

9:30 

MST 

7440-61-1 

Uranium 

9:30 

MST 

7440-62-2 

Vanadium 

9:30 

MST 

7440-66-6 

Zinc 

13:00 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

13:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:00 

MDT 

Flow (class) 

Flow,  stream  class  (choice  list) 

13:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:00 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

13:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:00 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

13:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 
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13:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:00 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:00 

MDT 

PH 

PH 

13:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:00 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

13:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:00 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:40 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:40 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:40 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:40 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:40 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:40 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:40 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:40 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 
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11:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:40 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:40 

MDT 

Flow 

Flow 

11:40 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:40 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:40 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:40 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:40 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

11:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:40 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:40 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:40 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:40 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:40 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential  (OR 

11:40 

MDT 

PH 

pH 

11:40 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:40 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:40 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

11:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:40 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:40 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:40 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:40 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:40 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:40 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 
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10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:15 

MDT 

Hard-Ca,Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

(OR 
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10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

PH 

pH 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 
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10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:45 

MDT 

Current  weather  wind 

12:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:45 

MDT 

Detergent  suds 

12:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:45 

MDT 

Fish  kill 

12:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

12:45 

MDT 

Floating  debris 

12:45 

MDT 

Floating  garbage 

12:45 

MDT 

Flow 

Flow 

12:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 
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12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:45 

MDT 

PH 

PH 

12:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:20 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

13:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:20 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:20 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:20 

MDT 

Chlorine 

13:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 
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13:20 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:20 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:20 

MDT 

Current  weather  wind 

13:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:20 

MDT 

Detergent  suds 

13:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:20 

MDT 

Fish  kill 

13:20 

MDT 

Floating  algae  mats 

13:20 

MDT 

Floating  debris 

13:20 

MDT 

Floating  garbage 

13:20 

MDT 

Flow 

Flow 

13:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:20 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

13:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:20 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:20 

MDT 

PH 

pH 

13:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:20 

MDT 

Total  Residual  Chlorine 

13:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 
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13:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

13:30 

MDT 

Current  weather  wind 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

Detergent  suds 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

Fish  kill 

13:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

13:30 

MDT 

Floating  debris 

13:30 

MDT 

Floating  garbage 

13:30 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:30 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 
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13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:30 

MDT 

PH 

pH 

13:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

9:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

9:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

9:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

9:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

9:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

9:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

9:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

9:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

9:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

9:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

9:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

9:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

9:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

9:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

9:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

9:45 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

9:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

9:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 
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9:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

9:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

9:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

9:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

9:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

9:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

9:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

9:45 

MDT 

Current  weather  wind 

9:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

9:45 

MDT 

Detergent  suds 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

9:45 

MDT 

Fish  kill 

9:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

9:45 

MDT 

Floating  debris 

9:45 

MDT 

Floating  garbage 

9:45 

MDT 

Flow 

Flow 

9:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

9:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

9:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

9:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

9:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

9:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

9:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

9:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

9:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

9:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

9:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

9:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

9:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

9:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

9:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

9:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

9:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

9:45 

MDT 

PH 

pH 

9:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

9:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

9:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

9:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

9:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

9:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

9:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

9:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

9:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 
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9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

9:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

9:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

9:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

9:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

14:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

14:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

14:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

14:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

14:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

14:15 

MDT 

Current  weather  temperature 

14:15 

MDT 

Current  weather  wind 

14:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

14:15 

MDT 

Detergent  suds 

14:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

14:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

14:15 

MDT 

Fish  kill 

14:15 

MDT 

Floating  algae  mats 

14:15 

MDT 

Floating  debris 

14:15 

MDT 

Floating  garbage 

14:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

14:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

14:15 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

14:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

14:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

14:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

14:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 
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14:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

14:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

14:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

PH 

pH 

14:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

14:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

14:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

14:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

14:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

14:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

14:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

14:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

14:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

14:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

14:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

13:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:45 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

13:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 
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13:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

13:45 

MDT 

Current  weather  wind 

13:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:45 

MDT 

Detergent  suds 

13:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:45 

MDT 

Fish  kill 

13:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

13:45 

MDT 

Floating  debris 

13:45 

MDT 

Floating  garbage 

13:45 

MDT 

Flow 

Flow 

13:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

13:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

13:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:45 

MDT 

PH 

pH 

13:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 
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13:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

11:30 

MDT 

PH 

pH 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:20 

MDT 

959-98-8 

. alpha . -Endosulf an 

11:20 

MDT 

319-84-6 

. alpha . -Hexachlorocyclohexane 

11:20 

MDT 

33213-65-9 

.beta . -Endosulfan 

11:20 

MDT 

319-85-7 

. beta . -Hexachlorocyclohexane 

11:20 

MDT 

319-86-8 

. delta . -Hexachlorocyclohexane 
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11:20 

MDT 

630-20-6 

11:20 

MDT 

71-55-6 

11:20 

MDT 

79-34-5 

11:20 

MDT 

79-00-5 

11:20 

MDT 

75-34-3 

11:20 

MDT 

563-58-6 

11:20 

MDT 

87-61-6 

11:20 

MDT 

96-18-4 

11:20 

MDT 

120-82-1 

11:20 

MDT 

120-82-1 

11:20 

MDT 

95-63-6 

11:20 

MDT 

96-12-8 

11:20 

MDT 

107-06-2 

11:20 

MDT 

78-87-5 

11:20 

MDT 

122-66-7 

11:20 

MDT 

108-67-8 

11:20 

MDT 

142-28-9 

11:20 

MDT 

594-20-7 

11:20 

MDT 

1746-01- 

11:20 

MDT 

93-76-5 

11:20 

MDT 

88-06-2 

11:20 

MDT 

94-75-7 

11:20 

MDT 

94-82-6 

11:20 

MDT 

120-83-2 

11:20 

MDT 

105-67-9 

11:20 

MDT 

51-28-5 

11:20 

MDT 

121-14-2 

11:20 

MDT 

606-20-2 

11:20 

MDT 

110-75-8 

11:20 

MDT 

91-58-7 

11:20 

MDT 

591-78-6 

11:20 

MDT 

91-57-6 

11:20 

MDT 

91-94-1 

11:20 

MDT 

534-52-1 

11:20 

MDT 

83-32-9 

11:20 

MDT 

208-96-8 

11:20 

MDT 

67-64-1 

11:20 

MDT 

309-00-2 

11:20 

MDT 

Alk_Tot 

11:20 

MDT 

7429-90- 

11:20 

MDT 

7664-41- 

11:20 

MDT 

A/C  Rati 

11:20 

MDT 

120-12-7 

11:20 

MDT 

7440-36- 

11:20 

MDT 

12674-11 

11:20 

MDT 

11104-28 

11:20 

MDT 

11141-16 

11:20 

MDT 

53469-21 

11:20 

MDT 

12672-29 

1.1.1. 2- Tetrachloroethane 

1. 1. 1- Trichloroethane 

1. 1.2. 2- Tetrachloroethane 

1.1. 2- Trichloroethane 

1. 1- Dichloroethane 

1. 1- Dichloropropene 

1.2. 3- Trichlorobenzene 

1.2. 3- Trichloropropane 

1.2. 4 - Tri chlorobenzene 

1. 2 . 4- Trichlorobenzene 

1.2. 4- Trimethylbenzene 

1. 2- Dibromo-3-chloropropane 

1. 2- Dichloroethane 

1. 2- Dichloropropane 

1. 2- Diphenylhydrazine 

1.3. 5- Trimethylbenzene 

1. 3- Dichloropropane 
2, 2-Dichloropropane 

6 2,3,7, 8-Tetrachlorodibenzo-p-diox 

2.4.5- T 

2.4. 6- Trichlorophenol 

2. 4- D 

2. 4- DB 

2. 4- Dichlorophenol 

2. 4- Dimethylphenol 

2. 4- Dinitrophenol 

2. 4- Dinitrotoluene 

2. 6- Dinitrotoluene 
2-Chloroethyl  vinyl  ether 
2-Chloronaphthalene 
2-Hexanone 
2-Methylnaphthalene 

3, 3 1 -Dichlorobenzidine 

4. 6- Dinitro-o-cresol 
Acenaphthene 
Acenaphthylene 
Acetone 

Aldrin 

Alkalinity,  total 
5 Aluminum 

7 Ammonia-nitrogen 

o Anion/cation  ratio 

Anthracene 
0 Antimony 

-2  Aroclor  1016 

-2  Aroclor  1221 

-5  Aroclor  1232 

-9  Aroclor  1242 

-6  Aroclor  1248 
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11:20 

MDT 

11097-69-1 

Aroclor  1254 

11:20 

MDT 

11096-82-5 

Aroclor  1260 

11:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:20 

MDT 

56-55-3 

Benz [a] anthracene 

11:20 

MDT 

71-43-2 

Benzene 

11:20 

MDT 

205-99-2 

Benzo (b) fluoranthene 

11:20 

MDT 

50-32-8 

Benzo [a] pyrene 

11:20 

MDT 

191-24-2 

Benzo [ghi] perylene 

11:20 

MDT 

207-08-9 

Benzo [k] fluoranthene 

11:20 

MDT 

65-85-0 

Benzoic  acid 

11:20 

MDT 

100-51-6 

Benzyl  alcohol 

11:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:20 

MDT 

BOD 

Biochemical  oxygen  demand,  standa 

11:20 

MDT 

111-91-1 

Bis (2-chloroethoxy) methane 

11:20 

MDT 

111-44-4 

Bis (2-chloroethyl ) ether 

11:20 

MDT 

108-60-1 

Bis (2-chloroisopropyl ) ether 

11:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:20 

MDT 

24959-67-9 

Bromide 

11:20 

MDT 

108-86-1 

Bromobenzene 

11:20 

MDT 

85-68-7 

Butyl  benzyl  phthalate 

11:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:20 

MDT 

75-15-0 

Carbon  disulfide 

11:20 

MDT 

56-23-5 

Carbon  tetrachloride 

11:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:20 

MDT 

75-69-4 

CFC-11 

11:20 

MDT 

75-71-8 

CFC-12 

11:20 

MDT 

COD 

Chemical  oxygen  demand 

11:20 

MDT 

57-74-9 

Chlordane 

11:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:20 

MDT 

7782-50-5 

Chlorine 

11:20 

MDT 

108-90-7 

Chlorobenzene 

11:20 

MDT 

124-48-1 

Chi or odibromome thane 

11:20 

MDT 

75-00-3 

Chi or oe thane 

11:20 

MDT 

67-66-3 

Chloroform 

11:20 

MDT 

74-87-3 

Chi or ome thane 

11:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:20 

MDT 

16065-83-1 

Chromium (III) 

11:20 

MDT 

18540-29-9 

Chromium (VI) 

11:20 

MDT 

218-01-9 

Chrysene 

11:20 

MDT 

156-59-2 

cis-1, 2-Dichloroethylene 

11:20 

MDT 

10061-01-5 

cis-1, 3-Dichloropropene 

11:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:20 

MDT 

98-82-8 

Cumene 

11:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:20 

MDT 

75-99-0 

Dalapon 
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11:20 

MDT 

117-81-7 

Di  (2-ethylhexyl)  phthalate 

11:20 

MDT 

53-70-3 

Dibenz [a,h] anthracene 

11:20 

MDT 

132-64-9 

Dibenzofuran 

11:20 

MDT 

74-95-3 

Dibromome thane 

11:20 

MDT 

84-74-2 

Dibutyl  phthalate 

11:20 

MDT 

1918-00-9 

Dicamba 

11:20 

MDT 

75-27-4 

Diehl or obromome thane 

11:20 

MDT 

120-36-5 

Dichlorprop 

11:20 

MDT 

60-57-1 

Dieldrin 

11:20 

MDT 

84-66-2 

Diethyl  phthalate 

11:20 

MDT 

131-11-3 

Dimethyl  phthalate 

11:20 

MDT 

117-84-0 

Di-n-octyl  phthalate 

11:20 

MDT 

88-85-7 

Dinoseb 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:20 

MDT 

1031-07-8 

Endosulfan  sulfate 

11:20 

MDT 

72-20-8 

Endrin 

11:20 

MDT 

7421-93-4 

Endrin  aldehyde 

11:20 

MDT 

100-41-4 

Ethylbenzene 

11:20 

MDT 

75-35-4 

Ethylene 

11:20 

MDT 

106-93-4 

Ethylene  dibromide 

11:20 

MDT 

Flow (class ) 

Flow,  stream  class  (choice 

11:20 

MDT 

206-44-0 

Fluoranthene 

11:20 

MDT 

86-73-7 

Fluorene 

11:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

11:20 

MDT 

74-97-5 

Halon  1011 

11:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:20 

MDT 

76-44-8 

Heptachlor 

11:20 

MDT 

1024-57-3 

Heptachlor  epoxide 

11:20 

MDT 

118-74-1 

Hexachlorobenzene 

11:20 

MDT 

87-68-3 

Hexachlorobutadiene 

11:20 

MDT 

87-68-3 

Hexachlorobutadiene 

11:20 

MDT 

77-47-4 

Hexachlorocyclopentadiene 

11:20 

MDT 

67-72-1 

Hexachl or oe thane 

11:20 

MDT 

193-39-5 

Indeno [1,2, 3-cd] pyrene 

11:20 

MDT 

78-59-1 

Isophorone 

11:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:20 

MDT 

58-89-9 

Lindane 

11:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:20 

MDT 

94-74-6 

MCPA 

11:20 

MDT 

541-73-1 

m-Di chlorobenzene 

11:20 

MDT 

541-73-1 

m-Di chlorobenzene 

11:20 

MDT 

93-65-2 

Mecoprop 

11:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:20 

MDT 

72-43-5 

Methoxychlor 

11:20 

MDT 

74-83-9 

Methyl  bromide 

11:20 

MDT 

78-93-3 

Methyl  ethyl  ketone 

11:20 

MDT 

74-88-4 

Methyl  iodide 

11:20 

MDT 

108-10-1 

Methyl  isobutyl  ketone 

11:20 

MDT 

1634-04-4 

Methyl  tert-butyl  ether 
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11:20 

MDT 

75-09-2 

Methylene  chloride 

11:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:20 

MDT 

91-20-3 

Naphthalene 

11:20 

MDT 

91-20-3 

Naphthalene 

11:20 

MDT 

104-51-8 

n-Butylbenzene 

11:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:20 

MDT 

98-95-3 

Nitrobenzene 

11:20 

MDT 

621-64-7 

N-Nitrosodi-n-propylamine 

11:20 

MDT 

86-30-6 

N-Nitrosodiphenylamine 

11:20 

MDT 

103-65-1 

n-Propylbenzene 

11:20 

MDT 

95-57-8 

o-Chlorophenol 

11:20 

MDT 

95-49-8 

o-Chloro toluene 

11:20 

MDT 

95-48-7 

o-Cresol 

11:20 

MDT 

95-50-1 

o-Di chlorobenzene 

11:20 

MDT 

95-50-1 

o-Di chlorobenzene 

11:20 

MDT 

88-75-5 

o-Nitrophenol 

11:20 

MDT 

72-54-8 

p, p 1 -DDD 

11:20 

MDT 

72-55-9 

p, p 1 -DDE 

11:20 

MDT 

50-29-3 

p, p 1 -DDT 

11:20 

MDT 

101-55-3 

p-Bromophenyl  phenyl  ether 

11:20 

MDT 

106-47-8 

p-Chloroaniline 

11:20 

MDT 

59-50-7 

p-Chloro-m-cresol 

11:20 

MDT 

7005-72-3 

p-Chlorophenyl  phenyl  ether 

11:20 

MDT 

106-43-4 

p-Chloro toluene 

11:20 

MDT 

106-44-5 

p-Cresol 

11:20 

MDT 

99-87-6 

p-Cymene 

11:20 

MDT 

106-46-7 

p-Di chlorobenzene 

11:20 

MDT 

106-46-7 

p-Di chlorobenzene 

11:20 

MDT 

87-86-5 

Pentachlorophenol 

11:20 

MDT 

PH 

PH 

11:20 

MDT 

PH 

PH 

11:20 

MDT 

85-01-8 

Phenanthrene 

11:20 

MDT 

108-95-2 

Phenol 

11:20 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:20 

MDT 

100-02-7 

p-Nitrophenol 

11:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:20 

MDT 

129-00-0 

Pyrene 

11:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:20 

MDT 

Ra-22  6/ 228 

Radium-226/228 

11:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:20 

MDT 

135-98-8 

sec-Butylbenzene 

11:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:20 

MDT 

93-72-1 

Silvex 

11:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 
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11:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:20 

MDT 

100-42-5 

Styrene 

11:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:20 

MDT 

98-06-6 

tert-Butylbenzene 

11:20 

MDT 

127-18-4 

Tetrachloroethylene 

11:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:20 

MDT 

108-88-3 

Toluene 

11:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:20 

MDT 

8001-35-2 

Toxaphene 

11:20 

MDT 

156-60-5 

trans-1, 2-Dichloroethylene 

11:20 

MDT 

10061-02-6 

trans-1, 3-Dichloropropene 

11:20 

MDT 

75-25-2 

Tribromome thane 

11:20 

MDT 

79-01-6 

Trichloroethylene 

11:20 

MDT 

10028-17-8 

Tritium 

11:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:20 

MDT 

108-05-4 

Vinyl  acetate 

11:20 

MDT 

75-01-4 

Vinyl  chloride 

11:20 

MDT 

1330-20-7 

Xylene 

11:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

9:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

9:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

9:45 

MDT 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

9:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

9:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

9:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

9:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

9:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

9:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

9:45 

MDT 

24959-67-9 

Bromide 

9:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

9:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

9:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

9:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

9:45 

MDT 

7782-50-5 

Chlorine 

9:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

9:45 

MDT 

16065-83-1 

Chromium (III) 

9:45 

MDT 

18540-29-9 

Chromium (VI) 

9:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

9:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

9:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

9:45 

MDT 

EC 

Escherichia  coli 

9:45 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

9:45 

MDT 

Flow (class) 

Flow,  stream  class  (choice 

9:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

9:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

list) 

(Ameri 
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9:45 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

9:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

9:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

9:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

9:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

9:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

9:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

9:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

9:45 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

9:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

9:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

9:45 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

9:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

9:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

9:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

9:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

9:45 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

9:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

9:45 

MDT 

10028-17-8 

Tritium 

9:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

9:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

9:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

9:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 
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10:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:15 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:15 

MDT 

Current  weather  wind 

10:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:15 

MDT 

Detergent  suds 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:15 

MDT 

Fish  kill 

10:15 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:15 

MDT 

Floating  debris 

10:15 

MDT 

Floating  garbage 

10:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:15 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

10:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:15 

MDT 

PH 

pH 

10:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 
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10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

9:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

9:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

9:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

9:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

9:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

9:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

9:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

9:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

9:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

9:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

9:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

9:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

9:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

9:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

9:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

9:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

9:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

9:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

9:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

9:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

9:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

9:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

9:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

9:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

9:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

9:30 

MDT 

Current  weather  wind 

9:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

9:30 

MDT 

Detergent  suds 

9:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

9:30 

MDT 

Fish  kill 

9:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

9:30 

MDT 

Floating  debris 

9:30 

MDT 

Floating  garbage 

9:30 

MDT 

Flow 

Flow 

9:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 
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9:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

9:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

9:30 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

9:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

9:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

9:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

9:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

9:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

9:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

9:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

9:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

9:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

9:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

9:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

9:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

9:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

9:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

9:30 

MDT 

PH 

pH 

9:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

9:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

9:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

9:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

9:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

9:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

9:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

9:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

9:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

9:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

9:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

9:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

9:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

9:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

9:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

9:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

9:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 
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10:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:15 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

10:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:15 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:15 

MDT 

Current  weather  wind 

10:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:15 

MDT 

Detergent  suds 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:15 

MDT 

Fish  kill 

10:15 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:15 

MDT 

Floating  debris 

10:15 

MDT 

Floating  garbage 

10:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 
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10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:00 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:00 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:00 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:00 

MDT 

Current  weather  wind 

10:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:00 

MDT 

Detergent  suds 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:00 

MDT 

Fish  kill 

10:00 

MDT 

Floating  algae  mats 
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10:00 

MDT 

Floating  debris 

10:00 

MDT 

Floating  garbage 

10:00 

MDT 

Flow 

Flow 

10:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:00 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:00 

MDT 

PH 

pH 

10:00 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:00 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:00 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:00 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:00 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 
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10:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:15 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:15 

MDT 

Current  weather  wind 

10:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:15 

MDT 

Detergent  suds 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:15 

MDT 

Fish  kill 

10:15 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:15 

MDT 

Floating  debris 

10:15 

MDT 

Floating  garbage 

10:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:15 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 
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10:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:30 

MDT 

Current  weather  wind 

12:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:30 

MDT 

Detergent  suds 

12:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:30 

MDT 

Fish  kill 
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12:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

12:30 

MDT 

Floating  debris 

12:30 

MDT 

Floating  garbage 

12:30 

MDT 

Flow 

Flow 

12:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:30 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

12:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

12:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:30 

MDT 

PH 

pH 

12:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 
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11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:45 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

11:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:45 

MDT 

Current  weather  wind 

11:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:45 

MDT 

Detergent  suds 

11:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:45 

MDT 

Fish  kill 

11:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

11:45 

MDT 

Floating  debris 

11:45 

MDT 

Floating  garbage 

11:45 

MDT 

Flow 

Flow 

11:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:45 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

11:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 
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11:45 

MDT 

PH 

PH 

11:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:45 

MDT 

Current  weather  wind 
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11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

11:45 

12:20 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


Flow 

16984-48-8 
Alpha 
Hydx (Ca) 
TKN 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-55-8 
14797-65-0 
PH 

7440-09-7 

13982-63-3 

15262-20-1 

Salinity 

7782-49-2 

7440-22-4 

7440-22-4 

7440-23-5 

SC 

14808-79-8 

14808-79-8 

Temp_water 

7440-28-0 

7440-28-0 

TDS 

TSS 

Turbidity 
7440-61-1 
7440-62-2 
7440-66-6 
7440-66-6 
Pheno (Ca) 


Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

pH 

Potassium 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Sodium 

Specific  conductance 

Sulfate 

Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

Alkalinity,  Phenolphthalein 
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12:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:20 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:20 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:20 

MDT 

Current  weather  wind 

12:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:20 

MDT 

Detergent  suds 

12:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:20 

MDT 

Fish  kill 

12:20 

MDT 

Floating  algae  mats 

12:20 

MDT 

Floating  debris 

12:20 

MDT 

Floating  garbage 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:20 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

12:20 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 
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12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

PH 

PH 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:20 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:20 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:20 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:20 

MDT 

Current  weather  wind 
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12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

10:40 

10:40 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MST 

MST 


Flow 

16984-48-8 
Alpha 
Hard-Ca 
Hydx (Ca) 
TKN 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-02-0 
PH 

7440-09-7 

13982-63-3 

15262-20-1 

Salinity 

7782-49-2 

7440-22-4 

7440-22-4 

7440-23-5 

SC 

14808-79-8 

14808-79-8 

Temp_water 

7440-28-0 

7440-28-0 

TDS 

TSS 

Turbidity 

7440-61-1 

7440-62-2 

7440-66-6 

7440-66-6 

Alk_Tot 

7429-90-5 


Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Hardness,  Ca 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

pH 

Potassium 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Sodium 

Specific  conductance 

Sulfate 

Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

Alkalinity,  total 
Aluminum 
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10:40 

MST 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:40 

MST 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

10:40 

MST 

7440-36-0 

Antimony 

10:40 

MST 

7440-38-2 

Arsenic 

10:40 

MST 

7440-39-3 

Barium 

10:40 

MST 

7440-41-7 

Beryllium 

10:40 

MST 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:40 

MST 

7440-42-8 

Boron 

10:40 

MST 

24959-67-9 

Bromide 

10:40 

MST 

7440-43-9 

Cadmium 

10:40 

MST 

7440-70-2 

Calcium 

10:40 

MST 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

10:40 

MST 

16887-00-6 

Chloride 

10:40 

MST 

7782-50-5 

Chlorine 

10:40 

MST 

7440-47-3 

Chromium 

10:40 

MST 

16065-83-1 

Chromium (III) 

10:40 

MST 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

10:40 

MST 

7440-48-4 

Cobalt 

10:40 

MST 

7440-50-8 

Copper 

10:40 

MST 

57-12-5 

Cyanide 

10:40 

MST 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:40 

MST 

16984-48-8 

Fluoride 

10:40 

MST 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:40 

MST 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:40 

MST 

7439-92-1 

Lead 

10:40 

MST 

7439-95-4 

Magnesium 

10:40 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

10:40 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

10:40 

MST 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:40 

MST 

7440-02-0 

Nickel 

10:40 

MST 

14797-55-8 

Nitrate 

10:40 

MST 

Ortho 

Orthophosphate 

10:40 

MST 

PH 

PH 

10:40 

MST 

PH 

PH 

10:40 

MST 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:40 

MST 

7440-09-7 

Potassium 

10:40 

MST 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

10:40 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

10:40 

MST 

7631-86-9 

Silica 

10:40 

MST 

7440-22-4 

Silver 

10:40 

MST 

7440-23-5 

Sodium 

10:40 

MST 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MST 

14808-79-8 

Sulfate 

10:40 

MST 

18496-25-8 

Sulfide 

10:40 

MST 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:40 

MST 

7440-28-0 

Thallium 

10:40 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:40 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 
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10:40 

MST 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:40 

MST 

Turbidity 

Turbidity 

10:40 

MST 

7440-62-2 

Vanadium 

10:40 

MST 

7440-66-6 

Zinc 

12:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:30 

MDT 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

12:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:30 

MDT 

24959-67-9 

Bromide 

12:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:30 

MDT 

7782-50-5 

Chlorine 

12:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:30 

MDT 

16065-83-1 

Chromium (III) 

12:30 

MDT 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

12:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:30 

MDT 

Flow (class) 

Flow,  stream  class  (choice 

12:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

12:30 

MDT 

PH 

PH 

12:30 

MDT 

PH 

PH 

12:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:30 

MDT 

7631-86-9 

Silica 

12:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 
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12:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:30 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

12:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:30 

MDT 

Current  weather  wind 

11:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:30 

MDT 

Detergent  suds 

11:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:30 

MDT 

Fish  kill 

11:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

11:30 

MDT 

Floating  debris 

11:30 

MDT 

Floating  garbage 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 
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11:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

PH 

pH 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:00 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 
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10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:00 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:00 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:00 

MDT 

Current  weather  wind 

10:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:00 

MDT 

Detergent  suds 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:00 

MDT 

Fish  kill 
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10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

Flow 

10:00 

MDT 

16984-48- 

10:00 

MDT 

16984-48- 

10:00 

MDT 

Alpha 

10:00 

MDT 

Alpha 

10:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

10:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

10:00 

MDT 

TKN 

10:00 

MDT 

TKN 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

10:00 

MDT 

7439-95-4 

10:00 

MDT 

7439-95-4 

10:00 

MDT 

7439-97-6 

10:00 

MDT 

7439-97-6 

10:00 

MDT 

7439-98-7 

10:00 

MDT 

7439-98-7 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

10:00 

MDT 

14797-55- 

10:00 

MDT 

14797-65- 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

7723-14-0 

10:00 

MDT 

7440-09-7 

10:00 

MDT 

7440-09-7 

10:00 

MDT 

13982-63- 

10:00 

MDT 

13982-63- 

10:00 

MDT 

15262-20- 

10:00 

MDT 

15262-20- 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

7782-49-2 

10:00 

MDT 

7782-49-2 

10:00 

MDT 

7782-49-2 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

10:00 

MDT 

7440-23-5 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

8 Fluoride 

8 Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Hydroxide 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Lead 

Lead 

Magnesium 
Magnesium 
Mercury 
Mercury 
Molybdenum 
Molybdenum 
Nickel 
Nickel 
Nickel 
Nickel 
8 Nitrate 

0 Nitrite 

pH 

Phosphorus 
Potassium 
Potassium 
3 Radium-226 
3 Radium-226 

1 Radium-228 
1 Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Selenium 

Selenium 

Silver 

Silver 

Silver 

Silver 

Sodium 
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10:00 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:00 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:20 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:20 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:20 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:20 

MDT 

Current  weather  wind 
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12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


Flow 

16984-48-8 
Alpha 
Hard-Ca 
Hydx (Ca) 
TKN 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-55-8 
14797-65-0 
PH 

7723-14-0 

7440-09-7 

13982-63-3 

15262-20-1 

Salinity 

7782-49-2 

7440-22-4 

7440-22-4 

7440-23-5 

SC 

14808-79-8 

14808-79-8 

Temp_water 

7440-28-0 

7440-28-0 

TDS 

TSS 

Turbidity 

7440-61-1 

7440-62-2 

7440-66-6 


Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Hardness,  Ca 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

pH 

Phosphorus 

Potassium 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Sodium 

Specific  conductance 

Sulfate 

Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 
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12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:00 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:00 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:00 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:00 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:00 

MDT 

Current  weather  temperature 

13:00 

MDT 

Current  weather  wind 

13:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:00 

MDT 

Detergent  suds 

13:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:00 

MDT 

Fish  kill 

13:00 

MDT 

Floating  algae  mats 

13:00 

MDT 

Floating  debris 

13:00 

MDT 

Floating  garbage 

13:00 

MDT 

Flow 

Flow 

13:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:00 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

13:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

13:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 
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13:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:00 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:00 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:00 

MDT 

PH 

pH 

13:00 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:00 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:00 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:00 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:00 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:00 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

2410284 


ED  000552C  00003927-00450 


13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

13:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:45 

MDT 

Current  weather  wind 

13:30 

MDT 

Current  weather  wind 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:45 

MDT 

Detergent  suds 

13:30 

MDT 

Detergent  suds 

12:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:45 

MDT 

Fish  kill 

13:30 

MDT 

Fish  kill 

12:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

13:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

12:45 

MDT 

Floating  debris 
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13:30 

MDT 

Floating  debris 

12:45 

MDT 

Floating  garbage 

13:30 

MDT 

Floating  garbage 

12:45 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

12:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

13:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:45 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

12:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 
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13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:10 

MST 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:10 

MST 

7429-90-5 

Aluminum 

12:10 

MST 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:10 

MST 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

12:10 

MST 

7440-36-0 

Antimony 

12:10 

MST 

7440-38-2 

Arsenic 

12:10 

MST 

7440-39-3 

Barium 

12:10 

MST 

7440-41-7 

Beryllium 

12:10 

MST 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:10 

MST 

7440-42-8 

Boron 

12:10 

MST 

24959-67-9 

Bromide 

12:10 

MST 

7440-43-9 

Cadmium 

12:10 

MST 

7440-70-2 

Calcium 

12:10 

MST 

Carb (Ca) 

Carbonate 
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12:10 

MST 

16887-00-6 

Chloride 

12:10 

MST 

7782-50-5 

Chlorine 

12:10 

MST 

7440-47-3 

Chromium 

12:10 

MST 

16065-83-1 

Chromium (III) 

12:10 

MST 

18540-29-9 

Chromium (VI) 

12:10 

MST 

7440-48-4 

Cobalt 

12:10 

MST 

7440-50-8 

Copper 

12:10 

MST 

57-12-5 

Cyanide 

12:10 

MST 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:10 

MST 

16984-48-8 

Fluoride 

12:10 

MST 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

12:10 

MST 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:10 

MST 

7439-92-1 

Lead 

12:10 

MST 

7439-95-4 

Magnesium 

12:10 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

12:10 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

12:10 

MST 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:10 

MST 

7440-02-0 

Nickel 

12:10 

MST 

14797-55-8 

Nitrate 

12:10 

MST 

Ortho 

Orthophosphate 

12:10 

MST 

PH 

PH 

12:10 

MST 

PH 

PH 

12:10 

MST 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:10 

MST 

7440-09-7 

Potassium 

12:10 

MST 

Salinity 

Salinity 

12:10 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

12:10 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

12:10 

MST 

7631-86-9 

Silica 

12:10 

MST 

7440-22-4 

Silver 

12:10 

MST 

7440-23-5 

Sodium 

12:10 

MST 

SC 

Specific  conductance 

12:10 

MST 

14808-79-8 

Sulfate 

12:10 

MST 

18496-25-8 

Sulfide 

12:10 

MST 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:10 

MST 

7440-28-0 

Thallium 

12:10 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:10 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:10 

MST 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:10 

MST 

Turbidity 

Turbidity 

12:10 

MST 

7440-62-2 

Vanadium 

12:10 

MST 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 
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10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

24959-67-9 

Bromide 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7782-50-5 

Chlorine 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

16065-83-1 

Chromium (III) 

10:30 

MDT 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7631-86-9 

Silica 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MST 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 
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12:15 

MST 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MST 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:15 

MST 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

12:15 

MST 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MST 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MST 

7440-39-3 

Barium 

12:15 

MST 

7440-41-7 

Beryllium 

12:15 

MST 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:15 

MST 

7440-42-8 

Boron 

12:15 

MST 

24959-67-9 

Bromide 

12:15 

MST 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MST 

7440-70-2 

Calcium 

12:15 

MST 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:15 

MST 

16887-00-6 

Chloride 

12:15 

MST 

7782-50-5 

Chlorine 

12:15 

MST 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MST 

16065-83-1 

Chromium (III) 

12:15 

MST 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

12:15 

MST 

7440-48-4 

Cobalt 

12:15 

MST 

7440-50-8 

Copper 

12:15 

MST 

57-12-5 

Cyanide 

12:15 

MST 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MST 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MST 

Flow (class) 

Flow,  stream  class  (choice  list) 

12:15 

MST 

16984-48-8 

Fluoride 

12:15 

MST 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:15 

MST 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:15 

MST 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MST 

7439-95-4 

Magnesium 

12:15 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

12:15 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

12:15 

MST 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:15 

MST 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MST 

14797-55-8 

Nitrate 

12:15 

MST 

Ortho 

Orthophosphate 

12:15 

MST 

PH 

PH 

12:15 

MST 

PH 

PH 

12:15 

MST 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:15 

MST 

7440-09-7 

Potassium 

12:15 

MST 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

12:15 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

12:15 

MST 

7631-86-9 

Silica 

12:15 

MST 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MST 

7440-23-5 

Sodium 

12:15 

MST 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MST 

14808-79-8 

Sulfate 

12:15 

MST 

18496-25-8 

Sulfide 

12:15 

MST 

Temp  water 

Temperature,  water 
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12:15 

MST 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MST 

TRC 

Total  Residual  Chlorine 

12:15 

MST 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:15 

MST 

Turbidity 

Turbidity 

12:15 

MST 

7440-62-2 

Vanadium 

12:15 

MST 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:30 

MDT 

Flow (class) 

Flow,  stream  class  (choice  list) 

11:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:30 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

PH 

PH 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 
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11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TRC 

Total  Residual  Chlorine 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:15 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:15 

MDT 

Current  weather  wind 

11:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:15 

MDT 

Detergent  suds 

11:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 
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11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

11:15 

10:20 

10:20 

10:20 

10:20 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-55-8 
14797-65-0 
PH 

7723-14-0 

7440-09-7 

13982-63-3 

15262-20-1 

Salinity 

7782-49-2 

7440-22-4 

7440-22-4 

7440-23-5 

SC 

14808-79-8 

Temp  water 

7440-28-0 

7440-28-0 

TDS 

TSS 

Turbidity 

7440-61-1 

7440-62-2 

7440-66-6 

7440-66-6 

Alk_Tot 

7429-90-5 

7429-90-5 

7664-41-7 


Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

pH 

Phosphorus 

Potassium 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Sodium 

Specific  conductance 
Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

Alkalinity,  total 
Aluminum 
Aluminum 
Ammonia-nitrogen 
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10:20 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:20 

MDT 

Chlorine 

10:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:20 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:20 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:20 

MDT 

Current  weather  wind 

10:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:20 

MDT 

Detergent  suds 

10:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:20 

MDT 

Fish  kill 

10:20 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:20 

MDT 

Floating  debris 

10:20 

MDT 

Floating  garbage 

10:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:20 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:20 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:20 

MDT 

PH 

PH 
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10:20 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:20 

MDT 

Total  Residual  Chlorine 

10:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 
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12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 

12:45 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


Flow 

16984-48-8 
Alpha 
Hydx (Ca) 
TKN 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-55-8 
14797-65-0 
PH 

7723-14-0 

7440-09-7 

13982-63-3 

15262-20-1 

Salinity 

7782-49-2 

7440-22-4 

7440-22-4 

7440-23-5 

SC 

14808-79-8 

14808-79-8 

Temp_water 

7440-28-0 

7440-28-0 

TDS 

TSS 

Turbidity 

7440-61-1 

7440-62-2 


Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

pH 

Phosphorus 

Potassium 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Sodium 

Specific  conductance 

Sulfate 

Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 


2410284 


ED  000552C  00003927-00462 


12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:00 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:00 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:00 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:00 

MDT 

Current  weather  temperature 

13:00 

MDT 

Current  weather  wind 

13:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:00 

MDT 

Detergent  suds 

13:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:00 

MDT 

Fish  kill 

13:00 

MDT 

Floating  algae  mats 

13:00 

MDT 

Floating  debris 

13:00 

MDT 

Floating  garbage 

13:00 

MDT 

Flow 

Flow 

13:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

13:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 
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13:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:00 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:00 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:00 

MDT 

PH 

PH 

13:00 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:00 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:00 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:00 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:00 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 
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12:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:15 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:15 

MDT 

Current  weather  wind 

12:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:15 

MDT 

Detergent  suds 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

Fish  kill 

12:15 

MDT 

Floating  algae  mats 

12:15 

MDT 

Floating  debris 

12:15 

MDT 

Floating  garbage 

12:15 

MDT 

Flow 

Flow 

12:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:15 

MDT 

PH 

pH 

12:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 
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12:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

Detergent  suds 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

Fish  kill 

10:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:30 

MDT 

Floating  debris 

10:30 

MDT 

Floating  garbage 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 
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10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

PH 

pH 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 
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10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:45 

MDT 

Current  weather  wind 

10:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:45 

MDT 

Detergent  suds 

10:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:45 

MDT 

Fish  kill 

10:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:45 

MDT 

Floating  debris 

10:45 

MDT 

Floating  garbage 

10:45 

MDT 

Flow 

Flow 

10:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:45 

MDT 

PH 

pH 

10:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 
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10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:50 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:50 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:50 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:50 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:50 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:50 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:50 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:50 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:50 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:50 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:50 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:50 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:50 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:50 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:50 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:50 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:50 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:50 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:50 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:50 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:50 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:50 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:50 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:50 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:50 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:50 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:50 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:50 

MDT 

Current  weather  wind 

10:50 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:50 

MDT 

Detergent  suds 

10:50 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:50 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:50 

MDT 

Fish  kill 

10:50 

MDT 

Floating  algae  mats 
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10:50 

MDT 

Floating  debris 

10:50 

MDT 

Floating  garbage 

10:50 

MDT 

Flow 

Flow 

10:50 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:50 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:50 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:50 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:50 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:50 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:50 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:50 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:50 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:50 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:50 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:50 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:50 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:50 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:50 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:50 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:50 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:50 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:50 

MDT 

PH 

PH 

10:50 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:50 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:50 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:50 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:50 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:50 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:50 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:50 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:50 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:50 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:50 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:50 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:50 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:50 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:50 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:50 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:50 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:50 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:50 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:50 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:50 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:50 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:00 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:00 

MDT 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 
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11:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:00 

MDT 

24959-67-9 

Bromide 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:00 

MDT 

7782-50-5 

Chlorine 

11:00 

MDT 

Chlorophyll 

a Chlorophyll  a 

11:00 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:00 

MDT 

16065-83-1 

Chromium (III) 

11:00 

MDT 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

11:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:00 

MDT 

Secchi 

Depth,  Secchi  disk  depth 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

11:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

11:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

11:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

11:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 
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11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:00 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

11:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:00 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:00 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:00 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

2410284 


ED  000552C  00003927-00472 


11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

11:00 

MDT 

PIP 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

PH 

11:00 

MDT 

pH 

pH 

11:00 

MDT 

PH 

pH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin 

l a 

11:00 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:00 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

2410284 


ED  000552C  00003927-00473 


11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:00 

MDT 

7631-86-9 

Silica 

11:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:00 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:00 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

11:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

2410284 


ED  000552C  00003927-00474 


11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

7440-28-0 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TDS 

Temperature,,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Thallium 

Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 


2410284 


ED  000552C  00003927-00475 


11:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

11:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

11:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

11:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:40 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:40 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:40 

MDT 

Chlorophyll 

a Chlorophyll  a 

10:40 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

10:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:40 

MDT 

Secchi 

Depth,  Secchi  disk  depth 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

2410284 


ED  000552C  00003927-00476 


10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

10:40 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:40 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:40 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:40 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:40 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:40 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

2410284 


ED  000552C  00003927-00477 


10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:40 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

pH 

10:40 

MDT 

PH 

pH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

10:40 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

(OR 

(OR 

(OR 

(OR 

(OR 

(OR 

(OR 

(OR 


2410284 


ED  000552C  00003927-00478 


10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

2410284 


ED  000552C  00003927-00479 


10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

10:40 

MDT 

7440-28-0 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

10:40 

MDT 

TDS 

Temperature,,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Thallium 

Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
Total  dissolved  solids 
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10:40 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  : 

solids 

10:40 

MDT 

TSS 

Total  suspended  : 

solids 

10:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:15 

MDT 

Chlorophyll 

a Chlorophyll  a 

10:15 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

Secchi 

Depth,  Secchi  disk  depth 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 
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10:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:15 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:15 

MDT 

PIP 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

pH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

pH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:15 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin 

l a 

10:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 
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10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature  r 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature  r 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature  f 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature  f 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 
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10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  i 

solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  i 

solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  i 

solids 

10:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  i 

solids 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Chlorophyll 

a Chlorophyll  a 

10:30 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

Secchi 

Depth,  Secchi  disk  depth 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen 

saturation 
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10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction 

potential 

(OR 

10:30 

MDT 

PIP 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

10:30 

MDT 

pH 

PH 

10:30 

MDT 

pH 

PH 

10:30 

MDT 

pH 

PH 

10:30 

MDT 

pH 

PH 

10:30 

MDT 

pH 

PH 

10:30 

MDT 

pH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 
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10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

2410284 


ED  000552C  00003927-00486 


10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature  , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature  , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30  MDT  TDS 
10:30  MDT  TDS 
10:30  MDT  TDS 


[Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 

Total 

dissolved 

solids 
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10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  : 

solids 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:20 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:20 

MDT 

Chlorophyll  a 

Chlorophyll  a 

11:20 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

11:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:20 

MDT 

Current  weather  < 

oloud  cover 

11:20 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:20 

MDT 

Current  weather  wind 

11:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:20 

MDT 

Depth,  Secchi  disk  depth 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11:20 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

11:20 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

11:20 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

11:20 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

11:20 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

11:20 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

11:20 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 
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11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO_Sat 
11:20  MDT  DO  Sat 


11:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:20 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

11:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

11:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

11:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:20 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:20 

MDT 

Nitrogen 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

PH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

pH 

PH 

11:20 

MDT 

PH 

PH 

11:20 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

2410284 
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11:20 

MDT 

7723-14-0 

11:20 

MDT 

7723-14-0 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

11:20 

MDT 

7782-49-2 

11:20 

MDT 

7440-22-4 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

SC 

11:20 

MDT 

sc 

11:20 

MDT 

sc 

11:20 

MDT 

sc 

11:20 

MDT 

sc 

11:20 

MDT 

sc 

11:20 

MDT 

sc 

11:20 

MDT 

sc 

11:20 

MDT 

Temp  water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Phosphorus 

Phosphorus 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Temperature,  water 
Temperature,  water 
Temperature,  water 


2410284 
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11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 
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10:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:00 

MDT 

Chlorophyll  a 

Chlorophyll  a 

10:00 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:00 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:00 

MDT 

Current  weather  wind 

10:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:00 

MDT 

Depth,  Secchi  disk  depth 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

10:00 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

10:00 

MDT 

Inorganic 

nitrogen  (nitrate  a 

2410284 
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10:00 

MDT 

TKN 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

10:00 

MDT 

7439-95-4 

10:00 

MDT 

7439-97-6 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

10:00 

MDT 

14797-55-8 

10:00 

MDT 

14797-65-0 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

PH 

10:00 

MDT 

Pheophytin 

10:00 

MDT 

7723-14-0 

10:00 

MDT 

7723-14-0 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

Nitrogen 

pH 

pH 

pH 

pH 

pH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

a Pheophytin  a 
Phosphorus 
Phosphorus 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
Salinity 
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2410284 


10:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

(Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

(Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

(Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

(Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature  , 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature  , 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 
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10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

9:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

9:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

9:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

9:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

9:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

9:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

9:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

9:45 

MDT 

Chlorophyll  a 

Chlorophyll  a 

9:45 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

9:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

9:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

9:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

9:45 

MDT 

Current  weather 

cloud  cover 

9:45 

MDT 

Current  weather 

precipitation 

9:45 

MDT 

Current  weather 

wind 

9:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

9:45 

MDT 

Depth,  Secchi  disk  depth 

9:45 

MDT 

Detergent  suds 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

. (DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen 

(DO) 
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9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

9:45 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

9:45 

MDT 

Inorganic 

nitrogen  (nitrate  a 

9:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

9:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  ca 

9:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipit. 

9:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

9:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

9:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

9:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

9:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

9:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

9:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

9:45 

MDT 

Nitrogen 

9:45 

MDT 

PH 

PH 
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9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

PH 

PH 

9:45 

MDT 

pH 

PH 

9:45 

MDT 

pH 

PH 

9:45 

MDT 

pH 

pH 

9:45 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

9:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

9:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

9:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 
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9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

sc 

Specific  conductance 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature  , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature  , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature  , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

9:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

9:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 
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9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

9:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

9:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

13:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:45 

MDT 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

13:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:45 

MDT 

24959-67-9 

Bromide 

13:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:45 

MDT 

7782-50-5 

Chlorine 

13:45 

MDT 

Chlorophyll 

a Chlorophyll  a 

13:45 

MDT 

Chlorophyll/PlChlorophyll/Pheophytin  ratio 

13:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:45 

MDT 

16065-83-1 

Chromium (III) 

13:45 

MDT 

18540-29-9 

Chromium (VI ) 

13:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:45 

MDT 

Secchi 

Depth,  Secchi  disk  depth 

13:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:45 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 
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13:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:45 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

13:45 

MDT 

PIP 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

13:45 

MDT 

pH 

pH 

13:45 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

13:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:45 

MDT 

7631-86-9 

Silica 

13:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:45 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

13:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 
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13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

Chlorophyll  a 

Chlorophyll  a 

13:30 

MDT 

Chlorophyll/ PI Chlorophyll/Pheophyt in  ratio 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

Secchi 

Depth,  Secchi  disk  depth 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potentia 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potentia 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potentia 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potentia 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potentia 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

13:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

(OR 

(OR 

(OR 

(OR 

(OR 
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13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

Chlorophyll 

a Chlorophyll  a 

13:30 

MDT 

Chlorophyll/ PI Chlorophyll /Pheophy tin  ratio 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

Secchi 

Depth,  Secchi  disk  depth 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

(OR 

(OR 

(OR 
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13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

13:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

13:30 

MDT 

PIP 

Particulate  Inorganic  Phospho 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

13:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:15 

MDT 

Chlorophyll  a 

Chlorophyll  a 

13:15 

MDT 

Chlorophyll /PtChlorophyll/ Pheophytin  ratio 

13:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 
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13:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:15 

MDT 

Secchi 

Depth,  Secchi  disk  depth 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

13:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:15 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

ORP 

Oxidation 

reduction  potential 

(OR 

13:15 

MDT 

PIP 

Particulate  Inorganic  Phosphorus 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

PH 

PH 

13:15 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 
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13:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 
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13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

Chlorophyll 

a Chlorophyll  a 

13:30 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:30 

MDT 

Current  weather  wind 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

13:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

13:30 

MDT 

Inorganic 

nitrogen  (nitrate  a 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:30 

MDT 

Nitrogen 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

pH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

2410284 


ED  000552C  00003927-00506 


13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

13:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 
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13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:30 

MDT 

Chlorophyll  a 

Chlorophyll  a 

12:30 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  rati< 

12:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:30 

MDT 

Current  weather  precipitati< 

12:30 

MDT 

Current  weather  wind 

12:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:30 

MDT 

Depth,  Secchi  disk  depth 

12:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:30 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

12:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  < 

12:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precip: 

12:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:30 

MDT 

Nitrogen 

12:30 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

12:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 
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12:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:15 

MDT 

Chlorophyll 

a Chlorophyll  a 

12:15 

MDT 

Chlorophyll/PIChlorophyll/Pheophytin  ratio 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:15 

MDT 

Current  weather  wind 

12:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:15 

MDT 

Depth,  Secchi  disk  depth 

12:15 

MDT 

Detergent  suds 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:15 

MDT 

Inorganic  nitrogen  (nitrate  a 

12:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:15 

MDT 

Nitrogen 

2410284 
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12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

Pheophytin  a 

Pheophytin  a 

12:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 
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12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:35 

MDT 

EC 

Escherichia  coli 

9:35 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

15:15 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

11:25 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

11:05 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

9:50 

MDT 

EC 

Escherichia  coli 

9:50 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

15:05 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

11:20 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

10:45 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

10:00 

MDT 

EC 

Escherichia  coli 

10:00 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

14:45 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

11:05 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

10:15 

MDT 

FC 

Fecal  Coliform 

12:30 

MST 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:30 

MST 

7429-90-5 

Aluminum 

12:30 

MST 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:30 

MST 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

12:30 

MST 

7440-36-0 

Antimony 

12:30 

MST 

7440-38-2 

Arsenic 

12:30 

MST 

7440-39-3 

Barium 

12:30 

MST 

7440-41-7 

Beryllium 

12:30 

MST 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:30 

MST 

7440-42-8 

Boron 

12:30 

MST 

24959-67-9 

Bromide 

12:30 

MST 

7440-43-9 

Cadmium 

12:30 

MST 

7440-70-2 

Calcium 

12:30 

MST 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

12:30 

MST 

16887-00-6 

Chloride 

12:30 

MST 

7782-50-5 

Chlorine 

12:30 

MST 

7440-47-3 

Chromium 

12:30 

MST 

16065-83-1 

Chromium (III) 

12:30 

MST 

18540-29-9 

Chromium (VI) 

12:30 

MST 

7440-48-4 

Cobalt 

2410284 


ED  000552C  00003927-00511 


12:30 

MST 

7440-50-8 

Copper 

12:30 

MST 

57-12-5 

Cyanide 

12:30 

MST 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:30 

MST 

16984-48-8 

Fluoride 

12:30 

MST 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

12:30 

MST 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:30 

MST 

7439-92-1 

Lead 

12:30 

MST 

7439-95-4 

Magnesium 

12:30 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

12:30 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

12:30 

MST 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:30 

MST 

7440-02-0 

Nickel 

12:30 

MST 

14797-55-8 

Nitrate 

12:30 

MST 

OrgCar 

Organic  carbon 

12:30 

MST 

Ortho 

Orthophosphate 

12:30 

MST 

PH 

PH 

12:30 

MST 

PH 

PH 

12:30 

MST 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:30 

MST 

7440-09-7 

Potassium 

12:30 

MST 

Salinity 

Salinity 

12:30 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

12:30 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

12:30 

MST 

7631-86-9 

Silica 

12:30 

MST 

7440-22-4 

Silver 

12:30 

MST 

7440-23-5 

Sodium 

12:30 

MST 

14808-79-8 

Sulfate 

12:30 

MST 

18496-25-8 

Sulfide 

12:30 

MST 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:30 

MST 

7440-28-0 

Thallium 

12:30 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:30 

MST 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:30 

MST 

Turbidity 

Turbidity 

12:30 

MST 

7440-62-2 

Vanadium 

12:30 

MST 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MST 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MST 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MST 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:20 

MST 

A/C  Ratio 

Anion/cation  ratio 

12:20 

MST 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MST 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MST 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MST 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MST 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:20 

MST 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MST 

24959-67-9 

Bromide 

12:20 

MST 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MST 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MST 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:20 

MST 

16887-00-6 

Chloride 
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12:20 

MST 

7782-50-5 

Chlorine 

12:20 

MST 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MST 

16065-83-1 

Chromium (III) 

12:20 

MST 

18540-29-9 

Chromium (VI) 

12:20 

MST 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MST 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MST 

57-12-5 

Cyanide 

12:20 

MST 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:20 

MST 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:20 

MST 

Flow 

Flow 

12:20 

MST 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MST 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:20 

MST 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:20 

MST 

Inorganic  nitrogen  (nitrate 

12:20 

MST 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MST 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MST 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MST 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MST 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MST 

14797-55-8 

Nitrate 

12:20 

MST 

14797-65-0 

Nitrite 

12:20 

MST 

Ortho 

Orthophosphate 

12:20 

MST 

pH 

PH 

12:20 

MST 

PH 

PH 

12:20 

MST 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:20 

MST 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MST 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MST 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MST 

7631-86-9 

Silica 

12:20 

MST 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MST 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MST 

SC 

Specific  conductance 

12:20 

MST 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MST 

18496-25-8 

Sulfide 

12:20 

MST 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:20 

MST 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:20 

MST 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:20 

MST 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:20 

MST 

Turbidity 

Turbidity 

12:20 

MST 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MST 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 
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10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

Detergent  suds 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

Fish  kill 

10:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:30 

MDT 

Floating  debris 

10:30 

MDT 

Floating  garbage 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 
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10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

9:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

9:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

9:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

9:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

9:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

9:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

9:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

9:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

9:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

9:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

9:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

9:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

9:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

9:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

9:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

9:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

9:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

9:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

9:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

9:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

9:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

9:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

9:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

9:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 
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9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

9:45 

MDT 

Flow 

16984-48-8 
Alpha 
Hydx (Ca) 
TKN 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-65-0 
PH 

7723-14-0 

7440-09-7 

13982-63-3 

15262-20-1 

Salinity 

7782-49-2 

7440-22-4 

7440-22-4 

7440-23-5 

SC 

14808-79-8 

14808-79-8 

Temp_water 

7440-28-0 

7440-28-0 

TDS 

TSS 

Turbidity 

7440-61-1 

7440-62-2 


Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrite 

pH 

Phosphorus 

Potassium 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Sodium 

Specific  conductance 

Sulfate 

Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 
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9:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

9:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:30 

MDT 

Current  weather  wind 

11:30 

MDT 

Detergent  suds 

11:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:30 

MDT 

Fish  kill 

11:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

11:30 

MDT 

Floating  debris 

11:30 

MDT 

Floating  garbage 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 
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11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

PH 

PH 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 
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10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

Detergent  suds 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

Fish  kill 

10:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:30 

MDT 

Floating  debris 

10:30 

MDT 

Floating  garbage 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

PH 

pH 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 
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10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:00 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:00 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:00 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:00 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:00 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:00 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:00 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:00 

MDT 

Current  weather  wind 

11:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:00 

MDT 

Detergent  suds 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:00 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

Fish  kill 

11:00 

MDT 

Floating  algae  mats 

11:00 

MDT 

Floating  debris 

11:00 

MDT 

Floating  garbage 

11:00 

MDT 

Flow 

Flow 

11:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:00 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

11:00 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 
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11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

9:50 

9:50 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MST 

MST 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


PH 

7440-09-7 

13982-63-3 

15262-20-1 

Salinity 

7782-49-2 

7440-22-4 

7440-22-4 

7440-23-5 


SC 

14808-79-8 

14808-79-8 


Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

PH 

Potassium 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Sodium 

Specific  conductance 

Sulfate 

Sulfate 


Temp  water 

Temperature , water 

7440-28-0 

Thallium 

7440-28-0 

Thallium 

TDS 

Total  dissolved  solids 

TSS 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Turbidity 

7440-61-1 

Uranium 

7440-62-2 

Vanadium 

7440-66-6 

Zinc 

7440-66-6 

Zinc 

EC 

Escherichia  coli 

FC 

Fecal  Coliform 

7429-90-5 

Aluminum 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

7440-36-0 

Antimony 

7440-36-0 

Antimony 

7440-38-2 

Arsenic 

7440-38-2 

Arsenic 

7440-39-3 

Barium 

7440-41-7 

Beryllium 

7440-41-7 

Beryllium 

7440-42-8 

Boron 

7440-43-9 

Cadmium 

7440-43-9 

Cadmium 

7440-70-2 

Calcium 
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11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

11:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

11:30 

MDT 

PH 

pH 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

(OR 
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12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:20 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:20 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:20 

MDT 

Current  weather  wind 

12:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:20 

MDT 

Detergent  suds 

12:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:20 

MDT 

Fish  kill 

12:20 

MDT 

Floating  algae  mats 

12:20 

MDT 

Floating  debris 

12:20 

MDT 

Floating  garbage 

12:20 

MDT 

Flow 

Flow 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:20 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

12:20 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:20 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:20 

MDT 

PH 

PH 
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12:20 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

12:45 

MDT 

Current  weather  wind 

12:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:45 

MDT 

Detergent  suds 

12:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:45 

MDT 

Fish  kill 
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12:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

12:45 

MDT 

Floating  debris 

12:45 

MDT 

Floating  garbage 

12:45 

MDT 

Flow 

Flow 

12:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

12:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:45 

MDT 

PH 

PH 

12:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:15 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

13:15 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

13:15 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

13:15 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

13:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:15 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

13:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 
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13:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:15 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

13:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:15 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methy 

13:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:15 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

13:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:15 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

13:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:15 

MDT 

Current  weather  temperature 

13:15 

MDT 

Current  weather  wind 

13:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:15 

MDT 

Detergent  suds 

13:15 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

13:15 

MDT 

15307-86-5 

Diclofenac 

13:15 

MDT 

56-53-1 

Diethylstilbestrol 

13:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:15 

MDT 

50-28-2 

estradiol 

13:15 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

13:15 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

13:15 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

13:15 

MDT 

Fish  kill 

13:15 

MDT 

Floating  algae  mats 

13:15 

MDT 

Floating  debris 

13:15 

MDT 

Floating  garbage 

13:15 

MDT 

Flow 

Flow 

13:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:15 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

13:15 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

13:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:15 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 
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13:15 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

13:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:15 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

13:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

13:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:15 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

13:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:15 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

13:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:15 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

13:15 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

13:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:15 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

13:15 

MDT 

PH 

pH 

13:15 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

13:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:15 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

13:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:15 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

13:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:15 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

13:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:15 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

13:15 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

13:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 
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13:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 
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10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:45 

MDT 

Current  weather  wind 

11:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:45 

MDT 

Flow 

Flow 

2410284 


ED  000552C  00003927-00529 


11:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Ameri 

11:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

11:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:45 

MDT 

PH 

pH 

11:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:45 

MDT 

Specific  conductance 

11:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:45 

MDT 

Temperature,  water 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:45 

MDT 

Total  dissolved  solids 

11:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 
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14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

14:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

14:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

14:15 

MDT 

Flow 

Flow 

14:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

14:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

14:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

14:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

14:15 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

14:15 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

14:15 

MDT 

PH 

pH 

14:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

14:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

14:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

14:15 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

14:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

14:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

14:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

14:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

14:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

(OR 
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10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

Detergent  suds 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

Fish  kill 

10:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:30 

MDT 

Floating  debris 

10:30 

MDT 

Floating  garbage 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

PH 

PH 
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10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:45 

MDT 

Current  weather  wind 

10:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:45 

MDT 

Detergent  suds 

10:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:45 

MDT 

Fish  kill 
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10:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:45 

MDT 

Floating  debris 

10:45 

MDT 

Floating  garbage 

10:45 

MDT 

Flow 

Flow 

10:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:45 

MDT 

PH 

PH 

10:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

10:30 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

10:30 

MDT 

80-05-7 

4,4’ -Isopropylidenediphenol 

10:30 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

10:30 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

10:30 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

10:30 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

10:30 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 
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10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methy 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methy 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 
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10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

Detergent  suds 

10:30 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

10:30 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

10:30 

MDT 

15307-86-5 

Diclofenac 

10:30 

MDT 

15307-86-5 

Diclof enac 

10:30 

MDT 

56-53-1 

Diethyl stilbestrol 

10:30 

MDT 

56-53-1 

Diethylstilbestrol 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

50-28-2 

estradiol 

10:30 

MDT 

50-28-2 

estradiol 

10:30 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

10:30 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

10:30 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

10:30 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

10:30 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

10:30 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

10:30 

MDT 

Fish  kill 

10:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:30 

MDT 

Floating  debris 

10:30 

MDT 

Floating  garbage 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:30 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:30 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 
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10:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:30 

MDT 

PH 

pH 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 
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10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 
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12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 

12:15 

MDT 

Current  weather  wind 

12:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

Flow 

Flow 

12:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

12:15 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

12:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

PH 

pH 

12:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:15 

MDT 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:15 

MDT 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 
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12:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:30 

MDT 

Current  weather  wind 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

13:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

13:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 
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13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:30 

MDT 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

10:45 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

10:45 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

10:45 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

10:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:45 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:45 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methy 

10:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 
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10:45 

MDT 

7440-70- 

10:45 

MDT 

298-46-4 

10:45 

MDT 

Carb  (Ca) 

10:45 

MDT 

16887-00 

10:45 

MDT 

7440-47- 

10:45 

MDT 

7440-47- 

10:45 

MDT 

7440-48- 

10:45 

MDT 

7440-50- 

10:45 

MDT 

7440-50- 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

57-12-5 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

439-14-5 

10:45 

MDT 

15307-86 

10:45 

MDT 

56-53-1 

10:45 

MDT 

DO 

10:45 

MDT 

DO  Sat 

10:45 

MDT 

50-28-2 

10:45 

MDT 

50-27-1 

10:45 

MDT 

53-16-7 

10:45 

MDT 

57-63-6 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

Flow 

10:45 

MDT 

16984-48 

10:45 

MDT 

54910-89 

10:45 

MDT 

25812-30 

10:45 

MDT 

Alpha 

10:45 

MDT 

Hard-Ca 

10:45 

MDT 

125-29-1 

10:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

10:45 

MDT 

73334-07 

10:45 

MDT 

TKN 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

7439-92- 

10:45 

MDT 

7439-92- 

10:45 

MDT 

7439-95- 

10:45 

MDT 

57-53-4 

10:45 

MDT 

7439-97- 

10:45 

MDT 

76-99-3 

10:45 

MDT 

7439-98- 

2 Calcium 
Carbamazepine 
Carbonate 

-6  Chloride 

3 Chromium 

3 Chromium 

4 Cobalt 

8 Copper 

8 Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Diazepam 
-5  Diclofenac 

Diethylstilbestrol 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 

Estradiol 

Estriol 

Estrone 

Ethinyl  Estradiol 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

-8  Fluoride 

-3  Fluoxetine 

-0  Gemfibrozil 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 
Hardness,  Ca 
Hydrocodone 
Hydroxide 
-3  Iopromide 

Kjeldahl  nitrogen 
Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

1 Lead 

1 Lead 

4 Magnesium 

Meprobamate 

6 Mercury 
Methadone 

7 Molybdenum 
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10:45 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:45 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:45 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:45 

MDT 

pH 

pH 

10:45 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:45 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:45 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:45 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:45 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:45 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:45 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

10:30 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

10:30 

MDT 

63-05-8 

4 -Andros tenedione 

10:30 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 
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10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methy 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

Detergent  suds 

10:30 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

10:30 

MDT 

15307-86-5 

Diclofenac 

10:30 

MDT 

56-53-1 

Diethylstilbestrol 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

10:30 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

10:30 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

10:30 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

10:30 

MDT 

Fish  kill 

10:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:30 

MDT 

Floating  debris 

10:30 

MDT 

Floating  garbage 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:30 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 
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10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:30 

MDT 

PH 

pH 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 
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11:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:00 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:00 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:00 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:00 

MDT 

Current  weather  wind 

11:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:00 

MDT 

Detergent  suds 

11:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:00 

MDT 

Fish  kill 

11:00 

MDT 

Floating  algae  mats 

11:00 

MDT 

Floating  debris 

11:00 

MDT 

Floating  garbage 

11:00 

MDT 

Flow 

Flow 

11:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:00 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

11:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

11:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

11:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

11:00 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:00 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:00 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 
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11:00 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:00 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:00 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:00 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

11:30 

MDT 

80-05-7 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

11:30 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

11:30 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

11:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methy 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

11:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 
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11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


439-14-5 

15307-86-5 

56- 53-1 
DO 

DO_Sat 

50-28-2 

50-27-1 

53-16-7 

57- 63-6 


Flow 

16984-48-8 

54910-89-3 

25812-30-0 

Alpha 

Hard-Ca 

125-29-1 

Hydx (Ca) 

73334-07-3 

TKN 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

57-53-4 

7439-97-6 

76-99-3 

7439- 98-7 
134-62-3 
22204-53-1 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-55-8 
14797-65-0 
6493-05-6 
PH 


Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Diazepam 
Diclofenac 
Diethylstilbestrol 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 

Estradiol 

Estriol 

Estrone 

Ethinyl  Estradiol 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Fluoxetine 

Gemfibrozil 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

Hardness,  Ca 

Hydrocodone 

Hydroxide 

Iopromide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Meprobamate 

Mercury 

Methadone 

Molybdenum 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Naproxen 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

Pentoxifylline 

PH 
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11:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

11:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

11:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:20 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

11:20 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

11:20 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

11:20 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

11:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:20 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:20 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

11:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:20 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:20 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

11:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:20 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methy 

11:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 
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11:20 

MDT 

7440-43- 

11:20 

MDT 

7440-43- 

11:20 

MDT 

58-08-2 

11:20 

MDT 

7440-70- 

11:20 

MDT 

298-46-4 

11:20 

MDT 

Carb  (Ca) 

11:20 

MDT 

16887-00 

11:20 

MDT 

7440-47- 

11:20 

MDT 

7440-47- 

11:20 

MDT 

7440-48- 

11:20 

MDT 

7440-50- 

11:20 

MDT 

7440-50- 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

57-12-5 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

439-14-5 

11:20 

MDT 

15307-86 

11:20 

MDT 

56-53-1 

11:20 

MDT 

DO 

11:20 

MDT 

DO  Sat 

11:20 

MDT 

50-28-2 

11:20 

MDT 

50-27-1 

11:20 

MDT 

53-16-7 

11:20 

MDT 

57-63-6 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

Flow 

11:20 

MDT 

16984-48 

11:20 

MDT 

54910-89 

11:20 

MDT 

25812-30 

11:20 

MDT 

Alpha 

11:20 

MDT 

Hard-Ca 

11:20 

MDT 

125-29-1 

11:20 

MDT 

Hydx (Ca) 

11:20 

MDT 

73334-07 

11:20 

MDT 

TKN 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

7439-92- 

11:20 

MDT 

7439-92- 

11:20 

MDT 

7439-95- 

11:20 

MDT 

57-53-4 

9 Cadmium 

9 Cadmium 

Caffeine 

2 Calcium 
Carbamazepine 
Carbonate 

-6  Chloride 

3 Chromium 

3 Chromium 

4 Cobalt 

8 Copper 

8 Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Diazepam 
-5  Diclofenac 

Diethylstilbestrol 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 

Estradiol 

Estriol 

Estrone 

Ethinyl  Estradiol 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

-8  Fluoride 

-3  Fluoxetine 

-0  Gemfibrozil 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 
Hardness,  Ca 
Hydrocodone 
Hydroxide 
-3  Iopromide 

Kjeldahl  nitrogen 
Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

1 Lead 

1 Lead 

4 Magnesium 

Meprobamate 
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11:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:20 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

11:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:20 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

11:20 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

11:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:20 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:20 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

11:20 

MDT 

PH 

pH 

11:20 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:20 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:20 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

11:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:20 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

11:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:20 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

11:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:20 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

11:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:20 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

11:20 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

11:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 
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11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:30 

MDT 

Current  weather  wind 

11:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:30 

MDT 

Detergent  suds 

11:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:30 

MDT 

Fish  kill 

11:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

11:30 

MDT 

Floating  debris 

11:30 

MDT 

Floating  garbage 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Ameri 

11:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitatio 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

PH 

pH 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 
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11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

2410284 
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Method 

Speciation 

as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Sample 

Fraction 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 
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as  S04 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 
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Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
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Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

as  S04  Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


2410284 
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Dissolved 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 


as  CaC03 


as  S04 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 


Dissolved 

Total 

Total 


Total 

Dissolved 
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as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

Total 
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as  S04 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 
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as 


as 


2410284 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
Total 
Total 
Dissolved 
CaC03  Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

S04  Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 
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Total 


Total 

Dissolved 

Total 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


as  CaC03 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


2410284 
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Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 
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as  CaC03 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

as  S04  Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 


as  CaC03 
as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00566 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00567 


Total 

Dissolved 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00568 


as  S04 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00569 


as  CaC03 


as  S04 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00570 


Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00571 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00572 


as 


as 


2410284 


Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
CaC03  Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

S04  Dissolved 

Total 


Total 


ED  000552C  00003927-00573 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00574 


as  CaC03 


as  S04 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00575 


Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00576 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00577 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

as  S04  Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 


as  CaC03 


as  N 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00578 


Total 

Total 

Total 

as  CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 

as  CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 


Total 

Total 

Total 

as  CaC03  Dissolved 
Total 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

as  N Total 

as  N Total 

Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

as  S04  Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00579 


as  CaC03 


as  N 


as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 


Total 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00580 


Total 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

as  N Total 

as  N Total 

Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 


Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

as  S04  Total 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 


as  CaC03 
as  N 

as  CaC03 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00581 


as  CaC03 


Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

as  N 

Total 

as  N 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

as  S04  Total 

Total 


as  CaC03 
as  N 

as  CaC03 
as  CaC03 


Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00582 


Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 


as  CaC03 

Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
as  N Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

as  S04  Total 


Dissolved 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

as  CaC03 

Dissolved 

as  N 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

2410284 


ED  000552C  00003927-00583 


as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


as  N 


as  S04 


Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 


Dissolved 


Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00584 


Dissolved 


as  CaC03 
as  N 

as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  N 


as  S04 


Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00585 


Dissolved 


as  CaC03 
as  N 

as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  N 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00586 


Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

as  S04  Total 


Dissolved 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


Total 

Total 

as  CaC03 
as  N 

Dissolved 


as  CaC03 
as  N 


as  CaC03 
as  CaC03 


2410284 


ED  000552C  00003927-00587 


Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
as  N Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

as  S04  Total 


Dissolved 

Total 


as  CaC03 
as  N 


as  CaC03 
as  CaC03 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00588 


Total 

Total 


Total 

Total 

as  CaC03 
as  N 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

as  N Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

as  S04  Total 


Dissolved 

Total 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

as  N Total 

Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00589 


Total 

Total 

Total 


as  N 


as  S04 


as  CaC03 


as  N 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00590 


as 


as 

as 

as 

as 


as 


Dissolved 

Total 


Total 


Total 

Total 

CaC03  Dissolved 
Total 


Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
N Total 

N Total 

N Total 

N Total 

Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00591 


as  CaC03 


as  N 


as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 


Total 

Dissolved 

Total 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00592 


as 

as 


as 


as 


as 

as 


as 


as 


Dissolved 
Total 
N Total 

N Total 

Total 
Total 
Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


CaC03 


N 

N 


CaC03 


CaC03 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00593 


Total 


as 


as 

as 


as 

as 


Total 

Total 

CaC03  Dissolved 
Total 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

N Dissolved 

N Dissolved 

Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

S04  Total 

S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00594 


as  CaC03 


as  N 


as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 
as  N 


Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 


Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 


Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00595 


as 

as 


as 

as 


as 

as 


as 


as 


Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
N Total 

N Total 

Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

S04  Total 

S04  Dissolved 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

CaC03  Dissolved 
Dissolved 
Total 
N Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00596 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 


as  CaC03 


Total 

Total 

Dissolved 

Total 


Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
as  N Total 

as  N Total 

Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


as  S04  Dissolved 

as  S04  Total 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00597 


Total 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

as  CaC03  Dissolved 

as  CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

as  CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 

as  CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 


Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00598 


as  S04 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00599 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

as  S04  Total 

Dissolved 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00600 


Total 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

as  CaC03 

as  N Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

as  CaC03 

Dissolved 

Total 

as  CaC03 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

as  CaC03 

Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
as  N Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

as  S04  Total 

Dissolved 


Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00601 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 


as  CaC03 
as  N 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00602 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 


Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

as  CaC03 


Total 

Total 

Dissolved 


Total 

Dissolved 

Total 

Total 

as  CaC03 


Total 

Total 


Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00603 


Total 


Total 


Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 


Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00604 


as  N 


Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00605 


as  S04 


Total 


Total 

Dissolved 


Total 

Total 


Dissolved 


as  CaC03 
as  N 

as  CaC03 
as  CaC03 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00606 


as 


as 


as 


as 


as 


Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
N Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

S04  Total 


Dissolved 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 

N Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00607 


Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 


Total 


as  CaC03 
as  N 


Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 


Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
as  N Total 

as  N Total 

Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-00608 


as  S04 
as  S04 


as  CaC03 


as  N 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 


Total 


Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-00609 


as 

as 


as 

as 


as 

as 


as 


as 


Total 

CaC03  Dissolved 

N Total 

Total 


Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
N Total 

N Total 

Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

S04  Dissolved 

S04  Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 
N Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 
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2410284 


ED  000552C  00003927-00669 


as  N 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 


Total 
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Current  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  light  breeze 
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Current  weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
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0.9 

240 

9 


2410284 


ED  000552C  00003927-00760 


0.24 


240 

20 

26 


450 

300 


0.0067 

0.0053 

0.0163 

Clear 

None 

Breeze 

9.2 

2.2 

Partly  cloudy 

None 

Windy 


540 

0.63 

0.0051 

0.12 

0.17 

0.25 

7.68 

0.092 

54 


4.8 

0.0048 

1500 

1700 

8615 

5600 


2410284 


ED  000552C  00003927-00761 


24.59 


5687 

300 

0.0149 

0.0046 


120 

4 

0.028 

0.0007 

0.0008 

0.0018 

0.0031 

0.16 

120 

0.59 

0.6 


89 

45 

0.0025 

0.0034 

0.005 
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7.81 
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0.64 
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0.0031 

34 
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0.0026 
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8.4 

0.24 

7.8 
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120 
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350 
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20.09 

0.0007 
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240 
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0.0042 
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1.04 


0.09 

112 

4 
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18 

55 

0.02 

8.6 

0.66 
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1.55 
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24 

0.025 


0.35 


8.4 

8.8 

0.02 

0.60 


161 
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24.2 

579 

816 
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82 

0.05 

1.2 


0.022 

78 

0.31 


490 

4 

28 
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6 
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150 

0.0014 


3 
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0.012 
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460 

6.7 
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920 
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6.7 


0.91 

0.012 
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0.89 

0.021 

470 

0.16 


630 

28 


6.7 


0.06 

0.032 

7.69 

56.87 

1.4 

2100 

0.026 

120 

0.00095 


0.031 

3.1 

0.27 

8.31 

8.42 
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65 
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0.04 
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290 

754 
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25 

21 
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0.13 
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0.03 

1.03 

0.0035 

0.12 

140 

0.91 


100 

48 


0.013 

8.92 

101.6 

19.5 

0.91 

460 
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0.12 

8.7 
8.34 

11 

0.50 

0.003 

0.003 
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140 

1426 

540 
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941 

1000 

22 

124 


570 

2.1 

10 

0.36 

0.0071 
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0.28 


45 

30 

0.27 


0.012 
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15.3 
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22 

0.003 


9 
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0.50 

0.0072 

16 

27 

1422 

340 


8.3 


939 

5600 
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0.139 


460 

300 


0.0034 

0.009 

0.016 

0.055 
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0.27 

0.0014 

150 

8 

10 

0.018 
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9.09 
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7 
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2.8 

0.022 
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0.69 

55 

0.0018 


0.027 

0.034 

2.8 

8.26 

0.20 

0.0014 
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220 

11.2 


578 

720 

45000 

0.046 

0.044 

0.095 

0.1 

640 

540 


0.0039 

0.028 

11 

0.049 
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0.0098 

420 

16 

15 

0.0018 

0.23 

0.0026 

0.023 
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6.68 

75.7 

125 

4.6 

59.3 

1600 


3.5 

0.0019 

0.64 

140 


0.0031 

0.44 

3.5 

154.5 

7.58 

96 

0.50 

0.0047 

0.023 

1009 

470 

2.8 

21.32 


666 

860 

72000 

0.082 

0.0073 

0.012 

2.4 


0.025 

16 

0.012 

0.013 

110 
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0.22 

1 

6.75 

76.4 

63.4 
390 

0.85 

28 

320 

0.46 

5.1 

128.9 

7.5 

0.39 

0.022 

801 

160 

21.35 

0.011 

529 

67000 

0.076 

1.9 

130 

1.7 


0.14 

130 

0.66 

0.7 


110 

49 
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0.0032 

0.0043 
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None 

Breeze 


8.59 

88.6 

7.18 

0.87 
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Partly  cloudy 

None 

Windy 


49 

1.1 

0.011 


0.084 

0.57 

0.004 

8.28 

0.243 

11 


0.91 


130 

1785 

550 

16.51 


1176 

56 

56.8 

0.0049 

0.0017 
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120 

0.05 

10 

0.0008 

0.0008 

0.0013 

0.0031 

0.2 

110 

0.59 

0.64 


92 

46 

0.0036 

0.0011 

0.0075 

Partly  cloudy 

None 

Warm 

Light  breeze 
None 

7.86 

89.5 
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None 

Mild 

None 

11.2 

1 

0.82 

Cloudy 

Rain 

Cold 

Very  windy 

0.0075 

0.0085 

38 

10 

0.01 
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0.011 


8.42 

9 

0.57 


130 

1149 

450 

21.69 


758 

410 

310 

0.004 

0.005 

0.045 

130 

93 

0.42 

0.038 

0.0008 

0.0026 

0.0178 

0.72 

130 

0.58 

0.67 


86 

53 

0.21 

0.047 

0.0022 

0.0807 
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Partly  cloudy 
None 

Light  breeze 
None 


None 

None 

None 

None 


Clear 

None 

Warm 

Breeze 


9.08 

90.3 


13.9 

0.92 

9.8 

1.6 


28 

106 

0.0087 


0.533 

0.04 

7.1 

6.8 


0.53 


160 

1058 

470 

500 

15.09 

0.0002 

0.0006 

687 

0.16 

3300 

0.0088 
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0.24 

110 

76 

120 

0.061 


0.0117 

0.0186 

1.6 

0.0088 

110 

0.25 

0.27 


87 

22 

0.034 

0.0518 

0.033 

0.0744 

0.124 

Partly  cloudy 

None 

Warm 

Breeze 

None 

8.95 

89.1 

None 

None 

Mild 

None 

51 

2.4 

0.22 

4.2 

Cloudy 
Heavy  rain 
Cold 
Windy 

0.062 
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0.11 

30 

230 

0.001 

0.043 

0.062 

0.22 

8.22 

14 


0.35 


100 

715 

150 

160 

15.09 

0.0009 

0.0017 

472 

6700 

0.0135 

0.095 

0.21 

0.35 

104 

0.0827 

1607 

0.1 

0.00116 

0.1325 

0.00202 

21.03 

0.119 

104 

0.1059 

0.771 

0.006 

89.94 

10.6 

0.00047 
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0.3036 

0.008 

0.00492 

0.8892 

Cloudy 

None 

Warm 

Calm 

None 

7.95 

83.8 

None 

None 

Mild 

None 

5.5 

0.76 

6.3 

17.3 

Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


1.491 

6.755 

3620 

0.0068 

0.887 

0.0016 

1.19 

0.005 

7.77 

7.555 


0.5 


171.2 

1009 

384 

414 

17.74 

0.01106 
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666 

102000 

0.05299 

0.0149 

5.552 

160 

0.58 

39 


0.003 

0.086 

4.9 

0.054 

160 

2.7 

0.017 

17 

8.4 

0.3 

0.014 

1.3 

Clear 

None 

Hot 

Breeze 

None 

3.72 

43.9 

None 

None 

Mild 

None 

0.92 

1 

47 

6.6 

Partly  cloudy 
None 
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Hot 

Breeze 


0.87 

1.4 

1000 


0.37 

7.79 

5.1 


0.51 


200 

1041 

310 

23.57 

0.01 

686 

27000 

0.079 


1.9 

96 

260 


0.0015 

0.074 

3.3 

0.023 

96 

0.7 

0.0079 

180 

16 
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0.17 


0.33 

Cloudy 

Rain 

Warm 

Light  breeze 
None 

6.95 

79.8 

None 

None 

Mild 

None 

1.53 

0.46 

5.1 

530 

36 

Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

0.28 

22 

69 


0.28 

7.59 

12 

0.4 

0.66 


95 

1324 

690 

700 

22 

0.0062 

874 
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22000 


0.059 


0.89 

167 


167 

16.1 

11 


6.65 

45.5 


1.3 

0.002 

3.23 

0.11 

8.36 

50.1 

0.10 


169 

724 

196 

21.5 

355 

110 
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310 


1.1 

-6.7 
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0.068 


270 


27 

3.1 


300 


42 


50 

1200 
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7.6 


1 


25 

3300 


610 
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0.22 


8.17 

8.4 


0.13 

20 

23 


0.3 


0.3 


5.00 


1700 
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9060 


5700 

16.9 


4920 

12000 


3.65 


220 

0.085 

61 

0.0021 

0.057 

0.0006 

220 

7.6 

1.3 

0.00046 

430 

360 


0.007 

0.0026 

0.011 

0.0044 

170 

170 

1 

0.46 

16.6 
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3200 

0.0057 

500 


0.014 

2.1 


8.69 

8.32 

0.047 

26 

0.6 

0.6 

5.10 


1400 

9090 

5100 

0.018 

17.9 

6000 

9100 

17 

7.11 

16.5 


310 

490 

0.13 


0.0564 

0.0599 

3.6 

0.028 

300 
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2100 


3.4 

0.168 

0.2 

0.021 

0.397 

0.402 

Partly  cloudy 

None 

Cold 

Light  breeze 
None 

11.71 

88.5 

None 

None 

None 

None 

0.5 

1 

24.1 

3.6 

5.3 

Partly  cloudy 
Light  rain/ snow 
Cold 
Breeze 


0.3 

360 

697 

0.15 

0.16 

3.6 

0.027 

8.58 

42 


0.3 

0.0091 


260 

613 
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85 

90 

3.47 

0.0029 

0.0043 

405 

890 

0.0336 

0.39 

0.9 

78 

6.2 

15 

0.037 

0.0002 

0.0002 

0.0011 

0.0035 

0.17 

0.0008 

78 

0.035 

0.037 


28 

2.9 

0.0048 

0.0105 

0.0012 

0.0068 

0.0138 

Cloudy 

None 

Warm 

Gusty 

None 

8.8 

81.9 

None 

None 

None 

None 

22.2 
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1.4 


Cloudy 

None 

Warm 

Windy 


0.096 

0.76 


0.0047 

0.0099 

4.4 

26.7 

0.0009 

0.0046 

0.0054 

0.096 

7.83 

4.1 


0.09 

0.0002 


20 

191 

31 

31 

11.93 

0.0002 

0.0006 

126 

430 

0.002 

0.0093 

0.029 

0.059 

108 

22.4 

641.3 

0.23 

0.00078 

0.05282 

0.00445 

5.284 

0.042 
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108 

0.058 

0.312 


31 


0.0094 

0.1484 

0.019 

0.03288 

0.462 

Partly  cloudy 

None 

Warm 

Light  breeze 
None 

6.57 

67.7 

None 

None 

Mild 

None 

0.2 

2.578 

7.6 

6.71 

Cloudy 

None 

Hot 

Windy 

0.014 

0.451 

5.93 

1380 

0.007 

0.307 

0.013 

3.06 

7.96 

7.99 


0.49 
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208 

987 

29.6 

333 

16.77 

0.00029 

652 

34900 

0.02183 

0.04 

0.072 

2.169 

10 

130 

5.6 

320 


0.0041 

0.085 

5.5 

0.041 

110 

1.2 

0.011 

6.7 

20 

28 

0.26 


0.75 

Clear 

None 

Warm 

Light  breeze 
None 

7.32 

82.6 

None 

None 
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Mild 

None 

88.3 

1.8 

21 

20 

15 

Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

0.001 

0.55 

0.84 

820 


0.27 

8.18 

3.2 

1.4 

3.4 
0.28 


120 

585 

140 

140 

21.33 

0.0058 

386 

25000 

0.045 

0.013 

1.4 

120 

0.29 

42 


0.011 
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2 

0.016 

110 

0.43 


13 


0.1 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Calm 

None 


None 

None 

None 

None 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.24 


7.11 

83.4 


0.26 

1.3 

10.2 

31 

6.6 


0.19 

390 


0.12 

8.38 

4.4 


0.26 
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100 

548 

140 

140 

23.17 


362 

8500 

0.02 


0.6 

340 

650 

0.19 


0.0665 

0.0704 

4.5 

0.038 

330 

0.23 

0.42 


23 

61 

0.23 

0.252 

0.488 

0.514 

Cloudy 

None 

Cold 

Breeze 

None 

11.14 

100.1 

None 
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None 

None 

None 


1.31 

1.1 

13.9 


3.6 

6.6 

Partly  cloudy 
Rain/ snow 
Cold 
Breeze 


0.39 

0.62 

759 

0.32 

0.2 

3.5 
0.034 

8.51 

7.5 


0.59 


780 

1169 

290 

310 

10.48 

0.0039 

0.0093 

772 

23000 

0.0413 

0.45 

1.2 

100 

130 

130 

0.088 
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0.0178 

0.0193 

2.1 

0.011 

100 

0.083 

0.088 


110 


Partly  cloudy 

None 

Cold 

Light  breeze 
None 


None 

None 

Moderate 

None 


Cloudy 
Heavy  rain 
Cold 
Windy 


8 

0.056 

0.0572 

0.067 

0.126 

0.142 


9.79 

89.8 


44.6 

2.5 

0.25 

5.3 


0.12 

0.14 

35 

287 

0.079 

0.083 

0.25 
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8.05 

22 

0.5 

0.17 


71 

349 

59 

78 

11.53 

0.0018 

0.0021 

230 

7600 

0.0152 

0.16 

0.4 

0.42 

120 

1.015 

1081 

0.228 

0.00162 

0.09841 

0.00314 

12.24 

0.077 

120 

0.0739 

0.5 


39.69 

11.9 

0.00192 

0.2384 

0.0087 

0.00813 

0.6326 

Cloudy 

None 

Warm 

Breeze 
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None 


8.81 

98.3 

None 

None 

Mild 

None 

1.46 

0.852 

10.8 

19.7 

Cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

0.005 

0.976 

2.892 

2290 

0.0074 

0.59 

0.0031 

1.56 

0.004 

8.1 

6.745 


0.42 

0.00368 


165.7 

847 

244 

255 

20.47 

0.01022 

559 

61600 

0.03734 

0.0052 

0.0093 

3.557 
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140 

0.56 

130 


0.0024 

0.08 

6.1 

0.048 

140 

1.3 

0.014 

16 

16 

0.27 


1 

Clear 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 

6.23 

72.3 

None 

None 

Mild 

None 

1.1 

6.7 

46 

21 

Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.83 

1.4 

1000 
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0.33 

7.71 

4.9 


0.45 


180 

908 

290 

22.82 

0.009 

599 

37000 

0.073 


1.7 

84 

6.4 


0.0012 

0.0043 

0.32 

84 


140 


6.8 


0.014 

Cloudy 

None 

Hot 

Breeze 
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None 

6.58 

82.7 

None 

None 

None 

None 

0.54 

0.55 

4 

420 

1.2 

Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

0.0082 

16 

3.7 


7.69 

9.9 


0.54 

0.0029 


78 

1101 

540 

540 

26.88 


727 

360 

0.0054 


0.053 

370 

0.03 
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1 


0.028 

370 

0.63 

0.81 

74 

8 

92 


0.021 

11.33 

3.3 

180 


21 


0.027 

17 

8.61 

8.29 

4.2 

1.00 

0.003 

0.004 

27 

430 

2290 

700 

2 

1511 

1600 
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36 

112 


180 

0.03 

1.02 


0.031 

170 

0.24 


56 

16 

21 


6.68 

93.5 

1 

1.2 

190 


12 


2.1 

8.42 

8.42 


3.5 

0.30 

0.001 

0.003 

16 
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160 

1032 

290 

22.3 

681 

710 

21 

29.8 


360 

0.11 

0.5 

0.385 

0.26 


0.0011 

0.0018 

0.048 

0.0002 

360 

0.46 

0.46 

0.0002 

86 

77 


0.003 

0.0023 

0.0026 

Partly  cloudy 

None 

Warm 

Gusty 

None 

11.75 

108.6 

None 

None 

None 

None 

0.16 
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Cloudy 

None 

Warm 

Windy 


1.6 

16 

1.3 


22 

3.9 

0.0037 

0.0055 

0.0066 

4.12 

0.06 

8.03 

1.06 

2.2 


0.97 

0.0032 


360 

1901 

320 

330 

11.37 

0.0002 

1255 

7 

6.51 

0.024 

0.014 

0.021 

272 

278 

0.239 

0.285 

0.102 

0.161 

0.039 

0.037 


2410284 


ED  000552C  00003927-00808 


0.00056 


0.00022 


0.00124 

0.0007 

0.041 

0.039 


267 

272 

0.282 

0.255 

0.258 

0.238 


65 

62.4 

5.24 

5.6 

24.7 

23.9 

24 

0.00067 

0.00067 

0.007 

0.003 

0.00175 

0.00128 

0.0023 

0.00161 

Clear 

None 

Warm 

Calm 


None 

10.37 

97.5 

None 
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None 

None 

None 


0.18 

1.1 

1.03 

6.1 

5.9 


Clear 

None 

Hot 

Breeze 


0.123 

0.278 


0.002 


16.1 

15.4 

3.3 

3.5 

0.003 

0.003 

0.004 

0.005 

0.004 

0.004 

1.01 

0.006 

8.09 

0.183 

1.8 

1.8 


0.48 

0.00072 

0.00043 


176 
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168 

968 

194 

255 

12.49 

0.00068 

0.00025 

0.00026 

639 


2.34 

0.00995 

0.00964 


0.003 

0.013 

0.003 

0.013 

120 

0.012 

0.33 

0.048 


0.028 

120 


37 

4.5 


Clear 

None 

Hot 

Light  breeze 
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None 


9.09 

95.5 


None 

None 

None 

None 

6.21 

1.1 

120 

1.3 

Clear 

None 

Hot 

Breeze 


7.5 

1.8 


0.001 

8.11 

0.246 

2.2 
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0.105 


0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.61 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 


1225 

1225 

1226 
1232 
1236 

1254 

1255 
1260 
1261 
1262 
1262 
1262 
1262 
1262 
1262 
1262 
1262 
1262 
1263 
1263 
1263 

25.27 

29.42 

30.44 
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30.97 

31.57 

31.93 

32.49 

32.72 

32.76 

32.81 

32.84 

32.85 

32.85 

32.86 

32.86 

32.87 
33.01 
33.05 
33.27 

33.51 

33.52 

809 

809 

809 

813 

815 

825 

828 

832 

833 
833 
833 
833 
833 
833 
833 
833 
833 
833 

833 

834 
834 


1.107 

0.0006 

0.0007 

0.15 
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95 

10.8 

1.7 


Partly  cloudy 

None 

Breeze 


1 

0.44 

0.94 

1.49 

1.87 
2.61 

2.87 
3.24 

3.3 

4.3 
5.56 
5.78 
5.84 

5.88 
5.93 

5.96 

5.97 
6.02 
6.17 

5.8 

12.8 

20.3 

25.5 

36 

39.2 

44.3 

45.2 

59.3 

77.4 
80.9 
81.8 
82.2 

83.3 

83.3 

83.5 
84 

86.3 
400 


2410284 


ED  000552C  00003927-00856 


2 

Partly  cloudy 

None 

Windy 


38 


2 

7.52 

7.6 

7.69 

7.74 

7.82 

7.86 

7.92 

7.94 

8.09 

8.22 

8.25 

8.27 

8.27 

8.27 

8.27 

8.27 

8.28 
8.28 

0.186 

0.094 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.63 

0.63 

0.64 

0.64 

0.71 

0.73 

0.73 

0.74 


2410284 


ED  000552C  00003927-00857 


0.75 

0.75 

0.75 

0.77 


1186 

1188 

1189 

1190 
1190 
1190 
1190 
1190 
1190 
1278 
1284 
1298 
1301 
1441 
1472 
1478 
1498 
1501 
1506 
1516 
1546 

30.49 

30.62 

30.94 

31.13 

31.22 

31.38 

31.46 

31.69 

31.77 

31.88 

31.97 

32.27 

32.87 

33.06 

33.07 

33.07 

33.08 

33.08 

33.09 
33.17 
33.25 
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783 

784 

785 

785 

786 
786 
786 
786 
786 
844 
848 
857 
859 
951 
972 
976 
989 
991 
994 

1001 

1020 


0.1229 

0.138 

0.00149 

0.0032 

0.1507 

0.0002 

87.77 

22.3 

1.7 

0.0054 

0.0018 

Partly  cloudy 

None 

Breeze 

0.8 

None 

0.21 

0.22 

0.39 

1.05 

2.22 

2.32 

2.69 
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2.74 

2.92 

3.1 

3.6 

4.14 

4.35 

4.38 
4.48 
4.58 

5.01 

5.07 
5.21 
5.27 

5.38 

2.8 

3 

5.3 

14.3 

30.5 

31.8 

36.9 

37.5 

39.8 

42.5 

49.5 

56.8 

59.7 
60 

61.4 

62.9 

69.2 

70.2 

72.3 

73.1 

74.6 
360.4 
0.041 

1.09 

Cloudy 

None 

Windy 


34.34 

0.74 

0.0012 


1.13 

7.6 
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7.73 

7.79 

7.87 

8.04 

8.05 
8.09 

8.1 

8.11 

8.13 

8.26 

8.36 

8.37 

8.38 
8.4 

8.41 

8.42 

8.49 

8.49 

8.49 
8.51 

0.232 

0.119 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 


1132 

1134 

1135 
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ED  000552C  00003927-00861 


1135 

1136 
1136 
1136 

1136 

1137 
1137 

1137 

1138 
1138 

1138 

1139 
1139 
1139 

1139 

1140 
1140 
1140 
30.2 

30.94 
31.36 

31.56 
31.76 
31.81 
31.83 

31.85 

31.86 

31.87 
31.9 

31.95 

31.96 

31.97 
32.03 
32.14 
32.31 

32.57 

32.58 
32.63 
32.66 

0.00025 

747 

749 

749 

749 

750 
750 
750 
750 
750 
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751 

751 

751 

751 

751 

751 

752 
752 
752 
752 
752 
752 

0.0043 

120 

0.05 

0.6 

1 


0.14 

110 

0.81 


93 

4 

36 

5.53 

1.39 


0.01 

1.7 

4.88 

6.17 

6.19 

6.25 

67.20 

88.90 

89.10 

89.30 

0.97 

370 
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ED  000552C  00003927-00863 


0.61 


33 


8.37 

4.43 

10 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 


5.5 

100 

1138.00 

1141.00 

1141.00 

1141.00 

420 

31.90 

33.90 
34.70 

34.90 

728.00 

730.00 

730.00 

731.00 
750 


1 

0.0029 
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85 

3.45 

1.17 

0.0044 

1.75 

6.07 

6.17 
6.47 
6.54 
6.61 

86.50 

88.10 

93.70 

96.70 

99.00 

330 

0.96 

30 

0.0055 


213.00 

223.00 

228.00 

231.00 

234.00 

8.40 

8.41 
8.45 
8.45 
8.48 
10.9 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.0017 

1113.00 

1120.00 

1121.00 

1121.00 
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1122.00 

33.25 

33.25 

33.31 

34.29 

37.99 

735.00 

739.00 

740.00 

740.00 

741.00 
36 


0.0027 


89 

5.42 

1.29 

0.0019 

1.15 

4.33 

4.48 

5.85 

6.69 

6.91 

58.90 

64.70 

81.60 

97.00 

101.90 

360 


33 

0.0024 


198.00 

201.00 

207.00 
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209.00 

211.00 

8.10 

8.14 

8.37 

8.50 

8.55 

7.59 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 


1158.00 

1159.00 

1160.00 

1167.00 

1167.00 

31.90 

31.96 

32.85 

35.33 

36.71 

764.00 

765.00 

766.00 

770.00 

770.00 

0.011 


0.0033 

0.13 


90 

15.8 

1.7 


0.0029 
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0.9 

2.22 

2.68 

3.00 

3.25 

3.56 

3.86 

3.95 

4.38 

4.50 

34.30 

40.70 
45.50 
48.80 
53.40 

53.70 
59.00 
61.20 
64.20 

370 


34 

6.6 

0.0056 


-100.90 

-100.00 

-98.70 

-98.10 

-97.10 

-97.00 

-96.50 

-96.20 

-90.30 


8.03 

8.12 

8.13 

8.13 

8.13 

8.15 

8.16 
8.18 
8.20 
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0.61 

0.61 

0.61 

0.61 

0.61 

0.61 

0.61 

0.61 

0.62 

0.0022 

1251.00 

1252.00 

1257.00 

1259.00 

1259.00 

1260.00 

1260.00 

1261.00 

1262.00 

440 

33.01 

33.18 

34.38 

36.99 

37.26 

37.46 

37.72 
38.04 

38.73 

826.00 

826.00 

830.00 

831.00 

831.00 

832.00 

832.00 

832.00 

833.00 

0.0038 

0.044 


0.0032 

0.16 
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97 

14.8 

1.7 

0.0029 


Partly  cloudy 

None 

Breeze 

3.84 
3.94 

4.03 
5.17 

5.3 

5.32 

5.6 

5.6 

5.68 

5.84 

53.9 
55 

56.3 

74.3 
76.6 

79 

82.3 
83.1 

83.9 

84.3 
390 

0.21 

0.5 

Cloudy 

Rain 

Windy 


37 


0.5 

8.38 

8.39 
8.42 
8.52 


ED  000552C  00003927-00870 


2410284 


8.52 

8.54 

8.55 

8.56 

8.58 

8.59 

0.006 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

0.00093 

1263 

1263 

1264 
1266 
1268 
1270 

1270 

1271 

1271 

1272 

32.97 
33.01 
33.08 

33.97 
35.32 
36.11 
36.43 
36.70 
36.72 
36.75 

834 

834 

834 

836 

837 

838 

839 
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ED  000552C  00003927-00871 


839 

839 

840 


0.045 

0.018 

0.0008 

0.14 


91 

16 

1.7 


Partly  cloudy 

None 

Calm 


1.05 

380 

0.64 

Partly  cloudy 

None 

Windy 


38 


0.64 

0.006 


0.0002 


0.3798 

0.008 

0.00148 

0.00327 

0.1452 
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86.14 

35.5 

1.7 


0.0044 

0.0021 

Partly  cloudy 

None 

Breeze 

0.6 

None 

2.93 

3.75 

4.18 

4.33 

4.41 

4.51 

5.55 

5.56 
5.58 

5.6 

5.68 

40.5 

51.7 

58.2 

60.8 
61 

62.2 
80.1 
80.9 

81.6 
82.4 
83.6 

353.62 

0.038 

0.8 

Cloudy 

None 

Windy 

33.68 

0.57 

0.0009 


0.84 
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8.13 

8.26 

8.31 

8.33 

8.33 

8.35 

8.45 

8.46 

8.48 

8.49 
8.5 

0.083 

0.124 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.00038 

1135 

1136 
1136 
1138 
1140 
1144 

1146 

1147 

1147 

1148 
1148 

32.22 

32.29 

32.34 

32.39 
32.73 

33.34 
34.97 

35.39 
35.81 

36.2 

36.26 
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749 

750 

750 

751 

752 

755 

756 

757 

757 

758 
758 


Absent 

4 

27 

4 

1 

Absent 

1 

14 


Absent 

4 

6 

2 

3 

430 

0.55 

0.74 


0.029 

400 

0.72 

0.92 

150 

32 

250 
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12.1 

220 

370 


53 


7 

13.1 

8.52 

8.53 

11 

2.60 

0.024 

0.026 

2.9 

970 

2000 

8.3 

0.0027 

3700 

14 

21.2 


380 

0.02 

1.03 

0.0056 

0.026 

360 

0.8 

0.79 

150 

16 

330 
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0.018 


12.3 

126 

0.1 

2.4 

540 

8.2 

65 


8.2 

0.044 

8.83 

8.47 

20 

3.20 

0.039 

0.039 

1.8 

1300 

6140 

2500 

8.1 

0.0034 

4052 

4600 

34 

16.5 


440 

0.17 

0.1 
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0.0003 

0.003 

0.0037 

0.033 

430 

0.64 

0.72 


130 

200 


0.0057 

0.0085 

Partly  cloudy 

None 

Cold 

Calm 

None 

12.43 

97.5 

None 

None 

None 

None 

0.05 

2.5 

42.6 

1.8 

Partly  cloudy 

None 

Warm 

Breeze 


58 

0.011 


0.921 

0.027 
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8.22 

0.67 

7 


0.78 

0.048 


960 

1548 

1500 

1500 

4.77 


1022 

3 

5.76 

0.067 


440 

0.19 

0.97 

0.059 

0.092 

0.0004 

0.0005 

0.0014 

0.0037 

0.031 

420 

1.1 

1.4 


130 

20 

340 

0.0006 

0.0013 

0.0045 

0.0059 

Partly  cloudy 
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None 

Warm 

Breeze 

None 


None 

None 

None 

None 


Partly  cloudy 

None 

Warm 

Breeze 


8.87 

84.7 


0.02 

2.1 

45.2 

2.1 


85 

3.5 

0.011 

0.0059 

0.0061 

8.44 

0.02 

6.8 


6.24 

0.0168 


1300 

10950 

2000 

2000 

11.5 

0.0002 

7231 

8 

15.8 

0.074 
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0.0095 

400 

0.037 

1.477 

0.077 

0.129 

0.00123 

0.00037 

0.00347 

0.00344 

0.0932 

386 

0.7102 

0.678 


86.97 

13.8 

124 

0.00119 

0.009 

0.00547 

0.00735 

Cloudy 

Light  rain 

Hot 

Calm 

None 

7.51 

87.3 

None 

None 

None 

None 

0.21 

1.63 

10.5 

1.77 

Cloudy 

Rain 

Hot 

Windy 


0.0027 

30.4 
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ED  000552C  00003927-00881 


8.4 

0.0087 

0.0056 

0.0058 

0.007 

8.54 

0.165 

9.066 


1.23 

0.0063 


512.2 

2393 

929 

686 

22.49 


1579 

12.5 

41.8 

0.02376 

0.0213 

0.028 

12 

470 

0.011 

0.17 

0.036 


0.0062 

0.008 

0.053 

450 

1.1 

1.2 


160 

23 

350 
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Clear 

None 

Cool 

Breeze 

None 


None 

None 

None 

None 


Partly  cloudy 

None 

Cool 

Windy 


9.22 

93.7 


0.03 

2.5 

29 

780 

2 


93 

2.5 


8.5 

7.2 


3.63 

0.029 


150 

6604 

3100 

3100 

15.17 
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4358 

3 

4.78 

0.036 


140 

0.69 

42 


0.002 

0.016 

0.86 

0.019 

140 

1.1 

0.0034 

19 

28 

0.14 

0.025 

0.39 

Cloudy 

None 

Warm 

Light  breeze 


None 


None 

None 

None 

None 


6.2 

74.3 


0.01 

1.1 

8.5 

56 


2410284 


ED  000552C  00003927-00884 


4.6 


Cloudy 
Light  rain 
Hot 
Windy 


0.21 

2.4 

330 


0.15 

8.1 

7.7 


0.58 


0.0011 

250 

1173 

350 

380 

24.37 


774 

6500 

0.019 


Present 


0.98 

44 


1.5 


0.001 

0.0036 

0.76 

0.0027 


92 
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0.037 


0.0018 

0.05 


12.03 

125 

1210 

320 

2 

0.03 


21 

42 

0.0016 


0.0029 

0.033 

0.65 


150 

6.99 

0.43 


875 

110 

17.04 


577 

2600 


0.002 

0.11 


71 

0.033 

0.6 
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0.002 

0.13 

71 


28 


3.3 


0.01 

Clear 

None 

Hot 

Breeze 

None 

11.11 

98.2 

None 

None 

Mild 

None 

8100 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.019 

4.9 

5.1 


7.68 
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0.019 


0.12 


12 

242 

44 

9.96 


160 

120 

62.1 


0.026 

0.65 

0.028 


0.075 


51 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 

8.19 

94.8 

None 
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ED  000552C  00003927-00888 


None 

None 

None 


1150 

1.2 

160 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0025 

7.6 

1.9 


8.32 

0.252 


0.18 


382 

22.58 


252 

51 

25.3 

0.0011 


110 


0.24 
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ED  000552C  00003927-00889 


0.072 


0.0012 

1.4 

0.099 

7 

100 


24 

49 

4 

6.6 

8.3 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 


9.36 

106.9 


None 

None 

None 

None 

597 


3.5 

1.4 

160 
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Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

0.0019 

8.9 

6.6 

2.1 


12 

10 


0.018 


8.25 

4.5 

0.249 

2.3 


0.19 


28 

405 

23 

94 

21.81 


267 

44 


31.6 

0.0017 
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110 

0.011 

3.4 


0.0011 

0.25 

0.0014 

110 


51 

9.8 

0.017 


0.021 

Clear 

None 

Light  Breeze 


7.99 

89.4 

526 

2.6 

160 


Partly  Cloudy 

None 

Breeze 


8.4 

0.0063 


0.014 

7.78 

2.5 
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ED  000552C  00003927-00892 


0.21 


30 

440 

110 

20.75 


291 

530 

0.0016 


0.05 

110 

0.016 

7.1 

0.0035 

0.0031 

0.17 

110 


53 

10 

0.01 


0.014 

Cloudy 

None 

Light  Breeze 


8.76 

94.7 

564 
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ED  000552C  00003927-00893 


7.6 

170 


Cloudy 

None 

Breeze 

0.0075 

8.7 

0.017 

0.017 


7.7 

2.2 


0.22 


31 

463 

120 

19.08 


305 

410 

448 

0.0017 


0.051 

0.82 


0.0017 

0.016 

2.9 

0.011 


180 
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0.14 


0.0038 

0.27 

0.0068 

10.82 

111.7 

1060 

600 

6.3 

0.2 

39 

177 

0.003 

0.003 

0.13 

0.95 


70.5 

7.28 

0.29 


588 

140 

19.27 


388 

9400 


0.0037 

0.49 


69 

0.027 

0.39 
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ED  000552C  00003927-00895 


0.0025 

0.14 

69 


28 

3.1 


0.016 

Clear 

None 

Hot 

Breeze 

None 

10.6 

98 

None 

None 

Mild 

None 

8300 

0.8 

89 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.026 

4.8 

2.4 


8.02 
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0.155 


0.11 


12 

239 

44 

11.81 


158 

130 

99 


0.061 

0.028 

1.8 

0.095 


0.0011 

0.081 


50 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 

7.74 

89.5 

None 
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ED  000552C  00003927-00897 


None 

None 

None 


1140 

1.4 

160 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0032 

8 

3.8 


8.25 

0.207 


0.2 


414 

22.55 


274 

59 

42.6 

0.0014 


2410284 


ED  000552C  00003927-00898 


120 

120 


0.012 

1.8 

0.012 

1.9 

0.06 


0.001 

0.0014 

0.0011 

0.0014 

1.5 

1.6 
0.089 
0.089 
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19 

20 

56 

57 
3.7 
3.6 
7.4 

6.3 

9.4 


9.4 


2410284 


ED  000552C  00003927-00899 


Partly  cloudy 
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Hot 

Calm 
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8.91 
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1.1 

2.1 

1.8 

180 

190 
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19 

13 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.002 

0.0021 

10 

11 

3.8 

3.8 

3.1 

3.4 


10 

9.9 

2.9 
2.9 


7.95 

2.8 

3.1 

0.207 

2.9 

2.9 


0.8 


0.22 
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34 

34 

458 

20 

20 

120 

120 

22.32 


303 

92 

93 


59.2 

0.0021 

0.002 


110 

0.025 

88 


0.0011 

0.016 

1.1 

110 
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0.0012 

50 

10 


0.18 

Clear 

None 

Light  Breeze 


7.71 

92.7 

551 

0.41 

4.1 

150 

0.297 

Partly  Cloudy 

None 

Breeze 


0.098 

6.9 

0.11 


7.96 

4 


0.25 

0.0033 


47 

510 

140 

24.59 

0.0013 

337 

6100 
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0.012 


110 

1.2 

0.059 

0.0013 

0.081 

100 


53 

10 


Cloudy 
Light  Rain 
Light  Breeze 

8.54 

98.3 

590 

2.7 

170 


Cloudy 

None 

Breeze 


0.0015 

9.5 

0.002 
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0.001 

8.06 

0.003 

2.1 


0.22 


28 

456 

120 

22.3 


301 

64 

53.8 

0.0014 


2.2 


62 

0.035 

0.65 

0.052 


0.0016 

0.092 

2.3 


62 


9.6 
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36 

1.3 

4.5 


0.014 

Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

None 


8.84 

92.5 

3.1 

None 

None 

None 

None 
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1.8 

1.7 

110 


Clear 

None 

Hot 

Light  breeze 


0.019 

5 

1.4 

1.8 
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13 

1.6 


7.87 

0.132 


0.14 


11 

286 

5.8 

61 

17.52 


188 

45 


27.9 


0.061 

2 


93 

0.023 

1.8 

0.063 
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0.0011 

1.2 

0.078 

1.7 


91 


14 

48 

3 

8.3 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 


8.37 

97.9 


None 

None 

None 

None 

1100 


2.2 

1.7 

150 
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Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0039 

7.2 

3 

2 


26 

5.3 


0.01 


8.3 

3.1 

0.037 


0.2 


20 

414 

10 

100 

23.21 


273 

73 


40.6 

0.0012 


0.037 

5.9 
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0.736 


0.0015 

0.11 


54 


Partly  cloudy 

None 

Warm 

Light  breeze 
None 

8.71 

91.6 

None 

None 

Mild 

None 

617 

1.1 

170 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0039 

9.4 

2.6 


8.27 

0.088 
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0.13 


0.0012 

274 

17.75 


181 

180 

169 

0.0016 


5.9 


68 

0.032 

0.48 

0.084 


0.0011 

0.068 

13 


68 


21 

38 

17 


7.6 
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0.01 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

None 


9 

94.7 

2.3 

5.4 

None 

None 

None 

None 

2250 

4.6 
75 

1.6 

120 

18 

4300 

Clear 

None 

Hot 

Light  breeze 


0.012 

5.7 

6.7 
3.5 


42 

30 


0.548 

0.036 

7.69 


2410284 


ED  000552C  00003927-00912 


14 

0.385 


19 

0.16 


16 

321 

130 

72 

17.86 


212 

59 

46 

27.5 


1.9 


94 

0.024 

0.88 

0.054 


0.0012 

1.4 

0.081 

1.1 

92 
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15 

51 

6.3 


9.9 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 


8.07 

94.8 


None 

None 

None 

None 

1120 


2.6 

1.7 

160 


260 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0043 

7.7 

3.4 
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2.2 


34 

4.8 


0.195 


8.17 

5.2 

0.2 

2.3 


0.21 


22 

447 

61 

98 

23.39 


295 

85 

16 

38.8 

0.0012 


0.013 

4.1 

0.656 


0.0016 

0.11 
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53 


Partly  cloudy 

None 

Warm 

Light  breeze 
None 

8.27 

88.2 

None 

None 

Mild 

None 

617 

1.6 

170 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0043 

9.6 

3.4 


0.254 

8.13 

0.236 


0.15 


303 

18.28 
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6 

6 
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1.5 

6 

mg/L 
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0.1 

mg/L 

1.7 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0023 

0.03 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0034 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

a. 

cf  S 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/L 

0.06 

0.1 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.01 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

None 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

Not  Detected 

mg/1 

0.012 

0.02 
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Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 

0.38 

2 

uS/cm 

mg/1 

0.91 

20 

deg  C 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

mg/L 

mg/1 

0 

50 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not  Detected 

mg/1 

0.0005 

0.01 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

ng/L 

82 

250 

Not 

Detected 

ng/L 

0.97 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

160 

160 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

25 

Not 

Detected 

ng/L 

0.52 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

36 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

110 

280 

ng/L 

5.2 

11 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

7.7 

31 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

16 

62 

mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

12 

62 

Not 

Detected 

ng/L 

2.7 

12 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

1.5 

11 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

ng/L 

52 

120 

Not 

Detected 

ng/L 

0.53 

6.2 

Not 

Detected 

ng/L 

mg/L 

% 

ng/L 

3.3 

11 

Not 

Detected 

0.75 

6.2 

Not 

Detected 

ng/L 

1.7 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

3.1 

62 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

5.7 

62 

cf  s 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

12 

31 

Not 

Detected 

ng/L 

pCi/L 

14 

31 

mg/1 

1.4 

13 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

62 

mg/L 

0.06 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

5.5 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

0.98 

12 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not 

Detected 

ng/L 

2.1 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

31 

31 

Not 

Detected 

ng/L 

21 

62 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

3.1 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

49 

None 

Not 

Detected 

ng/L 

75 

120 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

120 

310 

Not 

Detected 

ng/L 

1.2 

6.2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

4 

22 

Not 

Detected 

ng/L 

62 

62 

0/00 
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mg/1 

0.0012 

0.002 
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mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

uS/cm 
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Detected 

ng/L 

280 
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Not 

Detected 

ng/L 

3.3 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

7.4 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

4.2 

12 

ng/L 

6 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

250 
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mg/1 

0.91 

20 
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Detected 

ng/L 

4.6 

12 

deg  C 
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Detected 

ng/L 

2.6 

25 
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Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 
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Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 
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Detected 

ng/L 

6.4 

12 

mg/L 

mg/1 

0 

40 
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Detected 

ng/L 

1.4 

12 
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Detected 

ng/L 

7.5 

62 
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Detected 

ng/L 

4.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

310 

620 

ng/L 

15 

62 

Not 

Detected 

ng/L 

26 

62 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

12 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

25 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.0096 

0.02 

mg/L 

0.048 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.006 

1 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

6 

6 
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Detected 

mg/L 
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0.2 
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Detected 

mg/L 

0.23 

2 
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mg/L 
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0.001 
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mg/L 

0.09 

2 
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mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.012 

0.1 
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mg/L 

0.0009 

0.04 

Not  Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.062 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 
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0.083 

0.4 
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mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 
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mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 
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mg/L 

0.001 

0.01 
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mg/L 

0.0014 

0.01 
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0.014 

0.1 
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mg/L 

0.21 

2 
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pCi/L 
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0/00 
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0.002 
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Not  Detected 

mg/L 
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0.096 

2 
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20 
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0.002 

mg/L 
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mg/L 
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0.01 
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6 
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0.003 
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0.0042 

0.006 
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6 
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ng/L 

26 

26 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

Not 

Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.04 

0.1 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

26 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.05 

None 

Not 

Detected 

ng/L 

100 

100 

mg/L 

0.21 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

260 

260 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

4.8 

pCi/L 

pCi/L 

Not 

Detected 

pCi/L 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

0/00 

Not 

Detected 

mg/L 

0.006 

0.02 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.096 

2 

uS/  cm 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

1.7 

20 

deg  C 

Not 

Detected 

ng/L 

19 

19 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

mg/L 

100 

100 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 
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Not  Detected 

ng/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0004 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.026 

0.25 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

1.7 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.0023 

0.03 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0034 

0.01 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

g, 

o 

cfs 

0.003 

0.005 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/L 

0.06 

0.1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.01 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.01 

0.025 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

None 
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mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

Not  Detected 

mg/1 

0.012 

0.02 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 

uS/cm 

0.38 

2 

mg/1 
deg  C 

0.91 

20 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

mg/L 

mg/1 

0 

100 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.0005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

ng/L 

87 

260 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

160 

160 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

0.5 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.85 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

35 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

110 

270 

Not 

Detected 

ng/L 

5 

11 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

8.2 

32 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

17 

65 

mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

13 

65 
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Not  Detected 

ng/L 

2.9 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

1.5 

11 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

ng/L 

55 

130 

Not  Detected 

ng/L 

0.56 

6.5 

Not  Detected 

ng/L 

mg/L 

% 

3.2 

11 

Not  Detected 

ng/L 

0.79 

6.5 

Not  Detected 

ng/L 

1.8 

13 

Not  Detected 

ng/L 

3.2 

65 

Not  Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not  Detected 

ng/L 
cf  s 

6 

65 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

ng/L 

13 

32 

Not  Detected 

ng/L 

pCi/L 

14 

32 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

ng/L 

9 

65 

mg/L 

0.06 

0.1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

ng/L 

5.4 

11 

Not  Detected 

ng/L 

6.5 

13 

Not  Detected 

ng/L 

1 

13 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not  Detected 

ng/L 

2 

11 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

10 

110 

Not  Detected 

ng/L 

32 

32 

Not  Detected 

ng/L 

22 

65 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

3 

11 

ng/L 

None 

9 

52 

Not  Detected 

ng/L 

79 

130 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

ng/L 

130 

320 
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Not 

Detected 

ng/L 

00 
\ — 1 

6.5 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

3.9 

21 

Not 

Detected 

ng/L 

65 

65 

0/00 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

uS/cm 

Not 

Detected 

ng/L 

270 

540 

Not 

Detected 

ng/L 

3.5 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

7.8 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

4.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

6.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

260 

260 

mg/1 

0.91 

20 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

13 

deg  C 

Not 

Detected 

ng/L 

2.7 

26 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

6.8 

13 

mg/L 

mg/1 

0 

40 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

7.9 

65 

Not 

Detected 

ng/L 

4.3 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

320 

650 

ng/L 

16 

65 

ng/L 

27 

65 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.06 

CM 

O 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0018 

0.003 

2410284 


ED  000552C  00003927-00930 


mg/L 

0.0006 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

1.3 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

o 

"6 

cf  s 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.083 

0.4 

1.3 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.16 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

0.21 

2 

CM 

O 

pCi/L 

CM 

O 

pCi/L 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 
uS/  cm 

0.096 

2 

mg/L 
deg  C 

1.7 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

mg/L 

40 

40 
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Detected  not  quantified  NTU 


mg/L 

0.0008 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.25 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0042 

0.006 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

a 

“5 

cf  S 

0.003 

0.005 

mg/L 

0.083 

0.4 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

0.21 

2 
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0.1 

0.1 


Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.096 

2 

uS/cm 

mg/L 

0.17 

2 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

mg/L 

40 

40 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.003 

0.05 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.12 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.006 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.031 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 
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1.1 


cf  s 
mg/L 

0.083 

0.4 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.05 

None 

mg/L 

0.21 

2 

Not  Detected 
Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.006 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.096 

2 

uS/  cm 
mg/L 

1.7 

20 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

mg/L 

100 

100 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0004 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.026 

0.25 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.21 

0.25 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0023 

0.03 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0034 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 
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mg/1 

0.046 

CM 

O 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.003 

0.005 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/L 

0.06 

0.1 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.01 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

None 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

Not  Detected 

mg/1 

0.012 

0.02 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 
uS/  cm 

0.38 

2 

mg/1 
deg  C 

0.91 

20 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

mg/L 

mg/1 

0 

100 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.0005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 
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mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

ng/L 

88 

260 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

160 

160 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

0.51 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

36 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

110 

270 

Not 

Detected 

ng/L 

5.1 

11 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

8.3 

33 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

17 

66 

mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

13 

66 

Not 

Detected 

ng/L 

2.9 

13 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

1.5 

11 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

ng/L 

55 

130 

Not 

Detected 

ng/L 

0.56 

6.6 

Not 

Detected 

ng/L 

mg/L 

% 

ng/L 

3.3 

11 

Not 

Detected 

0.8 

6.6 

Not 

Detected 

ng/L 

1.8 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

3.3 

66 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

6 

66 

cf  s 
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1.9 


Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

13 

33 

Not 

Detected 

ng/L 

14 

33 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

66 

mg/L 

0.06 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

5.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not 

Detected 

ng/L 

2.1 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

33 

33 

Not 

Detected 

ng/L 

22 

66 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

3.1 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

52 

None 

Not 

Detected 

ng/L 

80 

130 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

130 

330 

Not 

Detected 

ng/L 

1.3 

6.6 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

Not 

Detected 

ng/L 

3.9 

22 

Not 

Detected 

ng/L 

66 

66 

0/00 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

uS/  cm 

Not 

Detected 

ng/L 

270 

540 

Not 

Detected 

ng/L 

3.5 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

7.9 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

4.5 

13 

ng/L 

6.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

260 

260 

mg/1 

0.91 

20 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

13 

deg  C 

Not 

Detected 

ng/L 

2.8 

26 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

6.8 

13 

mg/L 

mg/1 

0 

40 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

8 

66 

Not 

Detected 

ng/L 

4.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

330 

660 

Not 

Detected 

ng/L 

16 

66 

Not 

Detected 

ng/L 

28 

66 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0096 

0.02 

mg/L 

0.048 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.083 

0.4 
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1 


pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

0.21 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.096 

2 

uS/  cm 
mg/L 

1.7 

20 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

mg/L 

40 

40 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

0.25 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0042 

0.006 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 
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mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not  Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

o 

o 

cf  s 

0.003 

0.005 

mg/L 

0.083 

0.4 

0.9 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

1 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

0.21 

2 

0.1 

pCi/L 

0.1 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 
uS/  cm 

0.096 

2 

mg/L 
deg  C 

0.17 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

mg/L 

1000 

1000 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 
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mg/L 

0.0052 

0.05 

Not  Detected 

ng/L 

9.6 

9.6 

Not  Detected 

ng/L 

150 

150 

Not  Detected 

ng/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0084 

0.012 

Not  Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not  Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.0006 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

26 

26 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0016 

0.004 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

51 

51 

mg/L 

0.09 

2 

Not  Detected 

ng/L 

10 

10 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not  Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

Q, 

Not  Detected 

O 

ng/L 

4.8 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

9.6 

9.6 

Not  Detected 

ng/L 

48 

48 

Not  Detected 

ng/L 

9.6 

9.6 

Not  Detected 

ng/L 

48 

48 

cf  s 

mg/L 

0.083 

0.4 

Not  Detected 

ng/L 

pCi/L 

26 

26 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

ng/L 

51 

51 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.004 

0.01 
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mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

26 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

Not 

Detected 

ng/L 

100 

100 

mg/L 

0.21 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

260 

260 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

4.8 

Not 

Detected 

pCi/L 

Not 

Detected 

pCi/L 

Not 

Detected 

pCi/L 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

0/00 

Not 

Detected 

mg/L 

0.006 

0.02 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0016 

0.004 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.096 

2 

uS/  cm 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

1.7 

20 

deg  C 

Not 

Detected 

ng/L 

19 

19 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

mg/L 

100 

100 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0004 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

20 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

3.84 

20 

mg/L 

0.032 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.032 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.09 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00009 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00009 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00020 

0.003 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.00020 

0.003 

mg/L 

0.00073 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00036 

0.001 

mg/L 

3.84 

20 

mg/L 

0.0057 

0.1 

mg/L 

0.0057 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.003 

mg/L 

0.035 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

3.84 

20 

mg/L 

1.4 

25 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00150 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00299 

0.01 

mg/L 

0.0017 

0.01 

mg/L 

0.00029 

0.002 

mg/L 

0.00058 

0.004 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0037 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.07 

0.5 

pCi/L 

Not 

Detected 

mg/L 

3.84 

20 

mg/L 

0.0961 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.0041 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0041 

0.01 

mg/L 

0.014 

1 

ng/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.0024 

0.01 

mg/L 

0.0015 

0.01 

mg/L 

0.0015 

0.01 

mg/L 

0.0065 

0.0065 

Not  Detected 

mg/L 

None 

0.0026 

0.02 

mg/L 

0.005 

0.05 

mg/L 

0.28 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.4 

Not  Detected 

mg/L 

0.00059 

0.002 

mg/L 

0.00073 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.00073 

0.005 

mg/L 

9.4 

40 

mg/L 
uS/  cm 

47 

200 

mg/L 

54 

300 
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Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.00004 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0061 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.0061 

0.05 

mg/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.003 

0.005 

mg/L 

0.06 

0.5 

3 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 
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Not  Detected 


mg/L 


0.06  0.2 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 


mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/L 

0.3 

2 

pCi/L 

0 

0.4 

pCi/L 

0 

0.4 

0/00 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

0.05 

2 

uS/  cm 

mg/L 

3 

30 

mg/L 

3 

30 

deg  C 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

10 

10 

NTU 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.1 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

0.005 

0.005 

0.01 

0.004 

1 

2 

0.001 

0.2 
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mg/L 

2 

mg/L 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

mg/L 

0.01 

mg/L 

mg/L 

0.05 

mg/L 

1 

mg/L 

0.02 

mg/L 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

mg/L 

0.2 

mg/L 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

mg/L 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

None 

None 

0.1 

mg/L 

0.02 

0/00 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

mg/L 

0.2 

uS/  cm 

mg/L 

5 

deg  C 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

mg/L 

mg/L 

10 

mg/L 

1000 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.025 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.0068 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.5 

0 

0 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 
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Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.02 

mg/L 

None 

mg/L 

0.4 

0.4 

mg/L 

50 

50 

Not  Detected 

mg/L 

3 

3 

Not  Detected 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

10 

10 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0 

0.2 

mg/L 

1 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.1 

None 

None 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.2 

mg/L 

20 

20 

0/00 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.025 

mg/L 

2.1 

2.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 
uS/  cm 

20 

20 

mg/L 

100 

100 

Not  Detected 

mg/L 
deg  C 

0 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

mg/L 

0 

500 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.5 

0 

0 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

mg/L 

0.0017 

0.005 
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mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

10 

10 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

10 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0 

10 

Not  Detected 

mg/L 

5 

10 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0027 

0.02 

mg/L 
cf  s 
mg/L 

0.4 

0.4 

mg/L 

65 

65 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

10 

10 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.025 

0.2 

mg/L 

0.028 

0.1 

None 

None 

2 

2 

mg/L 

mg/L 

10 

2 

10 

0/00 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.05 

mg/L 

2.1 

2.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

10 

10 

uS/  cm 
mg/L 

20 

20 

mg/L 

2.4 

5 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

200 

mg/L 

0 

500 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.01 

0.01 
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mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.0045 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.5 

0 

0 

mg/L 

0.0017 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

o 

T5 

cf  s 

0.0027 

0.02 

mg/L 

0.4 

0.4 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.00017 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.025 

0.2 

mg/L 

0.028 

0.1 

None 

None 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.027 

0.2 

mg/L 

2 

2 

0/00 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 
uS/  cm 

20 

20 

mg/L 

40 

40 
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Not 

Detected 

mg/L 
deg  C 

0.024 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

10 

10 

mg/L 

10 

10 

NTU 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.07 

0.07 

mg/L 

0.98 

2.5 

0 

0 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.27 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.11 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.02 

mg/L 

O, 

O 

mg/L 

0.21 

0.4 

6 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.00068 

0.0008 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.18 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.028 

0.1 

None 

None 

2 

2 

mg/L 

0.27 

2 

mg/L 

2 

2 
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0/00 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

2 

2 

uS/  cm 
mg/L 

7 

40 

Not  Detected 

mg/L 

0.24 

0.5 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

mg/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

ug/g 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.197 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.275 

2 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.04 

0.2 

mg/L 

% 

None 

mg/L 

0.122 

0.4 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0 

0.05 

mg/L 

0.001 

0.001 
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mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.00017 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.154 

0.2 

None 

0/00 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

uS/  cm 
mg/L 

1.685 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.6 

1.25 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

mg/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

mg/L 

0.01 

0.0001 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.09 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.197 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0075 

0.03 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.0005 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.025 

1 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.3575 

10 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.275 

2 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.0051 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 
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mg/L 

0.0024 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.005 

0.0097 

mg/L 

pCi/L 

0.122 

0.4 

mg/L 

65 

65 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.154 

0.4 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.0045 

0.01 

mg/L 

0.0325 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.0034 

0.004 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.008 

0.05 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.0048 

0.01 

mg/L 

mV 

None 

0.154 

0.2 

mg/L 

0/00 

0.02 

10 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0077 

0.02 

mg/L 

0.01 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 
uS/  cm 

0.001 

0.01 

mg/L 

1.685 

10 

mg/L 
deg  C 

1.2 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0 

10 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

0 

10 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.096 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.985 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.03 

0.03 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.2 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

2 

2 
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mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.0097 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

2 

2 

ng/L 

10 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.1 

0.1 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.77 

1 

mV 

None 

0/00 

mg/L 

0.02 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

uS/  cm 

mg/L 

1.685 

10 

Not  Detected 

mg/L 

6 

10 

deg  C 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.1 

0.1 

mg/L 

3.84 

20 

mg/L 

0.032 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.032 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.09 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.00009 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.00009 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.00020 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.00020 

0.003 

mg/L 

0.00073 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.00036 

0.001 

mg/L 

3.84 

20 

mg/L 

0.0057 

0.1 

mg/L 

0.0057 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.003 

mg/L 

0.035 

1 

Not  Detected 

mg/L 

3.84 

20 

mg/L 

1.4 

25 

Not  Detected 

mg/L 

0.00150 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.00150 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.01 
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mg/L 

0.00029 

0.002 

mg/L 

0.00029 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0037 

0.01 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/L 

0.07 

0.5 

pCi/L 

Not 

Detected 

mg/L 

3.84 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0961 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0041 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0041 

0.01 

mg/L 

0.014 

1 

ng/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.0024 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0015 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0015 

0.01 

mg/L 

mg/L 

0.00065 

0.5 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0026 

0.02 

None 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.05 

mg/L 

0.28 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

0/00 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00059 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00073 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00073 

0.005 

mg/L 

4.7 

20 

uS/  cm 

mg/L 

5.4 

30 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

20 

20 

NTU 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0061 

0.05 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.0061 

0.05 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.004 

0.2 

mg/L 

0.02 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.008 

0.1 

mg/L 

0.008 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

mg/L 

0.2 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

6 

25 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.002 

mg/L 

0.0007 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

mg/L 

O, 

O 

cf  s 

mg/L 

0.4 

1 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.06 

C\] 

o 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.03 

1 

ng/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.002 

0.01 
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Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

Not  Detected 

mg/L 

None 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

1.2 

4 

0/00 

Not  Detected 

mg/L 

0.0007 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

uS/cm 

5 

20 

mg/L 
deg  C 

9 

30 

Not  Detected 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

20 

NTU 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.04 

0.1 

mg/L 

0.4 

1 

mg/L 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.02 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.006 

0.03 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.02 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.016 

0.2 

mg/L 

0.16 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.03 

mg/L 

0.2 

1 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

1.4 

5 

mg/L 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

0.02 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.002 

mg/L 

0.007 

0.02 
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Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/L 

0.06 

LO 

o 

9 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.06 

CM 

o 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

1 

ng/L 

2 

10 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

0.6 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.6 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0 

0.8 

Not  Detected 

mg/L 

0.007 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 
uS/  cm 

0.5 

2 

mg/L 

3 

30 

mg/L 

3 

30 

deg  C 
mg/L 

0.00005 

0.0005 

mg/L 

0.0005 

0.005 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0004 

0.005 
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Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.015 

0.025 

mg/L 

a. 

“6 

Not  Detected 

cf  s 
mg/L 

0.6 

5 

3 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.06 

0.2 

mg/L 

0.002 

0.01 
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mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

2 

10 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

None 

0.002 

0.02 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.5 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.004 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 
uS/  cm 

0.05 

2 

mg/L 

3 

30 

mg/L 
deg  C 

3 

30 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

0.00014 

0.001 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

10 

10 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.3 

1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.02 

mg/L 

0.006 

0.03 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.007 

0.1 

mg/L 

0.002 

0.02 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.2 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.002 

0.03 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.0004 

0.005 
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mg/L 

0.004 

0.05 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.002 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/L 

0.2 

0.5 

8 

pCi/L 

3 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.6 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

20 

100 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.1 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

None 

0.002 

0.02 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.5 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.008 

0.05 

mg/L 
uS/  cm 

0.05 

2 

mg/L 

0.3 

3 

mg/L 
deg  C 

0.3 

3 

mg/L 

0.0007 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.00007 

0.0005 
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mg/L 

mg/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0002 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.02 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.42 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.015 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0017 

0.005 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

mg/1 

0.23 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 

0.012 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

Q_ 

O 

mg/1 

pCi/L 

0.026 

0.4 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 
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Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0003 

0.005 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

120 

500 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

mg/1 

None 

0.0013 

0.01 

mg/1 

0.12 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.7 

Not  Detected 

mg/1 

0.0058 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 
uS/  cm 

0.65 

2 

mg/1 
deg  C 

0.45 

10 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/1 

mg/L 

0.0006 

0.005 

Detected  not  quantified 

mg/1 

NTU 

0 

500 

mg/1 

0.00025 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.04 

0.05 

mg/1 

0.4 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.015 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0017 

0.005 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 
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mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.2 

2 

ng/L 

1.2 

5 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

None 

0.0092 

0.01 

mg/1 

pCi/L 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.3 

Not  Detected 

mg/1 

0.0058 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 
uS/  cm 

0.38 

2 

mg/1 

0.91 

20 

mg/1 
deg  C 

0.91 

20 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/1 

mg/L 

0.0006 

0.005 
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mg/1 

0 400 

Detected  not 

quantified 

NTU 

mg/1 

0.00025  0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066  0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056  0.05 

mg/1 

0.0056  0.05 

mg/L 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

mg/L 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

mg/L 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

2 

mg/L 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

mg/L 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

mg/L 

0.2 

mg/L 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.02 

None 

mg/L 

0.02 

0/00 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

mg/L 

0.2 

uS/  cm 

mg/L 

5 

deg  C 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

mg/L 

mg/L 

10 

Detected  not 

quantified 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.025 

Not  Detected 

ug/L 

0.1 

Not  Detected 

ug/L 

0.1 

Not  Detected 

ug/L 

0.1 

Not  Detected 

ug/L 

0.1 

Not  Detected 

ug/L 

0.25 
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Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

pg/L 

Not  Detected 

ug/L 

3 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

3 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

30 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

ug/L 

20 

Not  Detected 

ug/L 

0.1 

mg/L 

5 

Not  Detected 

mg/L 

0.5 

mg/L 

o. 

0.5 

Not  Detected 

o 

ug/L 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

Not  Detected 

ug/L 

1 

Not  Detected 

ug/L 

1 

Not  Detected 

ug/L 

1 

Not  Detected 

ug/L 

1 

Not  Detected 

ug/L 

1 
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Not 

Detected 

ug/L 

1 

Not 

Detected 

ug/L 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.01 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

20 

Not 

Detected 

ug/L 

20 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

50 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

mg/L 

5 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

mg/L 

0.5 

mg/L 

0.5 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

mg/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

mg/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

mg/L 

20 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

mg/L 

50 

Not 

Detected 

mg/L 

0.5 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.025 

Not 

Detected 

mg/L 

0.025 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

Not 

Detected 

ug/L 

10 
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Not 

Detected 

ug/L 

20 

Not 

Detected 

ug/L 

20 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

3 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

3 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

3 

mg/L 

Not 

Detected 

ug/L 

0.5 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

None 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

pCi/L 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

mg/L 

1 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

20 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

30 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

20 

Not 

Detected 

ug/L 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

mg/L 

0.5 

Not 

Detected 

ug/L 

1000 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

1000 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

5 
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Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

30 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

0.1 

Not 

Detected 

ug/L 

20 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

20 

None 

None 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

mg/L 

0.05 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

mg/L 

2 

mg/L 

2 

Not 

Detected 

ug/L 

10 

pCi/L 

pCi/L 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

0/00 

Not 

Detected 

ug/L 

5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.06 

Not 

Detected 

mg/L 

0.06 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

Not 

Detected 

ug/L 

3 

mg/L 

100 
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uS/cm 

Not  Detected 

ug/L 

2 

mg/L 

500 

deg  C 

Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

Not  Detected 

ug/L 

2 

mg/L 

mg/L 

20 

Not  Detected 

ug/L 

4 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

370 

1000 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

5 

Not  Detected 

ug/L 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

mg/L 

5 

5 

mg/L 

0.077 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

a. 

0.074 

0.5 

mg/L 

0.0017 

0.004 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.003 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.00018 

0.0005 

mg/L 

5 

5 

mg/L 

0.013 

0.5 

mg/L 

0.11 

0.5 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.088 

2 

Not  Detected 

mg/L 

5 

5 

mg/L 

6.8 

50 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.00099 

0.004 

mg/L 

0.0019 

0.025 

mg/L 

0.002 

0.025 

mg/L 

0.0023 

0.05 

mg/L 

0.0011 

0.004 

Not  Detected 

mg/L 

0.011 

0.04 

MPN/lOOml 

0.24 

MPN/lOOml 

2 

None 

mg/L 

0.38 

1 

1.2 

pCi/L 

2410284 


ED  000552C  00003927-00970 


mg/L 

1 

1 

mg/L 

0.00095 

0.002 

mg/L 

0.48 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.00002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.00002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0036 

0.05 

mg/L 

0.0011 

0.004 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

None 

None 

0.55 

5 

mg/L 

0.0062 

0.05 

mg/L 

0.1 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

0.3 

Not  Detected 

mg/L 

0.0078 

0.04 

Not  Detected 

mg/L 

0.0039 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.01 

mg/L 
uS/  cm 

5 

50 

mg/L 

85 

500 

mg/L 
deg  C 

0.0044 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.00051 

0.002 

mg/L 

100 

100 

mg/L 

10 

10 

Not  Detected 

pCi/L 

NTU 

pCi/L 

346 

1000 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.014 

0.05 

mg/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.4 

1 

mg/L 

0.4 

1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.02 

mg/L 

0.006 

0.03 

mg/L 

0.006 

0.03 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.01 

0.02 

mg/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.03 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.03 

2410284 


ED  000552C  00003927-00971 


mg/L 

2 

10 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.007 

0.02 

mg/L 

0.007 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/L 

0.12 

1 

6 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.12 

0.4 

Not 

Detected 

mg/L 

0.03 

\ — 1 
O 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.3 

10 

ng/L 

4 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

0.1 

0.2 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.002 

0.02 

None 

mg/L 

6 

20 

Not 

Detected 

pCi/L 

0 

0.5 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

0 

0.7 

mg/L 

0.007 

0.02 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 
uS/  cm 

50 

200 

2410284 


ED  000552C  00003927-00972 


mg/L 

0.6 

6 

mg/L 
deg  C 

1.5 

15 

mg/L 

0.0005 

0.005 

mg/L 

mg/L 

0.0005 

0.005 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

10 

100 

mg/L 

0.0004 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

Not  Detected 

cf  s 
mg/L 

0.06 

0.5 

2410284 


ED  000552C  00003927-00973 


1 


Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Detected  not 


Not  Detected 


pCi/L 

0 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.06 

0.2 

quantified 


mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

1 

5 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.002 

0.02 

None 

mg/L 

0.3 

2 

pCi/L 

0 

0.4 

pCi/L 

0 

0.4 

0/00 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

0.05 

2 

uS/  cm 

mg/L 

0.3 

3 

mg/L 

0.3 

3 

deg  C 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

10 

10 

NTU 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.3 

1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.002 

0.02 

mg/L 

0.006 

0.03 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.007 

0.1 

mg/L 

0.002 

0.02 

2410284 


ED  000552C  00003927-00974 


mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.2 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.03 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.004 

0.05 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.002 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

o 

"o 

0.03 

0.05 

cf  s 

mg/L 

2 

5 

pCi/L 

3 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.06 

0.2 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

20 

100 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.1 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

None 

0.002 

0.02 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.5 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.02 

2410284 


ED  000552C  00003927-00975 


Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.008 

0.05 

mg/L 

uS/cm 

0.05 

2 

mg/L 

3 

30 

mg/L 
deg  C 

0.3 

3 

Not  Detected 

mg/L 

0.0007 

0.005 

mg/L 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

10 

10 

mg/L 

0.0002 

0.005 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.02 

0.5 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.085 

0.1 

mg/L 

0.85 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.015 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0017 

0.005 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

% 

0.0022 

0.005 

2410284 


ED  000552C  00003927-00976 


3 


cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0003 

0.005 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

120 

500 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

mg/1 

0.0013 

0.01 

None 

mg/1 

0.12 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/1 

0.0058 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 

0.65 

2 

uS/  cm 
mg/1 

0.45 

10 

mg/1 

0.45 

10 

Not  Detected 

deg  C 
mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.005 

mg/L 

mg/1 

0 

500 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.00025 

0.005 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.85 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.015 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.005 

mg/1 

0.0017 

0.005 

2410284 


ED  000552C  00003927-00977 


mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.28 

10 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

o 

T5 

0.0022 

0.005 

cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0003 

0.005 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.2 

2 

ng/L 

12 

50 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

None 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

0.3 

2410284 


ED  000552C  00003927-00978 


Not  Detected 

mg/1 

0.0058 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00045 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 

0.38 

2 

uS/cm 

mg/1 

0.45 

10 

mg/1 

0.45 

10 

Not  Detected 

deg  C 
mg/1 

0.0006 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.0006 

0.005 

mg/L 

mg/1 

0 

200 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.00025 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.4 

1 

mg/L 

0.4 

1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.02 

mg/L 

0.006 

0.03 

mg/L 

0.006 

0.03 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.01 

0.02 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.16 

2 

mg/L 

0.16 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.03 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.03 

mg/L 

2 

10 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

3.5 

13 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

0.02 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.007 

0.02 

mg/L 

0.007 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 


2410284 


ED  000552C  00003927-00979 


cf  s 
mg/L 

0.06 

0.5 

2.2 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.12 

0.4 

Not  Detected 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.3 

10 

ng/L 

4 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

None 

0.002 

0.02 

mg/L 

6 

20 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.6 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0 

0.6 

Not  Detected 

mg/L 

0.007 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 
uS/  cm 

5 

20 

mg/L 

1.5 

15 

mg/L 
deg  C 

3 

30 

mg/L 

0.0005 

0.005 

mg/L 

mg/L 

0.0005 

0.005 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

10 

10 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

2410284 


ED  000552C  00003927-00980 


Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.015 

0.025 

mg/L 

a. 

T5 

cf  s 

Not  Detected 

mg/L 

0.06 

0.5 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.06 

0.2 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

2 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.02 

2410284 
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None 

mg/L 

00 

o 

2 

1 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.4 

Not  Detected 

0/00 

mg/L 

0.0004 

0.004 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

0.05 

2 

uS/cm 

mg/L 

0.6 

6 

mg/L 

0.6 

6 

deg  C 
mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.00014 

0.001 

mg/L 

mg/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.3 

1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.02 

mg/L 

0.006 

0.03 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.007 

0.1 

mg/L 

0.002 

0.02 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.2 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.03 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.004 

0.05 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.002 

0.02 

2410284 
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Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.006 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/L 

0.2 

0.5 

3.7 

pCi/L 

3 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.6 

2 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

20 

100 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.1 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

None 

0.002 

0.02 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.4 

1 

mg/L 

0.002 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.008 

0.05 

mg/L 
uS/  cm 

0.05 

2 

mg/L 

3 

30 

mg/L 
deg  C 

3 

30 

mg/L 

0.0007 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

10 

10 

mg/L 

0.0002 

0.005 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.02 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 
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mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.85 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.015 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0017 

0.005 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 

0.012 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

o 

0.0022 

0.005 

1.6 

mg/1 

pCi/L 

0.026 

0.4 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0003 

0.005 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

120 

500 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 
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mg/1 

None 

0.0013 

0.01 

mg/1 

0.12 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.8 

Not  Detected 

mg/1 

0.0058 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00045 

0.005 

mg/1 

uS/cm 

0.65 

2 

mg/1 
deg  C 

0.45 

10 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/1 

mg/L 

0.0006 

0.005 

Detected  not  quantified 

mg/1 

NTU 

0 

250 

mg/1 

0.00025 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 
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Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

9 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.2 

2 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

None 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.3 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not  Detected 

mg/1 

0.00045 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 
uS/  cm 

0.38 

2 

mg/1 

0.91 

20 

mg/1 
deg  C 

0.91 

20 

Not  Detected 

mg/1 

0.0006 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.0068 

0.1 
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Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.5 

0 

0 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

40 

40 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.02 

mg/L 

mg/L 

0.4 

0.4 

mg/L 

5 

5 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0 

0.4 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.1 

None 

None 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.2 

mg/L 

2 

2 

0/00 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 
uS/  cm 

20 

20 

mg/L 

40 

40 

Not 

Detected 

mg/L 
deg  C 

0 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

20 
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mg/L 

0 

10 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.0045 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.5 

0 

0 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

10 

10 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

o 

T5 

None 

0.0027 

0.02 

mg/L 

0.4 

0.4 

mg/L 

65 

65 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

10 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.025 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.028 

0.1 

None 

None 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

mg/L 

2 

2 

0/00 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 
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mg/L 

10 

10 

uS/cm 

mg/L 

40 

40 

Not  Detected 

mg/L 

0.024 

0.05 

deg  C 

Not  Detected 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

mg/L 

0 

10 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

1.4 

5 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 


cf  s 
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3 


Not 


Not 

Not 


Not 

Not 


Not 

Not 


Not 


Not 


Not 


mg/L 

0.06 

0.5 

pCi/L 

0 

Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.06 

0.2 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

0.2 

1 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/L 

0.3 

2 

Detected 

pCi/L 

0 

0.3 

Detected 

pCi/L 

0 

0.3 

0/00 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

0.05 

2 

uS/  cm 
mg/L 

15 

150 

mg/L 

15 

150 

Detected 

deg  C 
mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

10 

2 

NTU 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

Detected 

mg/L 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 
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mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.002 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

mg/L 

0.02 

1 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.7 

2.5 

mg/L 

0.7 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 
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cf  s 

mg/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.2 

0.5 

pCi/L 

3 

pCi/L 

3 

mg/L 

1.53 

20 

Not  Detected  mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.06 

0.2 

mg/L 

0.06 

0.2 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

0.2 

1 

ng/L 

0.2 

1 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.3 

2 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.4 

1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.05 

2 
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2 


mg/L  0.05 

uS/cm 

mg/L  3 30 


mg/L 

00 

o 

3 

deg  C 
mg/L 

0.00007 

0.0005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

0.4 

0.4 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

NTU 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 
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Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

0/00 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.65 

2 

uS/cm 

mg/1 

1.8 

40 

mg/1 

1.8 

40 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

1 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

Q. 

O 

cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

2410284 
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mg/1 

CM 

o 

2 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

0.0092 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

uS/cm 

0.38 

2 

mg/1 

0.45 

10 

mg/1 
deg  C 

0.45 

10 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

0.00012 

0.001 

mg/1 

NTU 

0 

1 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

2410284 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0022 

0.005 

Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

mg/L 

% 

% 


2410284 


ED  000552C  00003927-00997 


cf  s 

cf  s 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

ng/L 

0.6 

2.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/L 

mg/L 

None 

None 

mg/L 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

0.4 

2410284 
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0/00 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

uS/cm 

uS/cm 

mg/1 

0.45 

10 

mg/1 

0.45 

10 

mg/1 

0.45 

10 

mg/1 

0.45 

10 

deg  C 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/L 

mg/1 

0 

5 

mg/1 

0 

1 

NTU 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.0068 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.5 

0 

0 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

2410284 
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mg/L 

40 

40 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.02 

mg/L 

mg/L 

0.4 

0.4 

mg/L 

5 

5 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0 

0.4 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.1 

None 

None 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.2 

mg/L 

2 

2 

0/00 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

100 

100 

uS/  cm 

mg/L 

200 

200 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.05 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

40 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

10 

NTU 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.2 

0.5 

0 

0 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 
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mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

10 

10 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0027 

0.02 

mg/L 

O, 

o 

mg/L 

0.4 

0.4 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.025 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.028 

0.1 

None 

None 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

mg/L 

2 

2 

0/00 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 
uS/  cm 

10 

10 

mg/L 

40 

40 

Not  Detected 

mg/L 
deg  C 

0.024 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

mg/L 

0 

10 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 
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Not  Detected 

mg/L 

0.1 

0.1 

mg/L 

0.2 

0.5 

0 

0 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

0.27 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

5.4 

100 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

o 

T5 

None 

0.004 

0.02 

mg/L 

0.21 

0.4 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.00017 

0.0002 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.035 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.028 

0.1 

None 

None 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.027 

0.2 

mg/L 

2 

2 

0/00 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 
uS/  cm 

40 

40 

mg/L 

17 

100 

Not  Detected 

mg/L 
deg  C 

0.024 

0.05 
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mg/L 

0 

.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

10 

10 

NTU 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.197 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.25 

0.25 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

10 

10 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

27.5 

200 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

Q_ 

O 

None 

0.004 

0.02 

mg/L 

0.122 

0.4 

7 

pCi/L 

mg/L 

65 

65 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

10 

10 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

.00017 

0.0002 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

None 

0/00 
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mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

uS/cm 

0.001 

0.001 

mg/L 

33.7 

200 

Not 

Detected 

mg/L 
deg  C 

0.024 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

10 

10 

NTU 

mg/L 

0.0001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

20 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.04 

0.1 

mg/L 

0.04 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.008 

0.1 

mg/L 

0.008 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

mg/L 

0.0003 

0.003 

mg/L 

0.2 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.6 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.002 

mg/L 

0.0007 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

mg/L 
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% 


cf  s 

mg/L 

0.2 

0.5 

pCi/L 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.06 

CM 

O 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.03 

1 

ng/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

Not  Detected 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/L 

0.6 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

0/00 

Not  Detected 

mg/L 

0.0007 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

5 

20 

uS/cm 

mg/L 

9 

30 

deg  C 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

10 

NTU 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.04 

0.1 

mg/L 

0.04 

0.1 

mg/L 

2410284 
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mg/L 

0.02 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.016 

0.2 

mg/L 

0.016 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

mg/L 

0.2 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

7 

25 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.002 

mg/L 

0.0007 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

o 

T5 


2.1 

Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


mg/L 

0.06 

0.5 

pCi/L 

0 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.06 

0.2 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.03 

1 

ng/L 

0.2 

1 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

mg/L 

None 
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mg/L 

mg/L 

0.6 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0 

0.5 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

0 

0.8 

mg/L 

0.0007 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

uS/cm 

0.5 

2 

mg/L 

15 

150 

mg/L 
deg  C 

15 

150 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

10 

3 

NTU 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

20 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

35 

130 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 
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Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 
mg/L 

0.06 

0.5 

6 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.06 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

0.2 

1 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not  Detected 
Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.4 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0 

0.4 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

uS/cm 

0.05 

2 

mg/L 

15 

150 

mg/L 
deg  C 

15 

150 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

NTU 

10 

2 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0006 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

Q. 

O 

cf  s 

mg/L 

0.2 

0.5 

pCi/L 

3 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.03 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 
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ng/L 

CM 

o 

1 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

None 

0.002 

0.02 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.4 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

uS/cm 

0.05 

2 

mg/L 

3 

30 

mg/L 
deg  C 

3 

30 

Not  Detected 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

NTU 

10 

10 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.7 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

2410284 


ED  000552C  00003927-01010 


mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.5 

pCi/L 

3 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.06 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

0.2 

1 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/L 

0.3 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

1 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

0.4 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 
uS/  cm 

0.05 

2 

mg/L 

6 

60 

deg  C 
mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 
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Not  Detected 

mg/L 

NTU 

0.4 

0.4 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

Q_ 

O 

0.0022 

0.005 

L/min 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

None 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 
uS/  cm 

0.65 

2 

mg/1 

1.8 

40 

mg/1 
deg  C 

1.8 

40 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

1 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.28 

10 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

o 

'o 

cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

i — i 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.2 

2 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

0/00 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 
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Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

uS/cm 

0.38 

2 

mg/1 

0.45 

10 

mg/1 
deg  C 

0.45 

10 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

0.00012 

0.001 

mg/1 

NTU 

0 

2 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

% 

0.0022 

0.005 
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0.7 


cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.2 

2 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

Not  Detected 

0/00 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

uS/  cm 
mg/1 

0.45 

10 

mg/1 

0.45 

10 

Not  Detected 

deg  C 
mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

1 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.012 

0.1 

mg/L 

0.2 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.0017 

0 

0.003 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.27 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.21 

4 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

ug/L 

0 

0 

None 

0 

0 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0027 

0.02 

m 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

% 

% 

% 

% 
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% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

o 

o 

% 

% 

% 

% 

o 

“5 

a 

'o 

o, 

'o 

o 

1> 

o 

"o 


mg/L 

0.21 

0.4 

mg/L 

13 

13 

Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.035 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.047 

0.2 

mg/L 

0.028 

0.1 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 
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mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

Not  Detected  mg/L 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

ug/L 

Not  Detected  mg/L 

mg/L 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 


0.1  0.1 


2 2 

0 0 

0.027  0.2 

2 2 
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Not  Detected 
Not  Detected 

Not  Detected 


Not  Detected 


0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
uS/  cm 
uS/ cm 
uS/ cm 
uS/  cm 
uS/ cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/cm 
uS/cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
mg/L 
mg/L 
deg  C 


0.001 

0.005 

0.001 

0.005 

0.21 

0.21 

0.01 

0.01 

10 

10 

7 40 

0.024  0.05 
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Not  Detected 


deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
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0.0005 


2410284 


ED  000552C  00003927-01044 


Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.012 

0.1 

mg/L 

0.2 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.0017 

0 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.27 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.21 

4 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

ug/L 

None 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0027 

0.02 

m 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

% 

% 

% 

% 

mg/L 

0.21 

0.4 

mg/L 

13 

13 

2410284 


ED  000552C  00003927-01045 


Not 

Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.035 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.047 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.028 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.1 

0.1 

None 

2 

2 

ug/L 

Not 

Detected 

mg/L 

0.027 

0.2 

mg/L 

2 

2 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

10 

10 

uS/  cm 

uS/  cm 

uS/  cm 

uS/  cm 

mg/L 

7 

40 

Not 

Detected 

mg/L 

0.024 

0.05 

deg  C 

deg  C 

deg  C 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

0 

10 

Not 

Detected 

mg/L 

10 

10 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0128 

0.025 

mg/L 

0.2 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00003 

0.001 

mg/L 

0.00026 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00027 

0.001 

2410284 


ED  000552C  00003927-01046 


Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 

Not  Detected 

Not  Detected 
Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 


mg/L 

mg/L 

ug/L 

None 

mg/L 

mg/L 

m 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 


o 

“5 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mV 
mV 
mV 
mV 
mV 
None 
None 
None 
None 
None 
ug/L 
mg/L 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
mg/L 
mg/L 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 


0.00012 

0.001 

2 

2 

0.00042 

0.001 

0.00009 

0.001 

13 

13 

0.33 

0.5 

0.00004 

0.001 

2 

2 

0.00017 

0.0002 

0.00005 

0.001 

0.035 

0.2 

0.047 

0.2 

0.028 

0.1 

0.027 

0.2 

0.00010 

0.00005 

0.001 

0.001 

2410284 


ED  000552C  00003927-01047 


Not  Detected 


0.00017 


0.001 


Not 

Not 

Not 

Not 

Not 

Not 


Not 

Not 


Not 

Not 

Not 

Not 

Not 

Not 


Detected 

Detected 

Detected 

Detected 

Detected 

Detected 


Detected 

Detected 


Detected 

Detected 

Detected 

Detected 

Detected 

Detected 


uS/cm 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 


mg/L 

10 

10 

mg/L 

0.00221 

0.01 

mg/L 

0.1 

0.1 

mg/L 

0.197 

0.5 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

ug/L 

None 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.006 

0.02 

m 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Q. 

O 

Q. 

Q, 

O 

Q, 

O 

g, 

o 


mg/L 

13 

13 

mg/L 

0.33 

00 
T 1 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.00017 

0.0002 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.154 

CM 

O 

mg/L 

0.075 

CM 

O 

mg/L 

0.028 

0.1 

mV 

mV 

mV 


2410284 


ED  000552C  00003927-01048 


Not 


Not 


Not 

Not 


Not 


Not 


Not 

Not 

Not 

Not 


Not 

Not 


Not 

Not 


Detected 

mV 

mV 

mg/L 

0.1 

0.1 

Detected 

None 

None 

None 

None 

None 

ug/L 

mg/L 

0.027 

0.1 

Detected 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

mg/L 

0.001 

0.001 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Detected 

uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
mg/L 

0.024 

0.05 

Detected 

deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
mg/L 

0.001 

0.001 

Detected 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

10 

10 

mg/L 

0.01 

0.01 

Detected 

mg/L 

0.2 

0.2 

Detected 

mg/L 

0.197 

0.5 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

Detected 

ug/L 

None 

mg/L 

0.001 

0.001 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

2410284 


ED  000552C  00003927-01049 


Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 


mg/L 

m 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

o 

o 


o 

'o 

a 

'o 

o, 

"6 

o 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

ng/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

mg/L 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

ug/L 


0.01  0.05 


13 

13 

0.33 

00 
x — I 

0.001 

0.001 

2 

2 

LO 

o 

0.5 

0.001 

0.001 

0.154 

0.2 

0.075 

0.2 

0.117 

0.2 

0.1  0.1 


0.1  0.1 


2410284 


ED  000552C  00003927-01050 


Not  Detected 


0.1 


Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 

Not  Detected 

Not  Detected 
Not  Detected 


mg/L 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
mg/L 
mg/L 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
mg/L 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 


0.027 


0.002  0.002 

0.001  0.001 


3.37  20 


0.001  0.001 


0 

10 

0.001 

0.001 

0.01 

0.01 

0.032 

0.1 

0.00009 

0.002 

0.00020 

0.003 

0.00073 

0.01 

2410284 


ED  000552C  00003927-01051 


Not 

Detected 

mg/L 

0.00036 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.003 

mg/L 

0.035 

1 

ug/L 

0.1 

0.1 

None 

1 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00150 

0.005 

mg/L 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00029 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.02 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

o 

o 

o 

T5 

o 

T5 

o 

T5 

o 

T5 

o 

T5 

o 

T5 

o 


*8 

a. 

O, 

O 

mg/L 

0 

10 

mg/L 

0.0065 

0.5 

mg/L 

0.2 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.00046 

0.002 

mg/L 

0.014 

1 

Not 

Detected 

ug/L 

0.2 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0015 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

0.5 

0.5 

None 

None 

None 

None 

2410284 


ED  000552C  00003927-01052 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 


None 
None 
None 
None 
None 
None 
ug/L 
mg/L 
mg/L 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
mg/L 
mg/L 
uS/  cm 
uS/ cm 
uS/ cm 
uS/  cm 
uS/ cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 


0.1 

0.02 


0.00059 

0.00073 


0.00004 


0.1 

0.05 


0.002 

0.005 


0.0005 


2410284 


ED  000552C  00003927-01053 


Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0061 

0.05 

mg/L 

0.04 

0.1 

mg/L 

mg/L 

0.0003 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

mg/L 

0.2 

1 

ug/1 

0.1 

0.1 

None 

1 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

m 

mg/L 

0 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

\ — 1 
o 

mg/L 

0.06 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.03 

1 

Not 

Detected 

ng/L 

0.2 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

0.5 

Not 

Detected 

ug/1 

0.1 

0.1 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

0.007 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0007 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

2410284 


ED  000552C  00003927-01054 


Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

ug/L 

0 

0 

None 

0 

0 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.0005 

\ — i 

o 

o 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

m 


mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

o 

T5 

o 

T5 

o 

T5 

o 

T5 


o 


O. 


o, 

o 


o, 

o 


a 

“6 


O, 

o 


Q. 

o 


mg/L  0.21446  6.61 
mg/L  0.02  0.1 
mg/L  0.06  0.2 


Not  Detected 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

0.5 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.087 

0.2 

2410284 


ED  000552C  00003927-01055 


Not 


Not 


Detected 


Detected 


None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
ug/L 
mg/L 
mg/L 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
0/00 
mg/L 
mg/L 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
uS/  cm 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 


0 0.1 

0.03  0.05 


0.0002  0.002 

0.0008  0.005 


2410284 


ED  000552C  00003927-01056 


Not 

Detected 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.05 

cf u/100 

mL 

cfu/100 

mL 

cf u/100 

mL 

cfu/100 

mL 

cfu/100 

mL 

cfu/100 

mL 

Not 

Detected 

cfu/100 

mL 

1 

Not 

Detected 

cfu/100 

mL 

1 

cfu/100 

mL 

cfu/100 

mL 

cfu/100 

mL 

cfu/100 

mL 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.1 

0.1 

mg/L 

0 

0.5 

0 

0 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

40 

40 

Not 

Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

2410284 


ED  000552C  00003927-01057 


Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.02 

mg/L 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

5 

5 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0 

2 

mg/L 

1 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.1 

None 

None 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.2 

mg/L 

2 

2 

0/00 

mg/L 

0.002 

0.015 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

200 

200 

mg/L 

200 

200 

Not  Detected 

mg/L 

0 

0.05 

deg  C 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

0 

40 

mg/L 

0 

10 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.0045 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.5 

0 

0 

Not  Detected 

mg/L 

0.0086 

0.015 

mg/L 

0.0017 

0.005 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

0.5 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

20 

20 

2410284 


ED  000552C  00003927-01058 


Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.0027 

0.02 

mg/L 

0.4 

0.4 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.05 

0.4 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.002 

mg/L 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.00017 

0.0002 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

None 

0.028 

0.1 

None 

2 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.027 

0.2 

mg/L 

0/00 

2 

2 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.21 

0.21 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

uS/cm 

200 

200 

mg/L 

200 

200 

Not  Detected 

mg/L 
deg  C 

0.024 

0.05 

mg/L 

mg/L 

0.00041 

0.001 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

NTU 

10 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.05 

0.05 

mg/L 

20 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.04 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.04 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

2410284 


ED  000552C  00003927-01059 


Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.0003 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.008 

0.1 

mg/L 

0.008 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0003 

0.003 

mg/L 

0.2 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

7 

25 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.002 

mg/L 

0.0007 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

o 

T5 

cf  s 
mg/L 

0.06 

0.5 

6 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.06 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.01 

mg/L 

0.03 

1 

Not 

Detected 

ng/L 

0.2 

0.5 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

mg/L 

2410284 


ED  000552C  00003927-01060 


None 

mg/L 

Not  Detected 

mg/L 

0.007 

0.05 

mg/L 

0.6 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.5 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.4 

0/00 

mg/L 

0.008 

0.025 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.005 

mg/L 

5 

20 

uS/  cm 

mg/L 

15 

150 

mg/L 

15 

150 

deg  C 

Not  Detected 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.00005 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

10 

2 

NTU 

mg/L 

0.00004 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.05 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

7 

25 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

2410284 


ED  000552C  00003927-01061 


Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/L 

0.06 

LO 

o 

4 

pCi/L 

0 

Not  Detected 

mg/L 

20 

20 

mg/L 

0.06 

CM 

o 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

ng/L 

0.2 

1 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.3 

Not  Detected 

pCi/L 

0 

0.5 

0/00 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

0.5 

20 

uS/cm 

mg/L 

15 

150 

mg/L 

30 

300 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

10 

3 

NTU 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

2410284 


ED  000552C  00003927-01062 


Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

0.03 

0.1 

mg/L 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.003 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.02 

0.1 

mg/L 

0.02 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.003 

mg/L 

0.02 

1 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

7 

25 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.005 

mg/L 

0.0005 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

Q. 

O 


cf  s 

mg/L 

0.2 

0.5 

9 

pCi/L 

3 

Not  Detected 

mg/L 

1.53 

20 

mg/L 

0.06 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.04 

1 

2410284 


ED  000552C  00003927-01063 


ng/L 

CM 

o 

1 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

mg/L 

0.0007 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

mg/L 

0.3 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 

1 

Not  Detected 

pCi/L 

0.5 

1 

0/00 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.005 

mg/L 

0.05 

2 

uS/  cm 
mg/L 

15 

150 

mg/L 

15 

150 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.00007 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.00007 

0.0005 

mg/L 

mg/L 

10 

10 

NTU 

mg/L 

0.00002 

0.0005 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/L 

0.002 

0.05 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.042 

0.2 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

2.8 

100 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

2410284 


ED  000552C  00003927-01064 


Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected  mg/1  0.0022  0.005 


mg/L 

% 


cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

5 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

None 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

0/00 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.65 

2 

uS/  cm 

mg/1 

4.5 

100 

mg/1 

4.5 

100 

deg  C 

2410284 


ED  000552C  00003927-01065 


Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

0.00012 

0.001 

mg/1 

NTU 

0 

1 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.017 

0.02 

mg/L 

0.17 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0017 

0.005 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.56 

20 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

mg/1 

0.026 

0.4 

1 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

2410284 


ED  000552C  00003927-01066 


mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

24 

100 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

mg/1 

0.0013 

0.01 

None 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

0/00 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0058 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.65 

2 

uS/  cm 

mg/1 

4.5 

100 

mg/1 

0.91 

20 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0006 

0.005 

mg/L 

mg/1 

0 

200 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.00025 

0.005 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/1 

0.027 

0.05 

cfu/100  mL 

Not 

Detected 

mg/L 

0.2 

0.2 

mg/L 

0.197 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.2 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

2410284 


ED  000552C  00003927-01067 


mg/L 

0.005 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.01 

0.0097 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

0.33 

1.3 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

ng/L 

5 

0.5 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.154 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.075 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

mV 

None 

0.28 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0/00 

0.135 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 
uS/  cm 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.674 

4 

Not  Detected 

mg/L 
deg  C 

0.24 

0.4 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.001 

0.001 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

0 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

2410284 


ED  000552C  00003927-01068 


Not  Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 
mg /L 

o 

T5 

0.0022 

0.005 

Not  Detected 

cf  s 
mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

None 

2410284 


ED  000552C  00003927-01069 


mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

0/00 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.65 

2 

uS/cm 

mg/1 

0.091 

2 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

10 

NTU 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

% 


2410284 


ED  000552C  00003927-01070 


0.5 


cf  s 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not  Detected 
Not  Detected 
Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

mg/L 

None 

mg/L 

0.0013 

0.01 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

0.6 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 
uS/  cm 
deg  C 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

mg/L 

0.00012 

0.001 

mg/1 

NTU 

0 

2 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not  Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not  Detected 

ng/L 

2 

Not  Detected 

ng/L 

9.5 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

Not  Detected 

ng/L 

1.9 

Not  Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

2410284 


ED  000552C  00003927-01071 


mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

ng/L 

0.95 

mg/1 

0.0071 

0.01 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

ng/L 

1.9 

mg/1 

0.25 
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0.01 
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0.005 

0.01 
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0.01 

0.01 
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Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 
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Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 
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Detected 
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Detected 
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0.95 
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1.9 
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Detected 
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O 
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0.34 
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mg/1 
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Not  Detected 

mg/L 
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ng/L 
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Not  Detected 
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ng/L 

0/00 
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Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

Not  Detected 

mg/1 
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uS/  cm 
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mg/1 
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ng/L 
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mg/1 

0.00012 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

mg/L 

mg/1 

0 
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ng/L 

Not  Detected 

ng/L 

NTU 

mg/1 
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mg/1 

0.0066 

6 
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6 
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0.01 

Not  Detected 

mg/1 
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% 
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mg/1 

6 

6 
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0.5 
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0.001 

mg/1 
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0.001 

mg/1 
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mg/1 
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0.01 
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0.0092 

0.01 
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Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 
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mg/1 

0.16 
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pCi/L 
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Detected 

pCi/L 

0/00 
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Detected 

mg/1 
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0.002 
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mg/1 

0.00009 

0.001 
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mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 
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0.38 

2 

mg/1 
deg  C 

0.91 

20 
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mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

20 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/L 

0.2 

0.2 
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Detected 

mg/L 

0.197 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.03 

0.03 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 
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0.01 
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2 
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mg/L 

0.1 

0.1 

Not  Detected 
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0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.01 

0.01 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

0.33 

1.3 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

ng/L 

20 

20 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.154 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.075 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

mV 

None 

0.117 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0/00 

0.675 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.02 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 
uS/  cm 

0.01 

0.01 

mg/L 

0.674 

4 

Not  Detected 

mg/L 
deg  C 

0.6 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.1 

0.1 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

0 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.1 

0.1 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 
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0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 
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Not  Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 
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0.0004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 
mg /L 

o 

T5 

0.0022 

0.005 

cf  s 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 
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Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 
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mg/L 
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mg/1 

0.12 

2 
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pCi/L 

0.3 
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pCi/L 

0/00 

0.4 
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mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 
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Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 
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0.65 
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mg/1 
deg  C 
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2 
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Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 
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Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

5 

NTU 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00005 

0.001 
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Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 
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Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 
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Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 
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0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 
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mg/1 
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0.001 
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mg/1 
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0.2 
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mg/1 
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0.2 
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0.00009 

0.001 
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0.001 
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0.012 
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Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

% 
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mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 
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0.25 
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0.12 

0.5 
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Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 
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0.0013 

0.01 

Not 

Detected 
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0.0013 

0.01 
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Detected 
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Not 

Detected 
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0.001 
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0.001 
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0.001 
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NTU 
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0.0008 
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0.05 
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Detected 
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9.5 
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0.01 
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0.01 
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0.01 
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0.00023 

0.003 
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0.00023 
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0.001 

mg/1 
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1 
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1 
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1 

1 

1 

1 

1 
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1 J 

10 JM5D1 
10  D2 
1 

5D2 

10  D2 
100D2 

1 

20D2 
50  D2 

Exceeded  999  NTU  measurement  limit 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-01130 


1 

1 

1 J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 

1 
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1 
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1 
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1 
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1 

1 

1 
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1 

1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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D1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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2D1 
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1 
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1E8 
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1 
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10  D1 

1E4 
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10  E4 , D1 
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1 
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1 
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1 

10D1 
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1 

1 

1 
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1E8 

10E8,D1 

1 
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1E4 
1E8 
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1 

1 

1 
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10D2,N1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 

1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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D1 
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1 
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1 
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1 
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N1 
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5 
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1 

1 
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1 
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1 
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1 

1 
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1 
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1U 

1 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 
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1U 
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1U 

1U 
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1U 
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1U 

1U 

1U 

1C2 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 
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1 

1 
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1U 
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1U 
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1U 
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1U 

1U 

1U 

1U 
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1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1 

IT,  J 

1 

1 

1C,  J 
1 

IT 

1 

1 

IT 

1 

1 J 

1M-HA 

1 
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1HT-I 

1 

IT,  J 
1 HI , J 
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1 

1 

5M-HA 

1C 

1C 

IT 

1 

1 

10 
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10 

5 

2 C 

10M-HA 
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1 J 

1C 

1 

1 


IT 

IT 

1 

10E8,D1 

10D1 

1 

10  E8 , D1 
10  E8 , D1 
10D1 
10D1 
10D1 
10D1 
1 

20E8,D1 

20E8,D1 

10E8,D1 

10E8,D1 
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10D1 

1 

1 

10D1 

10D1 

10E4,D1 

10D1 

10D1 


1 


Estimate 

2D1 

1 

1 

1 

2D1 


10 

E8  r 

D1 

10 

D1 

O 
\ — 1 

D1 

20 

D2 

10 

E8 , 

D1 

10 

D1 

20 

E4  , 

D1 

1 

1 

10D1 

1 

1 

10  E4 , D1 
10E8,D1 
10E8,D1 
100D1 
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2D2,N1 

5D2,N1 

10E4,D1 

10E4,D1 

1 
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10D1 
10E8, D1 
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10D1 
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1 
1 

1E4 
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1 

1 

1E4 

1 
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1E8 
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1 

1 

1 

1E4 

1 
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1 
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1 
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1 

1 

1E4 
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1E4 

1E4 

1 

5D2 

1E4 
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1 

1 

1 
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1 

1 

1E4 

1 

1 
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D2 

1E8, 

B4 
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1 
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E8 

1 
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1 

1 

10  D2 


10  E8  r D1 


10E4,  D2 
1 

1E8 

1M2 


1 

10  D2 
1 

100 

1 E4 , B4 
10  D2 
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1 

1E8 
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1 

1 
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1 El 

10 

1D2,  Ml 
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1E4 

1 

Exceeded  999  NTU  measurement  limit 
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1 
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1 
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1 

1 

5 

1 
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1 

1 

1 

1 
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2410284 


ED  000552C  00003927-01158 


1 

1 
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1 

5 

1 
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1 
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10D1 
1 
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1 
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1 

1 

1 

2D1 
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10D1 
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1 
1 
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1 

1 
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1 

1 


5D1 


1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 
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1 
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1 
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Exceeded  999  NTU  measurement  limit 
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1 
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1 

1 

1 
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1U 
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1 
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ED  000552C  00003927-01284 


2410284 


ED  000552C  00003927-01285 


2410284 


ED  000552C  00003927-01286 


2410284 


ED  000552C  00003927-01287 


2410284 


ED  000552C  00003927-01288 


2410284 


ED  000552C  00003927-01289 


2410284 


ED  000552C  00003927-01290 


2410284 


ED  000552C  00003927-01291 


2410284 


ED  000552C  00003927-01292 


2410284 


ED  000552C  00003927-01293 


2410284 


ED  000552C  00003927-01294 


2410284 


ED  000552C  00003927-01295 


2410284 


ED  000552C  00003927-01296 


2410284 


ED  000552C  00003927-01297 


2410284 


ED  000552C  00003927-01298 


2410284 


ED  000552C  00003927-01299 


2410284 


ED  000552C  00003927-01300 


2410284 


ED  000552C  00003927-01301 


2410284 


ED  000552C  00003927-01302 


2410284 


ED  000552C  00003927-01303 


2410284 


ED  000552C  00003927-01304 


2410284 


ED  000552C  00003927-01305 


2410284 


ED  000552C  00003927-01306 


2410284 


ED  000552C  00003927-01307 


2410284 


ED  000552C  00003927-01308 


2410284 


ED  000552C  00003927-01309 


2410284 


ED  000552C  00003927-01310 


2410284 


ED  000552C  00003927-01311 


2410284 


ED  000552C  00003927-01312 


2410284 


ED  000552C  00003927-01313 


2410284 


ED  000552C  00003927-01314 


2410284 


ED  000552C  00003927-01315 


2410284 


ED  000552C  00003927-01316 


2410284 


ED  000552C  00003927-01317 


2410284 


ED  000552C  00003927-01318 


2410284 


ED  000552C  00003927-01319 


2410284 


ED  000552C  00003927-01320 


2410284 


ED  000552C  00003927-01321 


2410284 


ED  000552C  00003927-01322 


2410284 


ED  000552C  00003927-01323 


2410284 


ED  000552C  00003927-01324 


2410284 


ED  000552C  00003927-01325 


2410284 


ED  000552C  00003927-01326 


2410284 


ED  000552C  00003927-01327 


2410284 


ED  000552C  00003927-01328 


2410284 


ED  000552C  00003927-01329 


2410284 


ED  000552C  00003927-01330 


2410284 


ED  000552C  00003927-01331 


2410284 


ED  000552C  00003927-01332 


2410284 


ED  000552C  00003927-01333 


2410284 


ED  000552C  00003927-01334 


2410284 


ED  000552C  00003927-01335 


2410284 


ED  000552C  00003927-01336 


2410284 


ED  000552C  00003927-01337 


2410284 


ED  000552C  00003927-01338 


2410284 


ED  000552C  00003927-01339 


2410284 


ED  000552C  00003927-01340 


2410284 


ED  000552C  00003927-01341 


2410284 


ED  000552C  00003927-01342 


2410284 


ED  000552C  00003927-01343 


2410284 


ED  000552C  00003927-01344 


2410284 


ED  000552C  00003927-01345 


2410284 


ED  000552C  00003927-01346 


2410284 


ED  000552C  00003927-01347 


2410284 


ED  000552C  00003927-01348 


2410284 


ED  000552C  00003927-01349 


2410284 


ED  000552C  00003927-01350 


2410284 


ED  000552C  00003927-01351 


2410284 


ED  000552C  00003927-01352 


2410284 


ED  000552C  00003927-01353 


2410284 


ED  000552C  00003927-01354 


2410284 


ED  000552C  00003927-01355 


2410284 


ED  000552C  00003927-01356 


2410284 


ED  000552C  00003927-01357 


2410284 


ED  000552C  00003927-01358 


2410284 


ED  000552C  00003927-01359 


2410284 


ED  000552C  00003927-01360 


2410284 


ED  000552C  00003927-01361 


2410284 


ED  000552C  00003927-01362 


2410284 


ED  000552C  00003927-01363 


2410284 


ED  000552C  00003927-01364 


2410284 


ED  000552C  00003927-01365 


2410284 


ED  000552C  00003927-01366 


2410284 


ED  000552C  00003927-01367 


2410284 


ED  000552C  00003927-01368 


2410284 


ED  000552C  00003927-01369 


2410284 


ED  000552C  00003927-01370 


2410284 


ED  000552C  00003927-01371 


2410284 


ED  000552C  00003927-01372 


2410284 


ED  000552C  00003927-01373 


2410284 


ED  000552C  00003927-01374 


2410284 


ED  000552C  00003927-01375 


2410284 


ED  000552C  00003927-01376 


2410284 


ED  000552C  00003927-01377 


2410284 


ED  000552C  00003927-01378 


2410284 


ED  000552C  00003927-01379 


2410284 


ED  000552C  00003927-01380 


2410284 


ED  000552C  00003927-01381 


2410284 


ED  000552C  00003927-01382 


2410284 


ED  000552C  00003927-01383 


2410284 


ED  000552C  00003927-01384 


2410284 


ED  000552C  00003927-01385 


2410284 


ED  000552C  00003927-01386 


2410284 


ED  000552C  00003927-01387 


2410284 


ED  000552C  00003927-01388 


2410284 


ED  000552C  00003927-01389 


2410284 


ED  000552C  00003927-01390 


2410284 


ED  000552C  00003927-01391 


2410284 


ED  000552C  00003927-01392 


2410284 


ED  000552C  00003927-01393 


2410284 


ED  000552C  00003927-01394 


2410284 


ED  000552C  00003927-01395 


2410284 


ED  000552C  00003927-01396 


2410284 


ED  000552C  00003927-01397 


2410284 


ED  000552C  00003927-01398 


2410284 


ED  000552C  00003927-01399 


2410284 


ED  000552C  00003927-01400 


2410284 


ED  000552C  00003927-01401 


2410284 


ED  000552C  00003927-01402 


2410284 


ED  000552C  00003927-01403 


2410284 


ED  000552C  00003927-01404 


2410284 


ED  000552C  00003927-01405 


2410284 


ED  000552C  00003927-01406 


2410284 


ED  000552C  00003927-01407 


2410284 


ED  000552C  00003927-01408 


2410284 


ED  000552C  00003927-01409 


2410284 


ED  000552C  00003927-01410 


2410284 


ED  000552C  00003927-01411 


2410284 


ED  000552C  00003927-01412 


2410284 


ED  000552C  00003927-01413 


2410284 


ED  000552C  00003927-01414 


2410284 


ED  000552C  00003927-01415 


2410284 


ED  000552C  00003927-01416 


2410284 


ED  000552C  00003927-01417 


2410284 


ED  000552C  00003927-01418 


2410284 


ED  000552C  00003927-01419 


2410284 


ED  000552C  00003927-01420 


2410284 


ED  000552C  00003927-01421 


2410284 


ED  000552C  00003927-01422 


2410284 


ED  000552C  00003927-01423 


2410284 


ED  000552C  00003927-01424 


2410284 


ED  000552C  00003927-01425 


2410284 


ED  000552C  00003927-01426 


2410284 


ED  000552C  00003927-01427 


2410284 


ED  000552C  00003927-01428 


2410284 


ED  000552C  00003927-01429 


2410284 


ED  000552C  00003927-01430 


2410284 


ED  000552C  00003927-01431 


2410284 


ED  000552C  00003927-01432 


2410284 


ED  000552C  00003927-01433 


2410284 


ED  000552C  00003927-01434 


2410284 


ED  000552C  00003927-01435 


2410284 


ED  000552C  00003927-01436 


2410284 


ED  000552C  00003927-01437 


2410284 


ED  000552C  00003927-01438 


2410284 


ED  000552C  00003927-01439 


2410284 


ED  000552C  00003927-01440 


2410284 


ED  000552C  00003927-01441 


2410284 


ED  000552C  00003927-01442 


2410284 


ED  000552C  00003927-01443 


2410284 


ED  000552C  00003927-01444 


2410284 


ED  000552C  00003927-01445 


2410284 


ED  000552C  00003927-01446 


2410284 


ED  000552C  00003927-01447 


2410284 


ED  000552C  00003927-01448 


2410284 


ED  000552C  00003927-01449 


2410284 


ED  000552C  00003927-01450 


2410284 


ED  000552C  00003927-01451 


2410284 


ED  000552C  00003927-01452 


2410284 


ED  000552C  00003927-01453 


2410284 


ED  000552C  00003927-01454 


2410284 


ED  000552C  00003927-01455 


2410284 


ED  000552C  00003927-01456 


2410284 


ED  000552C  00003927-01457 


2410284 


ED  000552C  00003927-01458 


2410284 


ED  000552C  00003927-01459 


2410284 


ED  000552C  00003927-01460 


2410284 


ED  000552C  00003927-01461 


2410284 


ED  000552C  00003927-01462 


2410284 


ED  000552C  00003927-01463 


2410284 


ED  000552C  00003927-01464 


2410284 


ED  000552C  00003927-01465 


2410284 


ED  000552C  00003927-01466 


2410284 


ED  000552C  00003927-01467 


2410284 


ED  000552C  00003927-01468 


2410284 


ED  000552C  00003927-01469 


2410284 


ED  000552C  00003927-01470 


2410284 


ED  000552C  00003927-01471 


2410284 


ED  000552C  00003927-01472 


2410284 


ED  000552C  00003927-01473 


2410284 


ED  000552C  00003927-01474 


2410284 


ED  000552C  00003927-01475 


2410284 


ED  000552C  00003927-01476 


2410284 


ED  000552C  00003927-01477 


2410284 


ED  000552C  00003927-01478 


2410284 


ED  000552C  00003927-01479 


2410284 


ED  000552C  00003927-01480 


2410284 


ED  000552C  00003927-01481 


2410284 


ED  000552C  00003927-01482 


2410284 


ED  000552C  00003927-01483 


2410284 


ED  000552C  00003927-01484 


2410284 


ED  000552C  00003927-01485 


2410284 


ED  000552C  00003927-01486 


2410284 


ED  000552C  00003927-01487 


2410284 


ED  000552C  00003927-01488 


2410284 


ED  000552C  00003927-01489 


2410284 


ED  000552C  00003927-01490 


2410284 


ED  000552C  00003927-01491 


2410284 


ED  000552C  00003927-01492 


2410284 


ED  000552C  00003927-01493 


2410284 


ED  000552C  00003927-01494 


2410284 


ED  000552C  00003927-01495 


2410284 


ED  000552C  00003927-01496 


2410284 


ED  000552C  00003927-01497 


2410284 


ED  000552C  00003927-01498 


2410284 


ED  000552C  00003927-01499 


2410284 


ED  000552C  00003927-01500 


2410284 


ED  000552C  00003927-01501 


2410284 


ED  000552C  00003927-01502 


2410284 


ED  000552C  00003927-01503 


2410284 


ED  000552C  00003927-01504 


2410284 


ED  000552C  00003927-01505 


2410284 


ED  000552C  00003927-01506 


2410284 


ED  000552C  00003927-01507 


2410284 


ED  000552C  00003927-01508 


2410284 


ED  000552C  00003927-01509 


2410284 


ED  000552C  00003927-01510 


2410284 


ED  000552C  00003927-01511 


2410284 


ED  000552C  00003927-01512 


2410284 


ED  000552C  00003927-01513 


2410284 


ED  000552C  00003927-01514 


2410284 


ED  000552C  00003927-01515 


2410284 


ED  000552C  00003927-01516 


2410284 


ED  000552C  00003927-01517 


2410284 


ED  000552C  00003927-01518 


2410284 


ED  000552C  00003927-01519 


2410284 


ED  000552C  00003927-01520 


2410284 


ED  000552C  00003927-01521 


2410284 


ED  000552C  00003927-01522 


2410284 


ED  000552C  00003927-01523 


2410284 


ED  000552C  00003927-01524 


2410284 


ED  000552C  00003927-01525 


2410284 


ED  000552C  00003927-01526 


2410284 


ED  000552C  00003927-01527 


2410284 


ED  000552C  00003927-01528 


2410284 


ED  000552C  00003927-01529 


2410284 


ED  000552C  00003927-01530 


2410284 


ED  000552C  00003927-01531 


2410284 


ED  000552C  00003927-01532 


2410284 


ED  000552C  00003927-01533 


2410284 


ED  000552C  00003927-01534 


2410284 


ED  000552C  00003927-01535 


2410284 


ED  000552C  00003927-01536 


2410284 


ED  000552C  00003927-01537 


2410284 


ED  000552C  00003927-01538 


2410284 


ED  000552C  00003927-01539 


2410284 


ED  000552C  00003927-01540 


2410284 


ED  000552C  00003927-01541 


2410284 


ED  000552C  00003927-01542 


2410284 


ED  000552C  00003927-01543 


2410284 


ED  000552C  00003927-01544 


2410284 


ED  000552C  00003927-01545 


2410284 


ED  000552C  00003927-01546 


2410284 


ED  000552C  00003927-01547 


2410284 


ED  000552C  00003927-01548 


2410284 


ED  000552C  00003927-01549 


2410284 


ED  000552C  00003927-01550 


2410284 


ED  000552C  00003927-01551 


2410284 


ED  000552C  00003927-01552 


2410284 


ED  000552C  00003927-01553 


2410284 


ED  000552C  00003927-01554 


2410284 


ED  000552C  00003927-01555 


2410284 


ED  000552C  00003927-01556 


2410284 


ED  000552C  00003927-01557 


2410284 


ED  000552C  00003927-01558 


2410284 


ED  000552C  00003927-01559 


2410284 


ED  000552C  00003927-01560 


2410284 


ED  000552C  00003927-01561 


2410284 


ED  000552C  00003927-01562 


2410284 


ED  000552C  00003927-01563 


2410284 


ED  000552C  00003927-01564 


2410284 


ED  000552C  00003927-01565 


2410284 


ED  000552C  00003927-01566 


2410284 


ED  000552C  00003927-01567 


2410284 


ED  000552C  00003927-01568 


2410284 


ED  000552C  00003927-01569 


2410284 


ED  000552C  00003927-01570 


2410284 


ED  000552C  00003927-01571 


2410284 


ED  000552C  00003927-01572 


2410284 


ED  000552C  00003927-01573 


2410284 


ED  000552C  00003927-01574 


2410284 


ED  000552C  00003927-01575 


2410284 


ED  000552C  00003927-01576 


2410284 


ED  000552C  00003927-01577 


2410284 


ED  000552C  00003927-01578 


2410284 


ED  000552C  00003927-01579 


2410284 


ED  000552C  00003927-01580 


2410284 


ED  000552C  00003927-01581 


2410284 


ED  000552C  00003927-01582 


2410284 


ED  000552C  00003927-01583 


2410284 


ED  000552C  00003927-01584 


2410284 


ED  000552C  00003927-01585 


2410284 


ED  000552C  00003927-01586 


2410284 


ED  000552C  00003927-01587 


2410284 


ED  000552C  00003927-01588 


2410284 


ED  000552C  00003927-01589 


2410284 


ED  000552C  00003927-01590 


2410284 


ED  000552C  00003927-01591 


2410284 


ED  000552C  00003927-01592 


2410284 


ED  000552C  00003927-01593 


2410284 


ED  000552C  00003927-01594 


2410284 


ED  000552C  00003927-01595 


2410284 


ED  000552C  00003927-01596 


2410284 


ED  000552C  00003927-01597 


2410284 


ED  000552C  00003927-01598 


2410284 


ED  000552C  00003927-01599 


2410284 


ED  000552C  00003927-01600 


2410284 


ED  000552C  00003927-01601 


2410284 


ED  000552C  00003927-01602 


2410284 


ED  000552C  00003927-01603 


2410284 


ED  000552C  00003927-01604 


2410284 


ED  000552C  00003927-01605 


2410284 


ED  000552C  00003927-01606 


2410284 


ED  000552C  00003927-01607 


2410284 


ED  000552C  00003927-01608 


2410284 


ED  000552C  00003927-01609 


2410284 


ED  000552C  00003927-01610 


2410284 


ED  000552C  00003927-01611 


2410284 


ED  000552C  00003927-01612 


2410284 


ED  000552C  00003927-01613 


2410284 


ED  000552C  00003927-01614 


2410284 


ED  000552C  00003927-01615 


2410284 


ED  000552C  00003927-01616 


2410284 


ED  000552C  00003927-01617 


2410284 


ED  000552C  00003927-01618 


2410284 


ED  000552C  00003927-01619 


2410284 


ED  000552C  00003927-01620 


2410284 


ED  000552C  00003927-01621 


2410284 


ED  000552C  00003927-01622 


2410284 


ED  000552C  00003927-01623 


2410284 


ED  000552C  00003927-01624 


2410284 


ED  000552C  00003927-01625 


2410284 


ED  000552C  00003927-01626 


2410284 


ED  000552C  00003927-01627 


2410284 


ED  000552C  00003927-01628 


2410284 


ED  000552C  00003927-01629 


2410284 


ED  000552C  00003927-01630 


2410284 


ED  000552C  00003927-01631 


2410284 


ED  000552C  00003927-01632 


2410284 


ED  000552C  00003927-01633 


2410284 


ED  000552C  00003927-01634 


2410284 


ED  000552C  00003927-01635 


2410284 


ED  000552C  00003927-01636 


2410284 


ED  000552C  00003927-01637 


2410284 


ED  000552C  00003927-01638 


2410284 


ED  000552C  00003927-01639 


2410284 


ED  000552C  00003927-01640 


2410284 


ED  000552C  00003927-01641 


2410284 


ED  000552C  00003927-01642 


2410284 


ED  000552C  00003927-01643 


2410284 


ED  000552C  00003927-01644 


2410284 


ED  000552C  00003927-01645 


2410284 


ED  000552C  00003927-01646 


2410284 


ED  000552C  00003927-01647 


2410284 


ED  000552C  00003927-01648 


2410284 


ED  000552C  00003927-01649 


2410284 


ED  000552C  00003927-01650 


2410284 


ED  000552C  00003927-01651 


2410284 


ED  000552C  00003927-01652 


2410284 


ED  000552C  00003927-01653 


2410284 


ED  000552C  00003927-01654 


2410284 


ED  000552C  00003927-01655 


2410284 


ED  000552C  00003927-01656 


2410284 


ED  000552C  00003927-01657 


2410284 


ED  000552C  00003927-01658 


2410284 


ED  000552C  00003927-01659 


2410284 


ED  000552C  00003927-01660 


2410284 


ED  000552C  00003927-01661 


2410284 


ED  000552C  00003927-01662 


2410284 


ED  000552C  00003927-01663 


2410284 


ED  000552C  00003927-01664 


2410284 


ED  000552C  00003927-01665 


2410284 


ED  000552C  00003927-01666 


2410284 


ED  000552C  00003927-01667 


2410284 


ED  000552C  00003927-01668 


2410284 


ED  000552C  00003927-01669 


2410284 


ED  000552C  00003927-01670 


2410284 


ED  000552C  00003927-01671 


2410284 


ED  000552C  00003927-01672 


2410284 


ED  000552C  00003927-01673 


2410284 


ED  000552C  00003927-01674 


2410284 


ED  000552C  00003927-01675 


2410284 


ED  000552C  00003927-01676 


2410284 


ED  000552C  00003927-01677 


2410284 


ED  000552C  00003927-01678 


2410284 


ED  000552C  00003927-01679 


2410284 


ED  000552C  00003927-01680 


2410284 


ED  000552C  00003927-01681 


2410284 


ED  000552C  00003927-01682 


2410284 


ED  000552C  00003927-01683 


2410284 


ED  000552C  00003927-01684 


2410284 


ED  000552C  00003927-01685 


2410284 


ED  000552C  00003927-01686 


2410284 


ED  000552C  00003927-01687 


2410284 


ED  000552C  00003927-01688 


2410284 


ED  000552C  00003927-01689 


2410284 


ED  000552C  00003927-01690 


2410284 


ED  000552C  00003927-01691 


2410284 


ED  000552C  00003927-01692 


2410284 


ED  000552C  00003927-01693 


2410284 


ED  000552C  00003927-01694 


2410284 


ED  000552C  00003927-01695 


2410284 


ED  000552C  00003927-01696 


2410284 


ED  000552C  00003927-01697 


2410284 


ED  000552C  00003927-01698 


2410284 


ED  000552C  00003927-01699 


2410284 


ED  000552C  00003927-01700 


2410284 


ED  000552C  00003927-01701 


2410284 


ED  000552C  00003927-01702 


2410284 


ED  000552C  00003927-01703 


2410284 


ED  000552C  00003927-01704 


2410284 


ED  000552C  00003927-01705 


2410284 


ED  000552C  00003927-01706 


2410284 


ED  000552C  00003927-01707 


2410284 


ED  000552C  00003927-01708 


2410284 


ED  000552C  00003927-01709 


2410284 


ED  000552C  00003927-01710 


2410284 


ED  000552C  00003927-01711 


2410284 


ED  000552C  00003927-01712 


2410284 


ED  000552C  00003927-01713 


2410284 


ED  000552C  00003927-01714 


2410284 


ED  000552C  00003927-01715 


2410284 


ED  000552C  00003927-01716 


2410284 


ED  000552C  00003927-01717 


2410284 


ED  000552C  00003927-01718 


2410284 


ED  000552C  00003927-01719 


2410284 


ED  000552C  00003927-01720 


2410284 


ED  000552C  00003927-01721 


2410284 


ED  000552C  00003927-01722 


2410284 


ED  000552C  00003927-01723 


2410284 


ED  000552C  00003927-01724 


2410284 


ED  000552C  00003927-01725 


2410284 


ED  000552C  00003927-01726 


2410284 


ED  000552C  00003927-01727 


2410284 


ED  000552C  00003927-01728 


2410284 


ED  000552C  00003927-01729 


2410284 


ED  000552C  00003927-01730 


2410284 


ED  000552C  00003927-01731 


2410284 


ED  000552C  00003927-01732 


2410284 


ED  000552C  00003927-01733 


2410284 


ED  000552C  00003927-01734 


2410284 


ED  000552C  00003927-01735 


2410284 


ED  000552C  00003927-01736 


2410284 


ED  000552C  00003927-01737 


2410284 


ED  000552C  00003927-01738 


2410284 


ED  000552C  00003927-01739 


2410284 


ED  000552C  00003927-01740 


2410284 


ED  000552C  00003927-01741 


2410284 


ED  000552C  00003927-01742 


2410284 


ED  000552C  00003927-01743 


2410284 


ED  000552C  00003927-01744 


2410284 


ED  000552C  00003927-01745 


2410284 


ED  000552C  00003927-01746 


2410284 


ED  000552C  00003927-01747 


2410284 


ED  000552C  00003927-01748 


2410284 


ED  000552C  00003927-01749 


2410284 


ED  000552C  00003927-01750 


2410284 


ED  000552C  00003927-01751 


2410284 


ED  000552C  00003927-01752 


2410284 


ED  000552C  00003927-01753 


2410284 


ED  000552C  00003927-01754 


2410284 


ED  000552C  00003927-01755 


2410284 


ED  000552C  00003927-01756 


2410284 


ED  000552C  00003927-01757 


2410284 


ED  000552C  00003927-01758 


2410284 


ED  000552C  00003927-01759 


2410284 


ED  000552C  00003927-01760 


2410284 


ED  000552C  00003927-01761 


2410284 


ED  000552C  00003927-01762 


2410284 


ED  000552C  00003927-01763 


2410284 


ED  000552C  00003927-01764 


2410284 


ED  000552C  00003927-01765 


2410284 


ED  000552C  00003927-01766 


2410284 


ED  000552C  00003927-01767 


2410284 


ED  000552C  00003927-01768 


2410284 


ED  000552C  00003927-01769 


2410284 


ED  000552C  00003927-01770 


2410284 


ED  000552C  00003927-01771 


2410284 


ED  000552C  00003927-01772 


2410284 


ED  000552C  00003927-01773 


2410284 


ED  000552C  00003927-01774 


2410284 


ED  000552C  00003927-01775 


2410284 


ED  000552C  00003927-01776 


2410284 


ED  000552C  00003927-01777 


2410284 


ED  000552C  00003927-01778 


2410284 


ED  000552C  00003927-01779 


2410284 


ED  000552C  00003927-01780 


2410284 


ED  000552C  00003927-01781 


2410284 


ED  000552C  00003927-01782 


2410284 


ED  000552C  00003927-01783 


2410284 


ED  000552C  00003927-01784 


2410284 


ED  000552C  00003927-01785 


2410284 


ED  000552C  00003927-01786 


2410284 


ED  000552C  00003927-01787 


2410284 


ED  000552C  00003927-01788 


2410284 


ED  000552C  00003927-01789 


2410284 


ED  000552C  00003927-01790 


2410284 


ED  000552C  00003927-01791 


2410284 


ED  000552C  00003927-01792 


2410284 


ED  000552C  00003927-01793 


2410284 


ED  000552C  00003927-01794 


2410284 


ED  000552C  00003927-01795 


2410284 


ED  000552C  00003927-01796 


2410284 


ED  000552C  00003927-01797 


2410284 


ED  000552C  00003927-01798 


2410284 


ED  000552C  00003927-01799 


2410284 


ED  000552C  00003927-01800 


2410284 


ED  000552C  00003927-01801 


2410284 


ED  000552C  00003927-01802 


2410284 


ED  000552C  00003927-01803 


2410284 


ED  000552C  00003927-01804 


2410284 


ED  000552C  00003927-01805 


2410284 


ED  000552C  00003927-01806 


2410284 


ED  000552C  00003927-01807 


2410284 


ED  000552C  00003927-01808 


2410284 


ED  000552C  00003927-01809 


2410284 


ED  000552C  00003927-01810 


2410284 


ED  000552C  00003927-01811 


2410284 


ED  000552C  00003927-01812 


2410284 


ED  000552C  00003927-01813 


2410284 


ED  000552C  00003927-01814 


2410284 


ED  000552C  00003927-01815 


2410284 


ED  000552C  00003927-01816 


2410284 


ED  000552C  00003927-01817 


2410284 


ED  000552C  00003927-01818 


2410284 


ED  000552C  00003927-01819 


2410284 


ED  000552C  00003927-01820 


2410284 


ED  000552C  00003927-01821 


2410284 


ED  000552C  00003927-01822 


2410284 


ED  000552C  00003927-01823 


2410284 


ED  000552C  00003927-01824 


2410284 


ED  000552C  00003927-01825 


2410284 


ED  000552C  00003927-01826 


2410284 


ED  000552C  00003927-01827 


2410284 


ED  000552C  00003927-01828 


Station  # 

Station  ID 

Characteristic  Name 

Sample 

Fraction 

Result 

Value 

Result 

Value 

Units 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

4.3 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Antimony 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0025 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.018 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

1.6 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Beryllium 

Total 

0.01 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

0.32 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

69 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.09 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Copper 

Total 

0.16 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.12 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

71.4 

Q, 

O 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

727 

cfs 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity,  (ATotal 

4 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

210 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.42 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

0.0054 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.12 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Magnesium 

Dissolved 

8.8 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Mercury 

Total 

0.058 

ug/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.1 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 pH 

Total 

7.61 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

5.7 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.26 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/1 

2410284 


ED  000552C  00003927-01829 


02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Sodium 

Dissolved 

40 

mg/1 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Specific  conductance 

548 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

22.94 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

362 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

5500 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

0.012 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (teEtirent 

w< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (teS&fct  24 

h< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.52 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

1, 7-Dime thylxanthine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Albuterol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0016 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.009 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Azithromycin 

Total 

11 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

0.39 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Benzeneacetic  acid,  . alpha. - 

-mTotal 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.0029 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbadox 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

8.4 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.031 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.049 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cotinine 

Total 

ng/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.04 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

90.9 

o 

o 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

694 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

8.7 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

150 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.94 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.03 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lorazepam 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

0.035 

ug/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.026 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Oxolinic  acid 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

pH 

Total 

7.75 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

2.8 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.25 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

0.002 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

32 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

518 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Sulf amethizole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfamethoxazole 

Total 

13 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf athi azole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

21.27 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

342 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

1200 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl ) phTotal 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tris ( l-chloro-2-propyl ) phos 

ph  Total 

95 

ng/L 

02-06 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 

Tris (2-chloroethyl)  phosphate  Total 
Turbidity 

ng/L 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tylosin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.0042 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02-06 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 

Warfarin 

Weather  comments  (te£klz)rent 
Weather  comments  (teBd^t  24 

Total 

W€ 

he 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.13 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.046 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.018 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

6.7 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.051 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

0.0026 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

61 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

16 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.39 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

1.2 

mg/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.55 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

84.9 

o 

o 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

1790 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.56 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.5 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

180 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

4.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.21 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

6.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

150 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.36 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

pH 

Total 

7.75 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

6.1 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

1 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226/228 

Total 

1 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.5 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

0.018 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

1003 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

400 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

20.99 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

661 

mg/L 

02-06 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 
Turbidity 

Total 

30000 

mg/L 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.047 

mg/L 

02-06 

02-06 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 
02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Weather  comments  (te£hirent 
Weather  comments  (teP&^t  24 

Dissolved 

w< 

h< 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

2.9 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.01 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

29 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.0086 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

0.51 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.0017 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Boron 

Total 

mg  /L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.029 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.057 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.48 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

109.8 

% 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

582 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.47 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

6.4 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.036 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

8.5 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

17 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

pH 

Total 

8.11 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

3 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

0.6 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226/228 

Total 

1.7 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

1.1 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.24 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

0.0021 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

36 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

500 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

140 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

22.64 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

330 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

1400 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (teghirent 

w< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (tePhfct  24 

h- 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.18 

mg/L 
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02-06 
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17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

17 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.062 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

4.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

-mTotal 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.024 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

59 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

12 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.44 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.45 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.64 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen  saturation 

103 

% 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Flow 

753 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.4 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

180 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.33 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

7.1 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

29 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

ED  000552C  00003927-01835 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.26 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

PH 

Total 

7.91 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

4.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

0.9 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226/228 

Total 

0.9 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.3 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

56 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

619 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

24.12 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  dissolved  solids 

409 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total  suspended  solids 

Total 

11000 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.0041 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (t^jk±r)rent 

we 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather  comments  (teP&fct  24 

h. 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

1.6 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.038 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

140 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

0.0033 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

2.9 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.019 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

0.43 

mg/1 

02-07 

02SANJUANR07 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-01836 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Calcium 

Dissolved 

63 

mg/1 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

12 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.22 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.32 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.79 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

81.3 

o 

o 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

702 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

0.43 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.68 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.16 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

8.9 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

0.6 

ug/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.2 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.87 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4.1 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

643 

uS/cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

24.35 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

425 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 

Total 

9400 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.014 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (te£tirent 

w< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (tdM^t  24 

he 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.84 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

1, 7-Dimethylxanthine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Albuterol 

Total 

ng/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

29 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

0.0019 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.011 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Azithromycin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

0.5 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

-mTotal 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0039 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbadox 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.033 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.059 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cotinine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Diazepam 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.24 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

97.5 

% 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

677 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

6.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.1 

mg/L 

ED  000552C  00003927-01838 


02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Lead 

Total 

0.036 

mg/1 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lorazepam 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

0.1 

ug/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

0.013 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.041 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Oxolinic  acid 

Total 

56 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

pH 

Total 

7.88 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

3.4 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0022 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

38 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

641 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf amethizole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

150 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf athi azole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

23.68 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

423 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 

Total 

2300 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Tris (1, 3 -di chi or o-2 -propyl) ph Total 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Tris (l-chloro-2-propyl) ph 

osph  Total 

91 

ng/L 

ED  000552C  00003927-01839 


2410284 


02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Tris (2-chloroethyl ) phosphate  Total 

80 

ng/L 

02-07 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 
0 2 SAN JUANRO  7 

Turbidity 

Tylosin 

Total 

NTU 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.0049 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-07 

02-07 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (teGd^rent 
Weather  comments  (te£&£t  24 
Zinc 

we 

h. 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.15 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

96 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

150 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.03 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

1.4 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0073 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

96 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

0.0024 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

76 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.11 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.17 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.94 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

104.4 

% 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

1494 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.9 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

240 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.8 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.1 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

43 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.099 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.89 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Radium-226 

Total 

1.4 

pCi/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Radium-226/228 

Total 

1.4 

pCi/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Salinity 

0.32 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0079 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

52 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

665 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

240 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

23 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

439 

mg/L 

02-07 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 
Turbidity 

Total 

3800 

mg/L 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.012 

mg/L 

02-07 

02-07 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 
02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Weather  comments  (teEtirent 
Weather  comments  (teE&jst  24 

Dissolved 

w< 

h. 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.62 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.031 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

51 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.017 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

0.93 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0046 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

0.0011 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.06 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.11 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.15 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

104.3 

% 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

670 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

0.49 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

4.3 

pCi/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.072 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

9.2 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

25 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.035 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

pH 

Total 

8.15 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

0.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-22 6/22 8 

Total 

0.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.27 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0043 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

44 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

564 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

21.82 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

0.001 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

372 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 

Total 

3600 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.0059 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (te£tirent 

w< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (tePh^t  24 

h. 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.33 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.053 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

82 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.056 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

9.6 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.049 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

76 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

15 

mg/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Chromium 

Total 

0.78 

mg/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.92 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.98 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.1 

o 

o 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

1049 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.5 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

230 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.29 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

15 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.54 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

pH 

Total 

7.88 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4.8 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

1.2 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226/ 228 

Total 

1.2 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.39 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

74 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific  conductance 

802 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

260 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

23.57 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  dissolved  solids 

529 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total  suspended  solids 

Total 

15000 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.0077 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (td3dz)rent 

we 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather  comments  (tePhfct  24 

h. 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

2.9 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

1.4 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

77 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

0.0021 

mg/1 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Arsenic 

Total 

0.015 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Barium 

Total 

4.2 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.026 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

0.56 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

62 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.27 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.44 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

6.44 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

78.1 

o 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

804 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.626 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

0.0027 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.28 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

9.3 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

0.13 

ug/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.26 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

pH 

Total 

7.56 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

56 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

632 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.02 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

417 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

12000 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.022 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-08  02SANJUANR08  Weather  comments  (tegthrent  w 
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02-08  02SANJUANR08  Weather  comments  (tefihfct  24  h> 


02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Zinc 

Total 

1.1 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

1, 7-Dimethylxanthine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Albuterol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

36 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.014 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Azithromycin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

0.67 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Benzeneacetic  acid,  . alpha. - 

-mTotal 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.0056 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbadox 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.049 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.083 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cotinine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diazepam 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

87.1 

% 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

747 

cf  s 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

mg/1 

ED  000552C  00003927-01845 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

9 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.1 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.052 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lorazepam 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

0.087 

ug/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.044 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Oxolinic  acid 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

pH 

Total 

7.78 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

3.9 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.32 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.0029 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

40 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

666 

uS/cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf amethiz ole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfamethoxazole 

Total 

14 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf athiazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.18 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

439 

mg/L 

ED  000552C  00003927-01846 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Total  suspended  solids 

Total 

3000 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl ) phTotal 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tris (l-chloro-2-propyl) phos 

phTotal 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tris (2-chloroethyl ) phosphate  Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tylosin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0065 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (teCktr^rent 

we 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (teS&fct  24 

h« 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.22 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

37 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.0076 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

1.2 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.0068 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

8.1 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.087 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.13 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.13 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

99.1 

% 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

1110 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.4 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.5 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.053 

mg/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

8.2 

mg/L 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Mercury 

Total 

30 

ng/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.073 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

7.82 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

3 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

0.8 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/228 

Total 

0.8 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.22 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.0081 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

37 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

460 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.34 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

303 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

3800 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0099 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (te£h):rent 

w< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (tekh^t  24 

h< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.44 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

130 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

2.8 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

70 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.041 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

2.6 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.016 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

130 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

0.23 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

0.0027 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.32 

mg/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

ED  000552C  00003927-01848 


02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.45 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

95.2 

o 

o 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

747 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.64 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

0.0011 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

6.7 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

16 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.11 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

pH 

Total 

8.03 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5.1 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

0.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/228 

Total 

0.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.3 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.012 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

0.0013 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

72 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

608 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

20.93 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

0.0024 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

401 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

11000 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0086 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (te£hirent 

w< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (teP&^t  24 

h< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.83 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.04 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

44 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.055 

mg/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

2.2 

mg/L 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

-mTotal 

ng/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Beryllium 

Total 

0.012 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

0.26 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

65 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.15 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.35 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.61 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen  saturation 

101 

% 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

1370 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.42 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness,  Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.23 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

60 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.12 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

8.04 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

ED  000552C  00003927-01850 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Salinity 

0.33 

0/00 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Selenium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

60 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific  conductance 

683 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

23.25 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  dissolved  solids 

451 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended  solids 

Total 

8100 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0055 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (t^rbjrent 

W€ 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather  comments  (teEfefct  24 

h. 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.9 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Ammonia-nitrogen 

Total 

1.5 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Arsenic 

Dissolved 

0.001 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0036 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.76 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

0.0027 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Total 

92 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.037 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

0.0018 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.05 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12.03 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Dissolved  oxygen  saturation 

125 

% 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

1210 

cf  s 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hardness,  Ca,  Mg 

320 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.03 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

ED  000552C  00003927-01851 


10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Magnesium 

Total 

21 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

42 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0016 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Nickel 

Dissolved 

0.0029 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

0.033 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

0.65 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 
1 0 SAN JUANR2  5 

Orthophosphate 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

150 

mg/L 

mV 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

pH 

Total 

6.99 

None 

10-25 

10-25 

10SANJUANR25 
1 0 SAN JUANR2  5 

Phosphorus 

Salinity 

0.43 

mg/L 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

875 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Total 

110 

mg/L 

10-25 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 
1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfide 

Temperature,  water 

17.04 

mg/L 
deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

577 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

2600 

mg/L 

10-25 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 
1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

Uranium 

Total 

NTU 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.11 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

71 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.033 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.6 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.002 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.13 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

71 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

3.3 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

2410284 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.01 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-25 

10SANJUANR25 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Detergent  suds 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11.11 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

98.2 

o 

o 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  algae  mats 

None 

10-25 

10SANJUANR25 

Floating  debris 

Mild 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  garbage 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

8100 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

91 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.019 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

4.9 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

5.1 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

pH 

Total 

7.68 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.019 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Salinity 

0.12 

0/00 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

12 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

242 

uS/  cm 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

44 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

9.96 

deg  C 

10-25 

10SANJUANR25 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

160 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

120 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Turbidity 

62.1 

NTU 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-01853 


2410284 


10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.026 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.65 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.028 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.075 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Detergent  suds 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.19 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.8 

o 

0 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

10SANJUANR25 

Floating  algae  mats 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  debris 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Floating  garbage 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

1150 

cf  S 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Gross  alpha  : 

radioactivity. 

(ATotal 

1.2 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hardness , Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0025 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Mercury 

Total 

1.9 

ng/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

PH 

Total 

8.32 

None 

ED  000552C  00003927-01854 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.252 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Salinity 

0.18 

0/00 

10-25 

10SANJUANR25 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

382 

uS/cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature , water 

22.58 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Total  dissolved  solids 

252 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

51 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

25.3 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.24 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.072 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Atrazine 

Total 

1.4 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.099 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Benzeneacetic  acid,  . alpha. - 

-mTotal 

7 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Caffeine 

Total 

24 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

49 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Carbamazepine 

Total 

4 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

6.6 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Chloride 

Dissolved 

8.3 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

2410284 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Detergent  suds 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Diclofenac 

Total 

2 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Diethylstilbestrol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9.36 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

106.9 

o 

o 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  algae  mats 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  debris 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating  garbage 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

597 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Gemfibrozil 

Total 

3.5 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Gross  alpha  radioactivity/  (ATotal 

1.4 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness , Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

10-25 

10SANJUANR25 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0019 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.9 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Meprobamate 

Total 

6.6 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

2.1 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

N, N-Diethyl-m-toluamide  Total 

12 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Naproxen 

Total 

10 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

0.018 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-25 

10SANJUANR25 

PH 

Total 

8.25 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Phenytoin 

Total 

4.5 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.249 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Potassium 

Dissolved 

2.3 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

ED  000552C  00003927-01856 


2410284 


10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Salinity 

0.19 

0/00 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

405 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfamethoxazole 

Total 

23 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

94 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

21.81 

deg  C 

10-25 

10SANJUANR25 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  dissolved  solids 

267 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

44 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

31.6 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

3.4 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.25 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

9.8 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.017 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Copper 

Total 

0.021 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current  weather  wind 

Light  Breeze 

10-25 

10SANJUANR25 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.99 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.4 

% 

2410284 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Flow 

526 

cf  s 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.6 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  Cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-25 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 
1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour  weather  wind 
Lead 

Dissolved 

Breeze 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Magnesium 

Dissolved 

8.4 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

0.0063 

ug/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

0.014 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

pH 

Total 

7.78 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.5 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.21 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

30 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific  conductance 

440 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

20.75 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Total  dissolved  solids 

291 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended  solids 

Total 

530 

mg/1 

10-25 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 
1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

Uranium 

Total 

0.0016 

NTU 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.05 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.016 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

7.1 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

0.0035 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0031 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Barium 

Total 

0.17 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

ED  000552C  00003927-01858 


2410284 


10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Chromium 

Total 

0.01 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.014 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather 

cloud  cover 

Cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current  weather 

wind 

Light  Breeze 

10-25 

10SANJUANR25 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen 

■ (DO) 

8.76 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved  oxygen 

. saturation 

94.7 

o 

o 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

564 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

7.6 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather  cloud 

cover 

Cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather  precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last  24  hour 

weather  wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0075 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.7 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

0.017 

ug/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

0.017 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

pH 

Total 

7.7 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.2 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Salinity 

0.22 

0/00 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

31 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Specific  conductance 

463 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature, 

water 

19.08 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  dissolved 

solids 

305 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Total  suspended 

solids 

Total 

410 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Turbidity 

448 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.051 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.82 

mg/L 

ED  000552C  00003927-01859 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0017 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

2.9 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

0.011 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Total 

180 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

0.14 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

0.0038 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

0.27 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

0.0068 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10.82 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

111.7 

% 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

1060 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca,  Mg 

600 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

6.3 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.2 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Total 

39 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

111 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Nickel 

Total 

0.13 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

0.95 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Orthophosphate 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP) 

70.5 

mV 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

pH 

Total 

7.28 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phosphorus 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salinity 

0.29 

0/00 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

588 

uS/  cm 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfate 

Total 

140 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfide 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Temperature,  water 

19.27 

deg  C 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

388 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

9400 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

NTU 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

mg/L 

ED  000552C  00003927-01860 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

0.0037 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

0.49 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

69 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.027 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

0.39 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0025 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.14 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

69 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

3.1 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

0.016 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Detergent  suds 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10.6 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

98 

% 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Floating  algae  mats 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Floating  debris 

Mild 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Floating  garbage 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Flow 

8300 

cf  s 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

0.8 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

89 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Lead 

Total 

0.026 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

4.8 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

2.4 

ng/L 

2410284 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.02 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.155 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.11 

0/00 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

12 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

239 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

44 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

11.81 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  dissolved 

solids 

158 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

130 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Turbidity 

99 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

0.061 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.028 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.095 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

50 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Current  weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current  weather 

temperature 

Hot 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Current  weather 

wind 

Light  breeze 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Detergent  suds 

None 

2410284 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.74 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

89.5 

o 

o 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Floating  algae  mats 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Floating  debris 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating  garbage 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

1140 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.4 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  cloud  * 

cover  Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0032 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

8 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.8 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

pH 

Total 

8.25 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.207 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.2 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Specific  conductance 

414 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

22.55 

deg  C 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

274 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

59 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

42.6 

NTU 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-01863 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.9 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.06 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.001 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Atrazine 

Total 

1.5 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Atrazine 

Total 

1.6 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.089 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.089 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Benzeneacetic  acid. 

. alpha . ■ 

-mTotal 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Benzeneacetic  acid. 

. alpha . ■ 

-mTotal 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Caffeine 

Total 

19 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Caffeine 

Total 

20 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

57 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbamazepine 

Total 

3.7 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbamazepine 

Total 

3.6 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

7.4 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

6.3 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-01864 


10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Current  weather  cloud 

. cover 

Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  wind 

Calm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Detergent  suds 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diethylstilbestrol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.91 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

102.4 

% 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating  algae  mats 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating  debris 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Floating  garbage 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

590 

cf  s 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gemfibrozil 

Total 

1.1 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.1 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.8 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

180 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

190 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Iopromide 

Total 

19 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Iopromide 

Total 

13 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather 

cloud  < 

cover 

Partly  cloudy 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

2410284 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.002 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0021 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Meprobamate 

Total 

3.8 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Meprobamate 

Total 

3.8 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.1 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.4 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

10 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

9.9 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Naproxen 

Total 

2.9 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Naproxen 

Total 

2.9 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

pH 

Total 

7.95 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phenytoin 

Total 

2.8 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Phenytoin 

Total 

3.1 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.207 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.9 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.9 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

0.8 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.22 

0/00 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

34 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

34 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Specific  conductance 

458 

uS/  cm 

ED  000552C  00003927-01866 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfamethoxazole 

Total 

20 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfamethoxazole 

Total 

20 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Temperature,  water 

22.32 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

303 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

92 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

93 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Turbidity 

59.2 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0021 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.002 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.025 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Aluminum 

Total 

88 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Barium 

Total 

1.1 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

50 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Copper 

Total 

0.18 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current  weather  cloud  cover 

Clear 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current  weather  precipitation 

None 

ED  000552C  00003927-01867 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current  weather  wind 

Light  Breeze 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

7.71 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

92.7 

% 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Flow 

551 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

4.1 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.297 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  Cloudy 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.098 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

6.9 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

0.11 

ug/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

pH 

Total 

7.96 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.25 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

0.0033 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

47 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

510 

uS/  cm 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

140 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

24.59 

deg  C 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

0.0013 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

337 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

6100 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

NTU 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.012 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.2 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.059 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0013 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

ED  000552C  00003927-01868 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  cloud 

[ cover 

Cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  precipitation 

Light  Rain 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current  weather  wind 

Light  Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg  /L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.54 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved  oxygen  saturation 

98.3 

o 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

590 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha 

radioactivity,  (ATotal 

2.7 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather 

cloud  cover 

Cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0015 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

9.5 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

0.002 

ug/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

0.001 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

pH 

Total 

8.06 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.003 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.1 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.22 

0/00 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific  conductance 

456 

uS/  cm 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Temperature, 

water 

22.3 

deg  C 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

ED  000552C  00003927-01869 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  dissolved  solids 

301 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  suspended  solids 

Total 

64 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

53.8 

NTU 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

2.2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

62 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.035 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

0.65 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.052 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Atrazine 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Barium 

Total 

0.092 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Benzeneacetic  acid,  . alpha. -m 

.Total 

2.3 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Bicarbonate 

Dissolved 

62 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Caffeine 

Total 

9.6 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

36 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Carbamazepine 

Total 

1.3 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chloride 

Dissolved 

4.5 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Copper 

Total 

0.014 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  precipitation 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-30 

10SANJUANR30 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Detergent  suds 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Diethyls tilbestrol 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.84 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Dissolved  oxygen  saturation 

92.5 

% 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Estradiol 

Total 

ng/L 

2410284 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Estriol 

Total 

3.1 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Fish  kill 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating  algae  mats 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  debris 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  garbage 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Flow 

2280 

cf  s 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gemfibrozil 

Total 

1.8 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Clear 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

wind 

Light  breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.019 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Magnesium 

Dissolved 

5 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mep  r ob  ama  t e 

Total 

1.4 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

1.8 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

13 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Naproxen 

Total 

1.6 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

pH 

Total 

7.87 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Phosphorus 

Total 

0.132 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Salinity 

0.14 

0/00 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Sodium 

Dissolved 

11 

mg/1 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Specific  conductance 

286 

uS/  cm 

10-30 

10SANJUANR30 

Sulfamethoxazole 

Total 

5.8 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Sulfate 

Dissolved 

61 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Temperature,  water 

17.52 

deg  C 

ED  000552C  00003927-01871 


2410284 


10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Total  dissolved  solids 

188 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Total  suspended  solids 

Total 

45 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Turbidity 

27.9 

NTU 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Zinc 

Total 

0.061 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno 

Total 

2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

4 , 4 f -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

93 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.023 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.063 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Atrazine 

Total 

1.2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Barium 

Total 

0.078 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Benzeneacetic  acid,  . alpha. -m 

.Total 

1.7 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Bicarbonate 

Dissolved 

91 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Caffeine 

Total 

14 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Carbamazepine 

Total 

3 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chloride 

Dissolved 

8.3 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-30 

10-30 

10-30 

10SANJUANR30 
1 0 SAN JUANR3  0 
1 OSAN JUANR3  0 

Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 

None 

Hot 

Light  breeze 

10-30 

10SANJUANR30 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-30 

10-30 

10SANJUANR30 
1 0 S AN JUANR3  0 

Detergent  suds 
Diazepam 

Total 

None 

ng/L 

2410284 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Diethyls tilbestrol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.37 

mg/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  saturation 

97.9 

o 

o 

10-30 

10SANJUANR30 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fish  kill 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  algae  mats 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  debris 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating  garbage 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Flow 

1100 

cf  s 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gemfibrozil 

Total 

2.2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.0039 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Magnesium 

Dissolved 

7.2 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mep  r ob  ama  t e 

Total 

3 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Mercury 

Total 

2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

26 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Naproxen 

Total 

5.3 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Nitrate 

Total 

0.01 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

PH 

Total 

8.3 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phenytoin 

Total 

3.1 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phosphorus 

Total 

0.037 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Salinity 

0.2 

0/00 

10-30 

10SANJUANR30 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Sodium 

Dissolved 

20 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Specific  conductance 

414 

uS/  cm 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Sulfamethoxazole 

Total 

10 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Sulfate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Temperature,  water 

23.21 

deg  C 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  dissolved  solids 

273 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended  solids 

Total 

73 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Turbidity 

40.6 

NTU 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.037 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

5.9 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.736 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0015 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Barium 

Total 

0.11 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Calcium 

Dissolved 

54 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Copper 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-30 

10SANJUANR30 

Current  weather  precipitation 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Current  weather  temperature 

Warm 

10-30 

10SANJUANR30 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Detergent  suds 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.71 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Dissolved  oxygen  saturation 

91.6 

% 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fish  kill 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating  algae  mats 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating  debris 

Mild 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating  garbage 

None 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Flow 

617 

cf  s 

10-30 

10SANJUANR30 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.1 

pCi/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather  cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather  precipitation 

None 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Last  24  hour  weather  temperature 

Hot 

10-30 

10SANJUANR30 

Last  24  hour  weather  wind 

Breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.0039 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Magnesium 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

2.6 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

pH 

Total 

8.27 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phosphorus 

Total 

0.088 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salinity 

0.13 

0/00 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

0.0012 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Specific  conductance 

274 

uS/  cm 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Temperature , water 

17.75 

deg  C 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Total  dissolved  solids 

181 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended  solids 

Total 

180 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Turbidity 

169 

NTU 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

5.9 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

68 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.032 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Total 

0.48 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.084 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Atrazine 

Total 

ng/L 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.068 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

-mTotal 

13 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Bicarbonate 

Dissolved 

68 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Caffeine 

Total 

21 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Calcium 

Dissolved 

38 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Carbamazepine 

Total 

17 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chloride 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Total 

0.01 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  wind 

Breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Detergent  suds 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diethylstilbestrol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.7 

o 

0 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Estriol 

Total 

2.3 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Estrone 

Total 

5.4 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fish  kill 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating  algae  mats 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  debris 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating  garbage 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Flow 

2250 

cf  s 

10-31 

10SANJUANR31 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Fluoxetine 

Total 

4.6 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Gemfibrozil 

Total 

75 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.6 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Hydrocodone 

Total 

18 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Iopromide 

Total 

4300 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Clear 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-31 

10SANJUANR31 

Last  24  hour  weather 

wind 

Light  breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Lead 

Total 

0.012 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Magnesium 

Dissolved 

5.7 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Meprobamate 

Total 

6.7 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Mercury 

Total 

3.5 

ng/L 

2410284 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

42 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Naproxen 

Total 

30 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nitrate 

Total 

0.548 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nitrite 

Total 

0.036 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

pH 

Total 

7.69 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Phenytoin 

Total 

14 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Phosphorus 

Total 

0.385 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salicylic  Acid 

Total 

19 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salinity 

0.16 

0/00 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sodium 

Dissolved 

16 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Specific  conductance 

321 

uS/  cm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfamethoxazole 

Total 

130 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfate 

Dissolved 

72 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Temperature,  water 

17.86 

deg  C 

10-31 

10SANJUANR31 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  dissolved  solids 

212 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Total  suspended  solids 

Total 

59 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Trimethoprim 

Total 

46 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Turbidity 

27.5 

NTU 

10-31 

10SANJUANR31 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

1.9 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Alkalinity,  total 

Dissolved 

94 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Aluminum 

Dissolved 

0.024 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Aluminum 

Total 

0.88 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.054 

mg/L 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Atrazine 

Total 

1.4 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Benzeneacetic  acid,  . 

alpha . 

-mTotal 

1.1 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Bicarbonate 

Dissolved 

92 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Boron 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Caffeine 

Total 

15 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Carbamazepine 

Total 

6.3 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chloride 

Dissolved 

9.9 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Detergent  suds 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Diethylstilbestrol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.07 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  saturation 

94.8 

% 

10-31 

10SANJUANR31 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Fish  kill 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating  algae  mats 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating  debris 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating  garbage 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Flow 

1120 

cf  s 

10-31 

10SANJUANR31 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Gemfibrozil 

Total 

2.6 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Hardness,  Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Iopromide 

Total 

260 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-31 

10SANJUANR31 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Last  24  hour  weather 

temperature 

Hot 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Last  24  hour  weather 

wind 

Breeze 

2410284 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Magnesium 

Dissolved 

7.7 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Meprobamate 

Total 

3.4 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Mercury 

Total 

2.2 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

34 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Naproxen 

Total 

4.8 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrate 

Total 

0.195 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

pH 

Total 

8.17 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Phenytoin 

Total 

5.2 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Phosphorus 

Total 

0.2 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Potassium 

Dissolved 

2.3 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salinity 

0.21 

0/00 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Sodium 

Dissolved 

22 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Specific  conductance 

447 

uS/  cm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfamethoxazole 

Total 

61 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfate 

Dissolved 

98 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Temperature,  water 

23.39 

deg  C 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Total  dissolved  solids 

295 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Total  suspended  solids 

Total 

85 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Trimethoprim 

Total 

16 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Turbidity 

38.8 

NTU 

10-31 

10SANJUANR31 

Uranium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Aluminum 

Dissolved 

0.013 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Total 

4.1 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.656 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Barium 

Total 

0.11 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Beryllium 

Total 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

10SANJUANR31 

Current  weather  precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  temperature 

Warm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current  weather  wind 

Light  breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Detergent  suds 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  (DO) 

8.27 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved  oxygen  saturation 

88.2 

% 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fish  kill 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  algae  mats 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  debris 

Mild 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating  garbage 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Flow 

617 

cf  s 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Gross  alpha  : 

radioactivity. 

(ATotal 

1.6 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Hardness , Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Last  24  hour 

weather 

cloud 

cover  Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour 

weather 

precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last  24  hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-31 

10SANJUANR31 

Last  24  hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Magnesium 

Dissolved 

9.6 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Mercury 

Total 

3.4 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrate 

Total 

0.254 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

PH 

Total 

8.13 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Phosphorus 

Total 

0.236 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salinity 

0.15 

0/00 

10-31 

10SANJUANR31 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Specific  conductance 

303 

uS/  cm 

10-31 

10SANJUANR31 

Temperature , 

water 

18.28 

deg  C 

10-31 

10SANJUANR31 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Total  dissolved 

solids 

200 

mg/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Total  suspended 

solids 

Total 

190 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Turbidity 

194 

NTU 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Total 

mg/1 

2410284 
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RL 

(PQL) 

(mg/1) 

R9  edit 
Result 
(ug/L) 

R9  edit 
Units 

Activity  ID 

Activity  Type 

Activity 
Start  Date 

6 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

100,000 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.1 

4,300 

ug/L 

ISiililB 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

110,000 

ug/L 

liliHH 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.003 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.03 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

3 

ug/L 

■illllii 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

18 

ug/L 

llimililil 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

1,  600 

ug/L 

Tiiiiiililil 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

10 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

100,000 

ug/L 

aaiiiiii 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

ug/L 

WKKImSKm 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

320 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

69,000 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

10,000 

ug/L 

l«iiSS^ 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

i|| 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

90 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.04 

■H 

ug/L 

llllllgl  ? 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

1(1111  | 

02-0  6_2  012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

160 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.005 

II 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6,120 

ug/L 

02-0  6_2  012073 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

liillilill 

02-0  6_2  012073 l_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

lliiilliiil 

02-06_20120731_0bs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.4 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

13 

210,000 

ug/L 

j02-06  20120731  RS 

S ample -Routine 

07/31/2012 

6 

ug/L 

{02-06  20120731  RS 

S ample -Routine 

07/31/2012 

0.1 

2,420 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

5 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

iS  ample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

120 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

2 

8,800 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.0025 

{02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

100 

ug/L 

:0 2 - 0 6 20120731  RS 

|S  ample-Routine 

07/31/2012 

■02-0  6^2  012  07  3 l_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

2 

5,7  00 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

mi 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

02-06  20120731  RS 

IS  ample-Routine 

07/31/2012 

•i;  i 

Iff 

02-06  20120731  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.02 

ug/L 

liiiiil  ; 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

liillllliiiM 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 
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2 

40 , 000 

ug/L 

i 

CO 

O 

1 

CM 

! O : 

_2  012  0731_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

/ || 

|02-0  6_ 

_2  012  0731_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

20 

160,000 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

/Ji  ■/// 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

;02-06_ 

_2  012  0731_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06_ 

_2  0120731_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

362,000 

ug/L 

02-0  6_ 

_2  0120731_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

50 

>,  500 , 0 0 ( 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

iiii  mi 

:02-06_ 

_2  0120731_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.01 

■■■ 

ug/L 

02-06_ 

_2  0120731_ 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

12 

ug/L 

02-06_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

V 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

/://  ' / V''' ? 

:02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

0.05 

ug/L 

02-06_ 

_2  0120731_ 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.05 

520 

ug/L 

02-06_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

250 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

liiaiiH 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

160 

;02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

25 

02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

lilBlilliS WStKtHKii 

||o  2 — 06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

/|r  i-  |§v  |:f| 

ug/L 

:02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

100,000 

ug/L 

;02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

2,000 

ug/L 

;02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

14 

ug/L 

:02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.003 

II 

ug/L 

02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.003 

ug/L 

;02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

2 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

9 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

110 

hmhm 

U.  /3g  i"  ;U: U L../  /U;;/// 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

280 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

iimil 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

31 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

3 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

100,000 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 
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Sample-Routine 

08/29/2012 

0.04 

liilliiiil!! 

ug/L  02-07 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L  02-01 

_20120829_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

59 

ug/L  02-07 

_2  0 1 2 0 8 2 9__RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-07 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.005 

ug/L  02-07 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

130 

02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6.5 

02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

8,240 

ug/L  02-07 

20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

02-07 

20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

6.5 

02-07 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-07 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

65 

02-07 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

65 

02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

02-01 

20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

0.4 

ug/L  02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

32 

02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

32 

02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

§2-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

190,000 

ug/L  02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

ug/L  ;02-07 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

65 

02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.1 

1,100 

ug/L  02-01 

20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 
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0.001 

imiM 

ug/L 

102-07 

_2  012  082  9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

36 

ug/L 

02-07 _ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

|02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

HHH 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-01 _ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

11,000 

ug/L 

02-07 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.0025 

-'HI  j§| 

02-07 

_2  012082  9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

13 

ug/L 

02-07 _ 

_2012082  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

110 

hhhi 

02-07 

_2  012  082  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

32 

02-07 

^2012082  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

65 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

41 

ug/L 

02-07/ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

i/ . ///pi  ’ 

|02-07_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

52 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

mi* 

JO  2-07 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

:02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

3,400  ug/L  02-07_20120829_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

;0  2 - 0 7_2  012082  9_RS  Sample-Routine  08/2  9/2012 

02-07_20120829_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

;02-07_2012082  9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

i02-07_2012082  9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

;02-07_20120829_0bs  Field  Msr/Obs  08/29/2012 

0.002  2 ug/L  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

0.001  ug/L  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

0.001  ug/L  02-0  7_2  012082  9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

2 38,000  ug/L  02-07^2012082 9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

02-0 7_2 012082 9_Obs  Field  Msr/Obs  08/29/2012 

540  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  02-07_20120829_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  02-07^2012082 9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  02-07_2  012082  9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  102-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

260  02-07^2  012082  9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

20  150,000  ug/L  ;02-07_2012082 9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  :02-07__20120829_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

{02-07  20120829  Obs  Field  Msr/Obs  08/29/2012 

26  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

0.001  ug/L  ;02-07_2012082 9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

0.001  ug/L  ;02-07_2012082 9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  02-07_2012082 9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

423,000  ug/L  ;02-07  20120829  Obs  Field  Msr/Obs  08/29/2012 

40  !,  300, 00(  ug/L  ;Q2-Q7  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

65  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

11  02-07_2012082 9_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

650  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 

65  02-07  20120829  RS  Sample-Routine  08/29/2012 


130 

2 

320 

6.5 

0.4 

0.4 

21 

65 
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65 

IBiil 

02-01  _ 

_20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

02-01  _ 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

13 

HHI 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

5 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-01  _ 

_20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

26 

02-01 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

MM 

iiiiiiiiiiii! 

02-07_ 

_2  012 082 9 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

§f:V 

02-07 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

0.05 

ug/L 

02-07 

_2  012 082  9 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.05 

150 

ug/L 

02-01  _ 

_2  012  082  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

ug/L 

02-01 

_2  0 1 3 0 7 1 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

96,000 

ug/L 

02-01 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.2 

150,000 

ug/L 

02-01 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

0.003 

ug/L 

ug/L 

02-01  _ 
02-01  _ 

20130717 

_20130717_ 

RS 

RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

07/17/2013 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

02-07 

_2  0 1 3 0 7 1 7^ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.003 

30 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.1 

1,400 

ug/L 

02-07 

2 01307 17_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

7 

ug/L 

02-07 

_2  0130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

96,000 

ug/L 

02-07_ 

_2  0 1 3 0 7 1 7_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.2 

ug/L 

02-01  _ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.2 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

2 

ug/L 

02-07 

_20130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

76,000 

ug/L 

02-01 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

20 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

110 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.04 

ug/L 

02-07 

_2  01307 17 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

_2  0130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

170 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.005 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.005 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

8,940 

ug/L 

02-07 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-07 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-07 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

0.4 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

;02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

13 

240,000 

ug/L 

02-07 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

1 

1,  800 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

:02-07 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

100 

ug/L 

J02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

13,000 

ug/L 

02-07 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2.5 

If  ■ 1 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-01 

_2  01 307 17 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

99 

ug/L 

m-oi_ 

_2  01 307 17 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

r[02-07 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

2 

4,000 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

102-07  20130717  RS  Sample-Routine  07/17/2013 
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02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

St'® 

§02-01  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

f|Cf  §S|5f 

102-07  20130717 Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

0.002 

8 

ug/L 

110 2-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

ug/L 

102-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

102-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

52,000 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

102-07  20130717  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

20 

240,000 

ug/L 

Jj02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

SillSSfe-  1:0; 

Jo 2 — 07  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

2 

ug/L 

•02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

439,000 

ug/L 

•02-07  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

40 

!,  800,  00( 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

02-07  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

0.002 

12 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

Ip 2- 01  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

WSISmtKi^XUiK 

J|02-07  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

!>p 

|02-07_2 01307 17_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

0.05 

ug/L 

do 2-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.05 

620 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

ug/L 

02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

120,000 

ug/L 

|o2-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

mm 

ug/L 

jo  2 - 0 7 20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.5 

51,000 

ug/L 

jo 2 - 0 7 20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.003 

ug/L 

;02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.006 

ug/L 

102-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.012 

ug/L 

02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.003 

17 

ug/L 

02-0  7_2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

930 

ug/L 

02-07_20130815_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

5 

ug/L 

)02-07_20130815_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

120,000 

ug/L 

:02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.2 

ug/L 

02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.2 

ug/L 

02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.002 

ug/L 

102-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

1 

ug/L 

)02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

64,000 

ug/L 

102-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

ug/L 

)0  2 — 0 7 2 0 1308 15_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

13,000 

ug/L 

;0  2 - 0 7_2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

102-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

60 

ug/L 

02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.04 

ug/L 

02-01 20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-07  20 13081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

110 

ug/L 

jp 2 - 0 7 20 13081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.005 

ug/L 

j02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.005 

ug/L 

02-01 20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

9,150 

ug/L 

02-07  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

lllllfL 

02-0 7 20130815  Obs 
02-0 7 20130815  Obs  ! 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

08/15/2013 

0.4 

490 

ug/L 

02-01  20130815  RS 
jp 2 - 0 7 20130815  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

08/15/2013 

08/15/2013 

13 

200,000 

ug/L 

02-01 20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 
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6 

ug/L 

;02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

1 

ug/L 

02-01 _ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

ug/L 

|02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

72 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

9, 200 

ug/L 

02-01 _ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2.5 

mm 

;02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

lllllillilliiS 

;02-07_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

llliBBiliiillilll 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

35 

ug/L 

102-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

;; 

lIlllilBfl 

102-07 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

2 

4,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

: ' ; /7-c 

5 /:;/>- ■/■■  f' /V; ;////. :; 

0 2-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

§j 

: t ,;V- " 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

m*i 

■IBillBI 

02-07 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

0.002 

4 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.002 

ug/L 

iiiBiiliiil 

02-07^ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

44,000 

ug/L 

llilllliiiiiii 

02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

isttiiii 

02-07_ 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

2 

160,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

II 

02-07 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

0.001 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

l 

ug/L 

HI  '"V 

|02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

372,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

40 

1,600,001 

ug/L 

I//,//' 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

lililil* : 1 

02-07 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

0.005 

6 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

HiiiiiiPi 

02-07 

_2  0 1 3 0 8 1 5 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

IIBBI 

iSISiSillii* 

,02-01 

_2  0 1 3 0 8 1 5^ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

iHiili 

hhhi 

02-07 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

0.05 

ug/L 

III 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.05 

330 

ug/L 

liillllll . ? 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

ug/L 

,02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

110,000 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

53 

ug/L 

1 1 ; 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

82,000 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

ug/L 

02-07 _ 

0 130  904_ 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

ug/L 

j§j|  j 1 ! 

02-07 

_20130  904_ 

J*S 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

56 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

9,600 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 
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07/18/2011 

0.002 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

' 

10-2  5_2  0110718 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-2  5_2  0110718 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

252, 000 

ug/L 

1 0-2  5_2 011071 8_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

2 

51,000 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

liil 

10-25_2 0110718 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  5_2  0110718 _RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

2 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

9.5 

L:: 

10-25_2 0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-25_2 0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

240 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

72 

ug/L 

10-25_20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-25  20110824_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-25_2 0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

0.95 

1 

ug/L 

10-25  20110824  RS 
10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

08/24/2011 

08/24/2011 

0.01 

0.95 

99 

ug/L 

10-25  20110824  RS 
lflO-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

08/24/2011 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

100,000 

ug/L 

10-25_20110824_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-25_20110824_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2 5_2 01 1082 4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

49,000 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.97 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

6,600 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

8,300 

ug/L 

10-25_2 0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25_2 0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110824  RS 
10-25  20110824  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

08/24/2011 
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i&s 

10-25  201 

mum 

10-25  201 

110-25  201 

0.005  ug/L 

m&SS 

10-25_201 

/ • -?/§  :'  ’’  ' ;l|/:;||i 

10-25  201 

0.95 

10-25  201 

1.9 

10-25  201 

1.9 

lilii 

10-25  201 

9,360  ug/L 

iSSPS 

10-25_201 

110-25  201 

1.9 

iisisiii 

10-25  201 

1.9 

1 

10-25_201 

4.8 

mliSi 

10-25  201 

1.9 

§|1 1 1 

10-25  201 

liiHi  § 

10-25_201 

/ll/ll;,  . iill 

10-25_201 

ci/mm 

10-25  201 

(ISHil 

10-25  201 

11* 

10-25  201 

0.4  ug/L 

HU 

10-25_201 

0.95 

10-25  201 

HI 

lp§ 

illl 

mi 

LO 

CT) 

O 

mu 

10-25  201 

mi 

10-25  201 

13  160,000  ug/L 

iliiiill 

10-25  201 

4.8 

10-25  201 

6 ug/L 

§§|||: 

10-25  201 

9.5 

10-25_201 

1 ug/L 

10-25  201 

''' 

10-25_201 

10-25_201 

10-25_201 

iliiiill 

1 0-2  5_2  0 1 

0.001  ug/L 

10-25  201 

0.001  2 ug/L 

10-25  201 

2 8,900  ug/L 

BUI 

10-25  201 

0.95 

10-25_201 

0.5 

10-25_201 

4.8 

10-25_201 

0.01  ug/L 

10-25_201 

4.8 

10-25_201 

0.95 

10-25_201 

0.01  ug/L 

10-25_201 

0.01  ug/L 

10-25_201 

18  ug/L 

ug/L 

0.95 

1.9 

• .jJ  y 

10-25_201 

10-25_201 

10-25_201 

10-25_201 

10-25_201 

249  ug/L 

pill 

10-25_201 

2 2,300  ug/L 

10-25_201 

1.9 

iiiiiiii 

10-25_201 

0.3 

10-25  201 

10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
1082 4_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
1082 4_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
1082 4_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample -Routine  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_Obs  Field  Msr/Obs  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
10824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 
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0.4 

;:.V 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

19 

§j|J§g§g 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

si 

1 0 - 2 5_2  0 1 1 0 8 2 4 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.002 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

28,000 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

gm 

'■'Si 

10-2  5_2  0110824 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.95 

10-25_2 011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

94,000 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

” ' ..  - \.>  ' -V;.  V- 

/LLlL  /i  L; 

10-25_2 0110824 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

1.9 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

267,000 

ug/L 

10-25_20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

2.5 

44,000 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

48 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 



10-25_20110824_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000 

ug/L 

10-25_20120723_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

11 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

3,400 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

1 

ug/L 

10-2  5_2  0120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

250 

ug/L 

10-2  5_2  0120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

1 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.2 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.2 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

51,000 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

9,800 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

17 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.04 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

21 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

k;l  •'  ; 

10-2  5_2  012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-2  5_2  012072  3_Ob  s 
10-2  5_2  012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

07/23/2012 

0.005 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

7,990 

ug/L 

10-25  20120723  Obs 
10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

07/23/2012 
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- $ . v 

10-25_2 012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

0.4 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

13 

160,000 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.5 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-25_2 012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-2  5_2  012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

Mm 

10-2  5_2  012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

8,400 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.0005 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

14 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-2  5_2  012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

2 

2,500 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-25  20120723_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

iiii  min 

10-2  5_2  012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

0.002 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

30,000 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

mm 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

20 

110,000 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

11111 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

291,000 

ug/L 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

20 

530,000 

ug/L 

10-25  20120723  RS 
10-25  20120723  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

07/23/2012 

0.001 

2 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.05 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.05 

50 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

110,000 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

16 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.1 

7,100 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.003 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.003 

4 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

3 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

170 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

110,000 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 
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2 53,000  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

6 ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

2 10,000  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.01  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.01  10  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.04  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.01  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.01  14  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-2 5_2 012082 0_Ob s Field  Msr/Obs  08/20/2012 

10-25_2 012082 0_Ob s Field  Msr/Obs  08/20/2012 

10-25_20120820_0bs  Field  Msr/Obs  08/20/2012 

0.005  ug/L  1 0 - 2 5_2  0 1 2 0 8 2 G_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

8,760  ug/L  10-25_20120820_0bs  Field  Msr/Obs  08/20/2012 

10-25_2 012082 0_Ob s Field  Msr/Obs  08/20/2012 

10-25_2012082 0_Ob s Field  Msr/Obs  08/20/2012 

0.4  ug/L  10-25_2 012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-2  5_2  012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

13  170,000  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

6 ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.5  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-25_20120820_0bs  Field  Msr/Obs  08/20/2012 

10-25_20120820_0bs  Field  Msr/Obs  08/20/2012 

10-2 5_2 012082 0_Ob s Field  Msr/Obs  08/20/2012 

0.001  ug/L  1 0 - 2 5_2  0 1 2 0 8 2 0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.001  8 ug/L  10-25_2 012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

2 8,700  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.0025  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.01  17  ug/L  10-25_2 012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.01  ug/L  10-25_2 012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.01  ug/L  10-25_2 012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-2 5_2 012082 0_Obs  Field  Msr/Obs  08/20/2012 

2 2,200  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-2 5_2 012082 0_Ob s Field  Msr/Obs  08/20/2012 

0.002  ug/L  10-25_2 012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.001  ug/L  10-25_2 012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.001  ug/L  10-25_2 012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

2 31,000  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-25_2 012082 0_Ob s Field  Msr/Obs  08/20/2012 

20  120,000  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-25_2 012082 0_Ob s Field  Msr/Obs  08/20/2012 

0.001  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.001  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

305,000  ug/L  10-25_20120820_0bs  Field  Msr/Obs  08/20/2012 

20  410,000  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-25  20120820  Obs  Field  Msr/Obs  08/20/2012 

0.001  2 ug/L  ;10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.01  ug/L  10-25  20120820  RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.05  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.05  51  ug/L  10-25  20120820  RS  Sample-Routine  08/20/2012 

0.2  820  ug/L  10-26  20060911  RS  Sample-Routine  09/11/2006 
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0.5 

iii  tttiaii 

ug/L 

ID 

CM 

1 

O 

tH 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.003 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.03 

ug/L 

§£§ 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

2 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

16 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

2, 900 

ug/L 

llllllliiliil 

JlO-2  6_ 

_20060911_ 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

11 

ug/L 

10-2  6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

ug/L 

JlO-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

Hi 

ug/L 

lillliilii 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

(10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2 

180,000 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.1 

140 

ug/L 

WSmmSltKiM 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

mmmlrnmti 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

mmmm 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

4 

ug/L 

llliiiiiiiliil  i 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

270 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

7 

ug/L 

HHHi 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

10,820 

ug/L 

10-26 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

:>S 

10-26 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10-2  6_ 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

13 

600,000 

ug/L 

;10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

1.3 

6,300 

ug/L 

HHHI 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.1 

200 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

JlO-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2 

39,000 

ug/L 

10-26 

_2  0060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

20 

iliiilii 

BBBMMi 

JlO-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

3 

ug/L 

IHI 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

: - 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

3 

ug/L 

liliiSiii 

10-26 

_20060911_ 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

130 

ug/L 

iiiiiiiiiii 

10-26 

_2  0060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

950 

ug/L 

HHHi 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

ug/L 

IHH . j 

jlO-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

! 0 - 2 6_ 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10-26 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

2.5 

ug/L 

: i§/§®ti8ti 

110-2  6 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

10-26 

_2  00  60  911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

0.002 

ug/L 

10-26 

_20060911_ 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.02 

ug/L 

jlO-26 

J20060  911 

„RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

Il«i  m 

10-26 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

4 

140,000 

ug/L 

JlO-2  6_ 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

1 

ug/L 

. y ■ V \ >'  k . y 

10-26 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

' 1 

10-26 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  6 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.1 

ug/L 

[10-26 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

388,000 

ug/L 

10-2  6_ 

_20060911_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10 

*,  400,  001 

ug/L 

" kg/ 

jlO-26 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

10-26 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

0.1 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 
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0.001 

4 

ug/L 

iJliiHiBill 

10-2  6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.1 

490 

ug/L 

10-2  6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

6 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

69,000 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

27 

ug/L 

hm 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

390 

ug/L 

flHHHI 

1 0 - 2 6_ 

_2  01 10  614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

m 

ug/L 

HMWi 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

■Hi 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

3 

ug/L 

■iBiaiiiiiii 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

140 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

69,000 

ug/L 

■HHH 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  0110614_ 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

ug/L 

: : ' ■ |§§§ 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

28,000 

ug/L 

7;;  !|  ® 

10-2  6_ 

_20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

ug/L 

10-26 

_20110  614_ 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

3,  100 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-26_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

16 

ug/L 

10-26 

_20110614_ 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

imi* 

10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

111  || 

10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

'••777 

III  i fi . ■ . 

|l0-26_ 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

§««!«■■ 

,10-26_ 

_2  0110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.005 

ug/L 

IBIiilii* 

10-26_ 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10, 600 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

! 0 -2  6_ 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-26 

20110614 

Obs  I 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-2  6 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-2  6_ 

_20110614_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-2  6_ 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.4 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

89,000 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

1 

ug/L 

10-26 

_2  01 10 614 

_RS 

[Sample-Routine 

06/14/2011 

10-2  6_ 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

- II-  | l®|V 

[10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

26 

ug/L 

*■■11111 

10-2  6_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.25 

4,800 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

S ample-Routine 

06/14/2011 

0.5 

; 

10-26 

20110614 

RS 

S ample-Routine 

06/14/2011 
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0.01 

ug/L 

jlO-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

110-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

110-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

ug/L 

|10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

Jill 

ug/L 

|10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

iiiims 

flO-2  6 20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

155 

ug/L 

110-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

2 

ug/L 

.10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.3 

lltlllK 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.4 

jlO-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

Hi.- 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.002 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

JlO-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

12,000 

ug/L 

JlO-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

2 

44,000 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

llSIlIBBllBlIBii 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

Jl  0 - 2 6_2  0110  61 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

jx  0 — 2 6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

158,000 

ug/L 

jlO-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

5 

130,000 

ug/L 

JlO-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

5%'  1 --  V 

f 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

Jl  0 - 2 6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

ug/L 

Jl  0 - 2 6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

61 

ug/L 

110-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

28 

ug/L 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

10-2  6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

95 

ug/L 

|l0-2  6^201107 18_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

81 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

.10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

110-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

2 

50,000 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

.10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

|10-26_20110718_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

jlQ-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110718  RS 
10-26  20110718  Obs 
10-2 6 20110718  Obs  j 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

lilt!  iiiiii  m 

10-2 6 20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

;|§Z  J 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.005 

ug/L 

10-26  20110718  RS 
10-26  20110718  Obs  | 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

07/18/2011 
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7,740 

ug/L 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

■IS! 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

§10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

7$H: 

|l  0 - 2 6 20110718  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

SlO-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

^mmi 

:X.:  ^xx 

jlO-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

Sg  •>  VX  XXXXX 

|l 0 - 2 6 20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.4 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

gum^KMSii 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

6 

160,000 

ug/L 

ill 0-2 6 20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

1 

ug/L 

10-26  20110718RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

X./.-  ? ;X; 

10-26  20110718  Obs  1 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

.x 

810-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

■10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

®iili8li«ii*^l«l* 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

3 

ug/L 

110-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.25 

8,000 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.5 

iiiliiiiillil! 

§10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

\ /.  < ? C ; ' XX 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

110-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

ug/L 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

ug/L 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

jlO-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

207 

ug/L 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.2 

n*ii*iaii 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.5 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10-2 6_2  011071 8_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

0.002 

ug/L 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110718  RS 
10-26  20110718  Obs 
10-26  20110718  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

07/18/2011 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

274,000 

ug/L 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

2 

59,000 

ug/L 

§10-26  20110718  RS 
10-2  6_2  0110718  _Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

07/18/2011 

0.001 

1 

ug/L 

;1 0 - 2 6__2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.05 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.05 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

2 

10-2  6_2  011082  4_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

10-2  6_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

9.5 

if8§j,giS£  / • : 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

9.5 

' §|  ;Jj§§ 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

>•  -g.  XX 

jlO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

'••  XlflfilljX  7/: 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

1 

jlO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

SlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 
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6 

ug/L 

ilO-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

120 , 000 

ug/L 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

120 , 000 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

12 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

110-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

12 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

1,900 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

60 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-26_ 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

i 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

I1 0 - 2 6_ 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

89 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

89 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

ssiiimi 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

jlO-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-26 

_2  0110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

§10-2  6 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

_20110824_ 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

56,000 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

57,000 

ug/L 

1 0 -2 6 _ 

20110824 

_JRS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.97 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.97 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

7,400 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  011082  4_ 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

6,300 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

9,400 

ug/L 

jlO-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

9,400 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

§10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 
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0.01 

0.01 

0.01 

0.01 


0.005 

0.005 

0.95 

0.95 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 


1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

4.8 

4.8 

1.9 
1.9 


0.4 

0.4 

0.95 

0.95 

0.95 

0.95 


13 

13 

4.8 

4.8 

6 

6 

9.5 

9.5 

1 

1 


ug/L  10-26  20110824  FS 

ug/L  10-26  20110824  FS 

ug/L  10-26  20110824  RS 

ug/L  10-26  20110824  RS 

10-26_20110824_0bs 
10-26  20110824  Obs 
jlQ-26  20110824  Obs 
10-26  20110824  Obs 
ug/L  10-26  20110824  FS 

ug/L  10-26  20110824  RS 

10-2  6_2  011082  4_Ob  s 
10-26  20110824  FS 
10-26  20110824  RS 
10-2  6_2  011082  4_FS 
10-2  6_2  011082  4_RS 
10-26  20110824  FS 
10-26  20110824  RS 
10-26  20110824  Obs 
10-2  6_2  011082  4_Ob  s 
10-2  6_2  011082  4_FS 
jlO-26  20110824  RS 
10-26  20110824  FS 
10-26  20110824  RS 
10-2  6^2  011082  4_FS 
ilO-26  20110824  RS 
10-2  6_2  011082  4_FS 
]l0-26  20110824  RS 
10-26  20110824  Obs 
10-2  6_2  011082  4_Ob  s 
10-2  6_2  011082  4_Obs 
10-2  6^2  011082  4_Ob  s 
10-26  20110824  Obs 
ug/L  ;1 0 -2  6_2  011082  4_FS 

ug/L  110-2  6_2  01 1082  4_RS 

10-26_20110824_FS 
10-26  20110824  RS 

10-26  20110824  FS 

10-26  20110824  RS 

jlO-26  20110824  FS 

10-26  20110824  RS 

180.000  ug/L  10-26  20110824  FS 

190.000  ug/L  10-26  20110824  RS 

10-2  6_2  011082  4_FS 
10-26_20110824_RS 
ug/L  10-2  6_2  0110824  _FS 

ug/L  10-26  20110824  RS 

10-26  20110824  FS 

10-26  20110824  RS 

ug/L  10-26  20110824  FS 

ug/L  1 0-2 6_2 01 1082 4_RS 

10-26  20110824  Obs 
10-26  20110824  Obs 


Sample-Field  Spl: 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Field  Spl: 
|S  ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Sample-Field  Spl: 
Sample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
Sample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Field  Spl: 
Sample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
Sample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Field  Spl: 
Sample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
Sample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
Sample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
IS  ample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
Sample-Field  Spl: 
S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 


08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 


2410284 


ED  000552C  00003927-01919 


’;C / c/U'L 

10-26  20110824  Obs  ! 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

iiiisiiigi 

illilHIIlllil 

110-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

JlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L 

110-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

10,000 

ug/L 

JlO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

11,000 

ug/L 

jlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

g/§g| 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

JlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.5 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.5 

mw«* 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

110-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

Iff 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

jl  0 - 2 6_2  011082  4_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

go-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

■hhhh 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

If  j|jR® 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

iil§§ilig 

jlO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

,.V'  /’L  7v7:;..  \ "V 

ilO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

§10-2  6_2  011082  4_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

go-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

mm 

ug/L 

|10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

ug/L 

gO-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

ug/L 

10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.95 

110-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

MttttittttttttttWttW^  ttiitt  t ; 

go-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

1.9 

; 

jl  0 - 2 6_2  0110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

•//.  ' '^['WWtttt:::iitt  ■■  tt  ■'  "■■  ttM  ' 

gO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

207 

ug/L 

10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

2 

2,  900 

ug/L 

gO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

2,900 

ug/L 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

go-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.3 

go-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.2 

ilO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.4 

g 0 - 2 6_2  011082  4_FS 
g 0 - 2 6__2  0110  82  4_RS 

Sample-Field  Spl: 
Sample-Routine 

08/24/2011 

08/24/2011 

19 

llllllllllllill 

110-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

19 

gO-26  20110824  RS 
10-2  6^2  01 1082 4_Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

08/24/2011 

0.002 

ug/L 

go-2 6_2 01 1082 4_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.002 

ug/L 

110-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

go-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

gO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

jlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

jlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

34,000 

ug/L 

gO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

34,000 

ug/L 

10-26  20110824  RS 
gO-26  20110824  Obs  | 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

08/24/2011 
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0.95 

''C-' V 

lllllillilll 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

; 

10-26 

_2  011082  4_ 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10 

120,000  ug/L 

'' ' ^ I'l''/  L:? 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

10 

120,000  ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

llWiiiiiiii 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

K/y-  : 

WrnmtmKm 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

' §| 

10-26_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

303, 000  ug/L 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

4 

92,000  ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4 

93, 000  ug/L 

■■llllill 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

48 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

48 

I ' ; | ■ . ■ : 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

ii*ia*i«i 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

jl  0 - 2 6 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.001 

2 ug/L 

;10-26_ 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

2 ug/L 

illiilliil 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

110-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-26 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

MMS 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000  ug/L 

10-26_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

25  ug/L 

iniiii  mug 

10-26 

_2  0 1 2 0 7 2 3_ 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

1 

88 , 000  ug/L 

Wiiiiliiii 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

§jg§jj 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

SUISSE* 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

1 ug/L 

V- /V  /:; ; •/;•/ 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

16  ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.1 

1,  100  ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000  ug/L 

10-2  6_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.2 

ug/L 

10-2  6_ 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

ug/L 

10-26_ 

20120723 

JiS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

1 ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

50, 000  ug/L 

jlO-26 

_2  0 1 2 0 7 2 3_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

yy 

10-26 

_2  012  072  3 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

10, 000  ug/L 

10-26 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.1 

ug/L 

• m 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.04 

ug/L 

VL/  /•/'  > U;/-  . ' 

10-2  6_ 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-26 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.1 

180  ug/L 

10-26 

_2  012  072  3_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-26 

20120723 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-2  6 

20120723 

Obs  1 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 
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.005 

7,710 

ug/L 

ug/L 

0.4 

410 

ug/L 

13 

150,000 

ug/L 

6 

ug/L 

0.1 

297 

ug/L 

98 

6,900 


ug/L 


4 , 000 


ug/L 


0. 

002 

3 

ug/L 

0. 

001 

ug/L 

0. 

001 

ug/L 

2 

47,000 

ug/L 

20 

140,000 

ug/L 

0. 

001 

ug/L 

0. 

001 

1 

ug/L 

337,000 

ug/L 

100 

;,  ioo,  ooi 

ug/L 

0. 

001 

12 

ug/L 

0 

.01 

ug/L 

0 

.05 

ug/L 

0.5 

ug/L 

6 

ug/L 

6 

110,000 

ug/L 

0 

.01 

ug/L 

0 

.01 

1,200 

ug/L 

59 

ug/L 

0. 

003 

ug/L 

0. 

003 

ug/L 

0. 

001 

ug/L 

0. 

001 

1 

ug/L 

0 

.01 

81 

ug/L 

0. 

001 

ug/L 

10-2  6_2  012072  3_Ob  s 
10-2  6_2  012072  3_RS 
10-26  20120723  Obs 
10-26  20120723  Obs 
10-2  6_2  012072  3_Ob  s 
10-26  20120723  RS 
foo-26  20120723  RS 
10-26  20120723  RS 
10-2 6 20120723  RS 
10-26  20120723  RS 
10-26  20120723  Obs 
10-26  20120723  Obs 
10-26  20120723  Obs 
jjjl  0-2  6_2  012072  3_RS 
10-2  6_2  012072  3_RS 
10-2  6_2  012072  3_RS 
10-26  20120723  RS 
10-26  20120723  RS 
10-2  6_2  012072  3_RS 
gjlO-26  20120723  RS 
10-2  6_2  012072  3_Ob  s 
10-26  20120723  RS 
10-26  20120723  RS 
10-2  6_2  012072  3_RS 
10-2  6_2  012072  3_Obs 
10-2  6_2  012072  3_RS 
10-26  20120723  RS 
10-26  20120723  RS 
10-2  6^2  012072  3_RS 
■10-2  6_20120723jDbs 
10-2  6_2  012072  3__RS 
10-26  20120723  Obs 
10-2  6_2  012072  3_RS 
10-2  6^2  012072  3_RS 
1 0 - 2 6_2  0 1 2 0 7 2 3_Ob  s 
10-26  20120723  RS 
10-26  20120723  Obs 
10-2  6_2  012072  3_RS 
10-2  6_2  012072  3_RS 
10-2  6^2  012072  3_RS 
10-26  20120723  RS 
10-26  20120820  RS 
jlO-26  20120820  RS 
jlO-2  6 20120820  RS 
10-26  20120820  RS 
10-26  20120820  Obs 
10-26  20120820  RS 
10-26  20120820  RS 
10-26  20120820  RS 
10-26  20120820  RS 
10-26  20120820  RS 
10-26  20120820  RS 


{Field  Msr/Obs 
JS  ample-Routine 
{Field  Msr/Obs 
{Field  Msr/Obs 
{Field  Msr/Obs 
{S  ample-Routine 
{S  ample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
{Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
{Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
S ample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
S ample-Routine 
S ample-Routine 
Sample-Routine 
S ample-Routine 
S ample-Routine 
S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
S ample-Routine 
{S  ample-Routine 
{S  ample-Routine 
{S  ample-Routine 
jS  ample -Routine 
{S  ample-Routine 


07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

07/23/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 
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6 

100,000 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

1 HR 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

110-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

53,000 

ug/L 

jjlO-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

liiiiii 

ug/L 

JlO-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

10,000 

ug/L 

110-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

Siliii® 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

|l  0 — 2 6_2  012  082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.04 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-26  20120820  Obs  ] 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

RMMHH 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

0.005 

ug/L 

|l0-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

8,540 

ug/L 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

Hill 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

' 

JLO-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

0.4 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13 

170,000 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

: 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.5 

ug/L 

|10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

illlll 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

' 1 S#§S  fflf 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

2 

ug/L 

jl  0 — 2 6_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

9,500 

ug/L 

JLO-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.0005 

|l0-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

|l 0 - 2 6 20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

ug/L 

10-26  20120820  RS 
10-26  20120820  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

08/20/2012 

1 

ug/L 

10-26  20120820  Obs 
10-2  6_2  012082  O^Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

08/20/2012 

3 

ug/L 

10-2  6_2  012082  O^Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

2 

2,100 

ug/L 

10-2  6__2  0120820  _RS 
10-26  20120820  RS 
110-26  20120820  RS 
10-26  20120820  Obs 

Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

08/20/2012 

0.002 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

28,000 

ug/L 

10-26  20120820  RS 
10-2 6 20120820  Obs  ! 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

08/20/2012 

2 

120,000 

ug/L 

10-26  20120820  RS 
10-2 6 20120820  Obs  ; 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

|l0-2 6 20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 
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301,000 

ug/L 

jlO-26  20120820  Obs  : 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

20 

64,000 

ug/L 

jlQ-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

0.001 

1 

ug/L 

JlO-2  6 2 012  0820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-2  6__2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.05 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.05 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.95 

/ x'-c'  J/V 

HHi 

110-30 20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

9.5 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

kQ-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-30_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

62,000 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

§jl  0 - 3 0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

35 

ug/L 

|l  0 - 3 0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

650 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

52 

ug/L 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

10-30 20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

10-3  0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

1 0 - 3 0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-3  0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

92 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

62,000 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

mmhhi 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

jl0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

§10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

10-30  20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

36,000 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

laiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

4,500 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

14 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.005 

ug/L 

fl0-30  20 1 1 0 628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

?3tlB  SSI 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.95 

.. , * '// : •"  // 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

ijm 

|lO-3Q  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

jlO-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

2410284 

8,840 

ug/L 

10-30  2 0110 6 2 8_Ob s 
10-30  20110628  Obs 
10-30  20110628  RS 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 

06/28/2011 

06/28/2011 

06/28/2011 
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1.9 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

|Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

.-'V* 

Jl0-30  20110628  Obs  ; 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.4 

ug/L  10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

fiS  l^:i 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

msigi®j 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

6 

110,000 

ug/L  10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L  10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

9.5 

g 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

1 

ug/L  10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

gggl 

^§10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

110-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.001 

ug/L  10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

19 

ug/L  10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.25 

5,000 

ug/L  10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.5 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

Sjftl  §® 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

:>5  ,^j 

ug/L  10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

jlQ-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L  10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L  10-30  20110628  RS 

ug/L  10-30  20110628  Obs 

ug/L  10-30  20110628  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 
10-30  20110628  Obs 

S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 

1.9 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

132 

ug/L  10-30  20110628  Obs  : 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

2 

ug/L  10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.4 

10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

19 

10-30  20110628  RS 
10-30  20110628  Obs 

S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 

0.002 

ug/L  10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L  10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L  10-30  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

2 

11,000 

ug/L  10-30  20110628  RS 

10-30_20110628_0bs 

S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 

0.95 

10-30_20110628_RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

2 

61,000 

ug/L  10-30  20110628  RS 

10-30  20110628  Obs 

S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 
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1.9 

!10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

jjlO-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

JL0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

188 , 000 

ug/L 

110-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

2.5 

45, 000 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

48 

SKIs 

;10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

110-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

§ Mfpi 

g/l 

JlO-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

110-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

61 

ug/L 

110-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

9.5 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

fLO-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

HMHi 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

ug/L 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

93,000 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

:i0-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

23 

ug/L 

jl  0 - 3 0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

|l0-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

63 

ug/L 

110-30  20110721  Obs  I 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

(1 0 — 3 0 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

ll  0 - 3 0_2  0110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

1 

ug/L 

|1 0 - 3 0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

i 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

78 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

91,000 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.2 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.2 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

0.95 

48,000 

ug/L 

110-30  20110721  RS 
10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

07/21/2011 

07/21/2011 

6 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

8,300 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

jlQ-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-30  20110721  RS 
10-30  20110721  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 

10-30  20110721  Obs | 
10-30  20110721  Obs 
10-30  20110721  Obs  1 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

0.005 

ug/L 

10-30  20110721  RS 
10-30  20110721  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 

0.95 

I!!!!!!!!!!!!!!lllllll! 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 
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1.9 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

*■1 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

8,370  ug/L 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

JlO-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

1.9 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

!■■■■■■ 

JlO-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

§?%y/  /i 

JLO-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

jl0-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10-30  20110721  Obs  ! 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

jl  0 - 3 0_2  011072  l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-30  20110721  Obs  j 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

110-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

110-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.4 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

#;i  ' ' V '£:5! 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

Ijflgt  •• 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

150,000  ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

■■;  yyy::y  y y?J# ' yyyy  yy  ;<  vy  yy  y/yy/iy-:!  y 4'-?''^ 

|10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

ug/L 

10-30  20110721 RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

9.5 

§10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1 

ug/L 

jjlQ-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

110-30  20110721  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

110-30  20110721  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

110-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

4 ug/L 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.25 

7,200  ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

' :,.v;V/- r::iv/u^'  7/y  yys/yyyy^/ 

p.0-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.5 

10-3  0_2  011072 1_JRS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

hwhhhhi^^ 

10-3  0_2  0110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

jl0-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10  ug/L 

jl0-30  2 011072 l_Ob s 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

ug/L 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

1.9 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

37  ug/L 

{10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

2 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

jl  0 - 3 0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

yyp^iiy': . ' 

jlO-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

19 

y/y  y./:  Vy 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

?C"-.'  ' ;•  - •■•.•  • • " \.  ••;•  :m$M 

1 0 - 30  20110721  Obs  ; 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.002 

ug/L 

ug/L 

jl 0 ~ 3 0 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

2410284 
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Sample-Routine 

07/21/2011 

ED_000552C_00003927-01927 

2 

20 , 000 

ug/L 

jl0-30 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10-30_ 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.95 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

100,000 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

gMSM!KMiSii 

10-30 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

1.9 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

273,000 

ug/L 

10-30 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

2.5 

73,000 

ug/L 

jl0-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

48 

- fc  >1 

jl0-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

iS 

i ' ' ' 4SSSS 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

U S V444B 

10-30 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

37 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.1 

5,900 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

736 

ug/L 

Jl0-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.003 

lllliilii 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

110 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

jl0-30 

_20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-30_ 

_20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

ll  0 — 3 0_ 

_20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

54,000 

ug/L 

10-30_ 

_20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-30 

_20110908_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10  “ 30_ 

_20110908_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.005 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

8,710 

ug/L 

10-30_ 

_20110  908_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

Hill  . - :7K:/lV;ll! 

10-30 

_20110908_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

if® 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

IH 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

liai*  u mil 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

■Slilllt  ill 

jl0-30 

_2  0110 908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

l I 

[lO-3Q 

_20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.4 

ug/L 

10-30_ 

_20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

Bum  ■■  ■ 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

13 

170,000 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2410284 
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1 

ug/L 

!ll®l!ii!l!!fll 

jl0-30_2 0110908 _RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

-i 

ll  0-30^2  011090  8_0b  s 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

If 

lillBIt 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

*f 

£ 

jl0-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

::$J  ' - V-. 

SBIill 

11111118811 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

mm 

|l 0 - 3 0 20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

4 

ug/L 

|l  0 — 3 0_2  0110  90  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

9,  400 

ug/L 

MMi 

110-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.5 

iiiii 

iiliiilHi 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

hh 

ug/L 

11 0 - 3 0_2  0110  90  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

iiBillll 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

Hi 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

H -kv : kik ' ' ~ 

ug/L 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

ug/L 

liBSSIIilli 

11 0-3  0_2  011090  8_Ob  s 
10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

09/08/2011 

mh 

ug/L 

m0immi§§0^ 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.4 

. • Hi 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.4 

m 

.10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

liiiiii 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.002 

BSlilii 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

i 

ug/L 

jl 0 -30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

■ssiiinii 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

kklkkkl? 

110-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.001 

IlSiSlilil! 

ug/L 

liilli* 

110-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

HHHB 

Jjl0-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

181,000 

ug/L 

k ' §®f #f 

jl0-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

5 

180,000 

ug/L 

1S#S3I 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

jjl  0 - 3 0_2  011090  8_Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.001 

2 

ug/L 

|10-30_20110908_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.05 

ug/L 

mi** 

:|i0  - 3 0 20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.05 

0.95 

9.5 

0.95 

4.8 

ug/L 

110-30  20110908  RS 
10-31  20110628  RS 
10-31  20110628  RS 
=10-31  20110628  RS 
10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

09/08/2011 

06/28/2011 

06/28/2011 

06/28/2011 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-3 1_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

4.8 

68,000 

ug/L 

10-31  20110628  RS 
jlQ-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

06/28/2011 

06/28/2011 

0.01 

32 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

480 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

84 

ug/L 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

|10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

110-31  20 110  62  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

jlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

1 

ug/L 

s '/?*  - hV* kk  ok  "k :k  5 

gl 0-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

1 0 -31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

68 

ug/L 

flO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

i|  jg§f 

§10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

- i - / •/ 

110-31  2 0110  62  8 RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

2410284 

68,000 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 
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0.2 

ug/L 

flO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

ug/L 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

§10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

''IV 

ug/L 

§10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

jlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

38,000 

ug/L 

|l 0 - 3 1 20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

i'/7  / /' 

jlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

liiililll 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

7,600 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

iBBIIH 

ug/L 

§10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

jl  0 - 3 1 2 011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

10 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

- v>  C' 

JlO-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

V |7V 

' v/'V' 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

JlO-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

jiilillll 

■/•§  v:u'vv.v'^^ 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.005 

ug/L 

§10-31_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

57  7 V 

JlO-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.95 

77  /'V  ’l  ;7? - Vi 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

- x - " " 

■ 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

9,000 

ug/L 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

% '-77'  7 7 "'''IV? 

I V 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

1.9 

10-31  20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

V777777?/  7 : ; 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

- . - --  VV  ”77 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

: 

jlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

|10-31_20110628_0bs  ; 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

7?V':'  ' " v 

1 0-3 1_2  011062  8_Obs  | 
JlO-31  20110628  Obs 
110-31  20110628  Obs 
10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 

06/28/2011 

06/28/2011 

0.4 

ug/L 

10-31_20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

lillllililBill 

110-31  20110628  RS 
10-3 1_2  Oil 0 62  8_RS 

S ample-Routine 
IS  ample-Routine 

06/28/2011 

06/28/2011 

6 

120,000 

ug/L 

jl  0 - 3 1_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

950 

10-31  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

1 

ug/L 

10-31  20110628  RS 
jlO-31  20110628  Obs 
10-31  20110628  Obs 

S ample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 

06/28/2011 

-v  ..  ’ ' , „ '•/  . S ; " - / '- 

10-31  20110628  Obs 
10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

jlO-31  20110628  RS 

jS  ample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

12 

ug/L 

|l0-31  20110628  RS 

jS  ample-Routine 

06/28/2011 

0.25 

5,700 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-31  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.5 

!!!!!!!!!!!!!!!1111111! 

10-31  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 
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4.8 

ItHiBliili 

n 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

hh 

ug/L 

flO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

i^lii 

HHHi 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

% f} 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

548 

ug/L 

jlO-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

36 

ug/L 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.95 

{ ' X\|::  v t 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

yXxSSxO? 

|10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

1.9 

liliilillliilliPiliilii 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

385 

ug/L 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

2 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.4 

| 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

19 

7/  - /X  . I-:.;  XX  sXXl/Sx 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

r ' 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.002 

ug/L 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

i|§ 

ug/L 

|l  0 — 3 1_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

|l  0 — 3 1__2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

16,000 

ug/L 

|l 0 - 3 1 20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

0.95 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

72,000 

ug/L 

JlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

i i/X?  #s/?| 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

1.9 

X V'' 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

212,000 

ug/L 

|10-31_20110628_0bs  1 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

2.5 

59,000 

ug/L 

10-31  20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

48 

SIIBlIIllllISa 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

mmi*iia 

|l0-31_20110628  RS 
10-31  20110628  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

JlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

jlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

9.5 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

94,000 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

Hill  i««® 

flO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

24 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

880 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

54 

ug/L 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

jlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

jlO-31  2 0110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 
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0.95 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

81 

ug/L 

jl  0 - 3 1 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

::5"  C 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

92,000 

ug/L 

10-31 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.2 

ug/L 

10-31 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.2 

ug/L 

JlO-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

|10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

jlO-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

51,000 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

| | 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

9,900 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

siiijiil 

' /?'  CV ' ;/£'  V/u 

JlO-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

hhmh 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

liiiasii 

; IlSSIffi-/ 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.005 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.95 

hhhw 

: ' w /'v7%vu/'/ 

10-31_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

1 1 ° — 3 1_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

8,070 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

:1I8!111I1IB1UI'  Sill/ :: 

10-31_ 

_20110721_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

1.9 

10-31_ 

_2  0110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

BBMMMWI 

flO-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

' /L  ..  3'' 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10-31 

20110721 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

;1 0 - 31 

_201 10721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-31_ 

_201 10721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.4 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10-31 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

160,000 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

|l0-31_ 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

9.5 

IlSilllili^Bilii 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10-31_ 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

' "...  . L 

10-31_ 

_2  0110721_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-31 

SlO-31 

20110721 

20110721 

Obs 
Obs  1 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 
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0.001 

ug/L 

f 1 0 - 3 1 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

4 

ug/L 

JlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.25 

7,700 

ug/L 

|10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.5 

^ g /t  ;rf 

flO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

MMi 

s;i>  -ggU 

f 1 0 - 3 1 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

|jl  0 - 3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

SSlIliiSiiiii® 

jl  0 - 3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

|l  0 - 3 1 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

SSISISIliiii 

ug/L 

10-31 _2 011072 IRS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

195 

ug/L 

jlO-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

ug/L 

810-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.95 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

■sniiMim 

- 

110-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

1.9 

1 |t§| 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

200 

ug/L 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

2 

2,300 

ug/L 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

jl  0-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.3 

v ';v 

*ltlltl§IS^  til  / 

jlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

: V 

IllSillllii^WiilSSli 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

19 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

j§ 

|10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.002 

ug/L 

jlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

11 0 - 3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

JlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

22,000 

ug/L 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

IJIJIIIII 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

0.95 

mmhhhi 

;1 0 - 3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10 

98,000 

ug/L 

jlO-31  20110721  RS 
10-3 1_2  011072 l_Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 

1.9 

vv  ;t  :r;  - 

jlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-3 1_2  0110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

295,000 

ug/L 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

2.9 

48 

4.8 

85,000 

ug/L 

10-31  20110721  RS 
10-31  20110721  RS 
10-31_20110721_RS 
10-31  20110721  Obs 

Sample-Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

07/21/2011 

0.001 

0.01 

1 

ug/L 

ug/L 

10  — 3 1J2.  011072 1_RS 
10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

07/21/2011 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

13 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.1 

4,100 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

656 

ug/L 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

JlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

glO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

110-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

2 

ug/L 

jlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

110 

ug/L 

SlO-31 20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 
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0.2 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

miiM 

ug/L 

fjl 0 - 3 1 20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

glO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

53 , 000 

ug/L 

110-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

JlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

|l 0 - 3 1 20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

milH 

^ ©'|:5 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

110-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

:Y*{? 

110-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

-- 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.005 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

8,270 

ug/L 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

WStHIm  WKSSm 

10-31  20110908  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

j| 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

mm  1 

110-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

hhmh 

1 0-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

IWM^iWililiil  SI 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.4 

PI 

ug/L 

fjl  0 - 3 1 20110908_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

110-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

13 

170,000 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

1 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

'.4.  ISSlilS 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

:"5:| 

flO-31  20110908  Obs  1 
810-31  20110908_0bs  j 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

4 

ug/L 

jlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

9,  600 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.5 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

254 

ug/L 

ug/L 

10-3 1_2  011090  8_Obs 
10-31  20110908  Obs 
10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

09/08/2011 

09/08/2011 

236 

ug/L 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.3 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.4 

jl  0 - 3 1_2  0110  90  8_RS 
10-3 1_2 011090  8_Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

09/08/2011 

0.002 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

1 0 -31  20110908  RS 
10-3 1 20110908  Obs  ; 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

09/08/2011 

';:'i|i;S|!ijliS|  USl 

10-3 1 20110908  Obs  ; 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

JlO-31 20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 
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5 

0.001 

0.01 

0.05 

0.05 


Field  Msr/Obs 
Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
S ample -Routine 
S ample -Routine 
Sample-Routine 
Sample-Routine 


09/08/2011 

09/08/2011 

09/08/2011 

09/08/2011 

09/08/2011 

09/08/2011 

09/08/2011 
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Activity 


Time 

Activity  Start  Time  Zone 

CAS  Number 

Characteristic  Name 

10:00 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:00 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:00 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:00 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

10:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:00 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:00 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:00 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:00 

MDT 

Flow 

Flow 

10:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

10:00 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:00 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

10:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:00 

MDT 

PH 

PH 

10:00 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:00 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:00 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

(Americ 
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10:00 

MDT 

7440-23-5 

10:00 

MDT 

SC 

10:00 

MDT 

14808-79-8 

10:00 

MDT 

Temp  water 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

10:00 

MDT 

TDS 

10:00 

MDT 

TSS 

10:00 

MDT 

Turbidity 

10:00 

MDT 

7440-61-1 

10:00 

MDT 

7440-62-2 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

11:10 

MDT 

611-59-6 

11:10 

MDT 

57-91-0 

11:10 

MDT 

80-05-7 

11:10 

MDT 

103-90-2 

11:10 

MDT 

18559-94-9 

11:10 

MDT 

Pheno (Ca) 

11:10 

MDT 

Aik  Tot 

11:10 

MDT 

7429-90-5 

11:10 

MDT 

7429-90-5 

11:10 

MDT 

7440-36-0 

11:10 

MDT 

7440-36-0 

11:10 

MDT 

7440-38-2 

11:10 

MDT 

7440-38-2 

11:10 

MDT 

29122-68-7 

11:10 

MDT 

134523-00- 

11:10 

MDT 

83905-01-5 

11:10 

MDT 

7440-39-3 

11:10 

MDT 

15687-27-1 

11:10 

MDT 

7440-41-7 

11:10 

MDT 

71-52-3 

11:10 

MDT 

7440-42-8 

11:10 

MDT 

7440-42-8 

11:10 

MDT 

7440-43-9 

11:10 

MDT 

7440-43-9 

11:10 

MDT 

58-08-2 

11:10 

MDT 

7440-70-2 

11:10 

MDT 

6804-07-5 

11:10 

MDT 

298-46-4 

11:10 

MDT 

3812-32-6 

11:10 

MDT 

16887-00-6 

11:10 

MDT 

7440-47-3 

11:10 

MDT 

7440-47-3 

11:10 

MDT 

7440-48-4 

11:10 

MDT 

7440-50-8 

11:10 

MDT 

7440-50-8 

11:10 

MDT 

486-56-6 

11:10 

MDT 

57-12-5 

Sodium 

Specific  conductance 
Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Weather  comments  (text) 

Weather  comments  (text) 

Zinc 

Zinc 

1, 7-Dimethylxanthine 

17 . alpha . -Estradiol 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Acetaminophen 

Albuterol 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Alkalinity,  total 

Aluminum 

Aluminum 

Antimony 

Antimony 

Arsenic 

Arsenic 

Atenolol 

Atorvastatin 

Azithromycin 

Barium 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

Beryllium 

Bicarbonate 

Boron 

Boron 

Cadmium 

Cadmium 

Caffeine 

Calcium 

Carbadox 

Carbamazepine 

Carbonate 

Chloride 

Chromium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Copper 

Cotinine 

Cyanide 
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11:10 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

11:10 

MDT 

42399-41-7 

Diltiazem 

11:10 

MDT 

147-24-0 

Diphenhydramine 

11:10 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:10 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:10 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

11:10 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

11:10 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

11:10 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

11:10 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

11:10 

MDT 

Flow 

Flow 

11:10 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:10 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

11:10 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

11:10 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

11:10 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:10 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:10 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

11:10 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:10 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:10 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:10 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

11:10 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 

11:10 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:10 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:10 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

11:10 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:10 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

11:10 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

11:10 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

11:10 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:10 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:10 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

11:10 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

11:10 

MDT 

pH 

pH 

11:10 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:10 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:10 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

11:10 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

11:10 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:10 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:10 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

11:10 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

11:10 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:10 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:10 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:10 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:10 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:10 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:10 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

11:10 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

11:10 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 
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11:10 

MDT 

122-11-2 

11:10 

MDT 

144-82-1 

11:10 

MDT 

723-46-6 

11:10 

MDT 

63-74-1 

11:10 

MDT 

14808-79-8 

11:10 

MDT 

72-14-0 

11:10 

MDT 

Temp  water 

11:10 

MDT 

58-22-0 

11:10 

MDT 

7440-28-0 

11:10 

MDT 

7440-28-0 

11:10 

MDT 

148-79-8 

11:10 

MDT 

TDS 

11:10 

MDT 

TSS 

11:10 

MDT 

101-20-2 

11:10 

MDT 

3380-34-5 

11:10 

MDT 

738-70-5 

11:10 

MDT 

13674-87-8 

11:10 

MDT 

13674-84-5 

11:10 

MDT 

115-96-8 

11:10 

MDT 

Turbidity 

11:10 

MDT 

1401-69-0 

11:10 

MDT 

7440-61-1 

11:10 

MDT 

7440-62-2 

11:10 

MDT 

81-81-2 

11:10 

MDT 

11:10 

MDT 

11:10 

MDT 

7440-66-6 

11:10 

MDT 

7440-66-6 

09:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

09:20 

MDT 

Aik  Tot 

09:20 

MDT 

7429-90-5 

09:20 

MDT 

7429-90-5 

09:20 

MDT 

7440-36-0 

09:20 

MDT 

7440-36-0 

09:20 

MDT 

7440-38-2 

09:20 

MDT 

7440-38-2 

09:20 

MDT 

7440-39-3 

09:20 

MDT 

7440-41-7 

09:20 

MDT 

71-52-3 

09:20 

MDT 

7440-42-8 

09:20 

MDT 

7440-42-8 

09:20 

MDT 

7440-43-9 

09:20 

MDT 

7440-43-9 

09:20 

MDT 

7440-70-2 

09:20 

MDT 

3812-32-6 

09:20 

MDT 

16887-00-6 

09:20 

MDT 

7440-47-3 

09:20 

MDT 

7440-47-3 

09:20 

MDT 

7440-48-4 

09:20 

MDT 

7440-50-8 

09:20 

MDT 

7440-50-8 

09:20 

MDT 

57-12-5 

Sulf adimethoxine 

Sulf amethizole 

Sulfamethoxazole 

Sulfanilamide 

Sulfate 

Sulf athi azole 

Temperature,  water 

Testosterone 

Thallium 

Thallium 

Thiabendazole 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Triclocarban 

Triclosan 

Trimethoprim 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl ) phospha 

Tris ( l-chloro-2-propyl ) phosphate  ( 

Tris (2-chloroethyl ) phosphate 

Turbidity 

Tylosin 

Uranium 

Vanadium 

Warfarin 

Weather  comments  (text) 

Weather  comments  (text) 

Zinc 

Zinc 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Alkalinity,  total 

Aluminum 

Aluminum 

Antimony 

Antimony 

Arsenic 

Arsenic 

Barium 

Beryllium 

Bicarbonate 

Boron 

Boron 

Cadmium 

Cadmium 

Calcium 

Carbonate 

Chloride 

Chromium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Copper 

Cyanide 
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09:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

9:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

9:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

9:20 

MDT 

Flow 

Flow 

09:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

9:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

09:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

09:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

09:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

09:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

09:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

09:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

09:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

09:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

09:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

09:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

9:20 

MDT 

PH 

pH 

09:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

9:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

9:20 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

9:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

9:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

09:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

09:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

09:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

09:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

9:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

09:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

9:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

09:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

09:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

9:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

09:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

9:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

09:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

09:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

9:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

9:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

09:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

09:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

13:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

(Americ 
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13:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

13:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:20 

MDT 

Flow 

Flow 

13:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

13:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

13:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

13:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:20 

MDT 

PH 

pH 

13:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:20 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

13:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

13:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

13:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 
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13:30 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

13:30 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

13:30 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

13:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

13:30 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

13:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

13:30 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

13:30 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

13:30 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

13:30 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

13:30 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

13:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

13:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

13:30 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

13:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 
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13:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

13:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:30 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

13:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

13:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:30 

MDT 

Ra-22  6/228 

Radium-226/228 

13:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

13:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:30 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

13:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

13:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

13:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

13:30 

MDT 

Weather  comments  (text) 

13:30 

MDT 

Weather  comments  (text) 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:15 

MDT 

AlkJFot 

Alkalinity,  total 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 
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11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:15 

MDT 

Flow 

Flow 

11:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

11:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

PH 

pH 

11:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

611-59-6 

1, 7-Dimethylxanthine 

12:45 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

12:45 

MDT 

80-05-7 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

12:45 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 
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12:45 

MDT 

18559-94-9 

Albuterol 

12:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:45 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

29122-68-7 

Atenolol 

12:45 

MDT 

134523-00-5 

Atorvastatin 

12:45 

MDT 

83905-01-5 

Azithromycin 

12:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:45 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:45 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:45 

MDT 

6804-07-5 

Carbadox 

12:45 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

12:45 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:45 

MDT 

486-56-6 

Cotinine 

12:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:45 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

12:45 

MDT 

42399-41-7 

Diltiazem 

12:45 

MDT 

147-24-0 

Diphenhydramine 

12:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:45 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:45 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

12:45 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

12:45 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

12:45 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

12:45 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

12:45 

MDT 

Flow 

Flow 

12:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:45 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

12:45 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

12:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

12:45 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:45 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:45 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

12:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 
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12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

12:45 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

12:45 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 

12:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:45 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

12:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:45 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

12:45 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

12:45 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

12:45 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

12:45 

MDT 

PH 

pH 

12:45 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

12:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:45 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

12:45 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

12:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:45 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

12:45 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

12:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:45 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

12:45 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

12:45 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 

12:45 

MDT 

122-11-2 

Sulf adimethoxine 

12:45 

MDT 

144-82-1 

Sulf amethiz ole 

12:45 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

12:45 

MDT 

63-74-1 

Sulfanilamide 

12:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:45 

MDT 

72-14-0 

Sulf athi azole 

12:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:45 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

12:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:45 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

12:45 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

12:45 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

12:45 

MDT 

13674-87-8 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl) phospha 

12:45 

MDT 

13674-84-5 

Tris (l-chloro-2-propyl) phosphate  ( 
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12:45 

MDT 

115-96-8 

Tris  (2-chloroethyl)  phosphate 

12:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:45 

MDT 

1401-69-0 

Tylosin 

12:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:45 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

12:45 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:45 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:15 

MDT 

Flow 

Flow 

11:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

11:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

PH 

PH 

11:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 
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11:15 

MDT 

Ra-22  6/228 

Radium-226/228 

11:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:40 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:40 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:40 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:40 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:40 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:40 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:40 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:40 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:40 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:40 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:40 

MDT 

Flow 

Flow 

11:40 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:40 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

11:40 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

(Americ 
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11:40 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:40 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:40 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:40 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:40 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:40 

MDT 

PH 

pH 

11:40 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:40 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:40 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

11:40 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:40 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:40 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:40 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:40 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:40 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:40 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:40 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:40 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:40 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:50 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:50 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

11:50 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:50 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:50 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:50 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:50 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:50 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:50 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:50 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:50 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:50 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:50 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:50 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:50 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:50 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:50 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:50 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:50 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 
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11:50 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:50 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:50 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:50 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:50 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:50 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:50 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:50 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:50 

MDT 

Flow 

Flow 

11:50 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:50 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

11:50 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:50 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:50 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:50 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:50 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:50 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:50 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:50 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:50 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:50 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:50 

MDT 

PH 

pH 

11:50 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:50 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:50 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

11:50 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:50 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:50 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:50 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:50 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:50 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:50 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:50 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:50 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:50 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:50 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:50 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:50 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:50 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:50 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:50 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:50 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:50 

MDT 

Weather  comments  (text) 

11:50 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:50 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 
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12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:20 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:20 

MDT 

Flow 

Flow 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

12:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

PH 

pH 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 
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12:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

611-59-6 

1, 7-Dimethylxanthine 

14:15 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

14:15 

MDT 

80-05-7 

4, 4 1 -Isopropylidenediphenol 

14:15 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

14:15 

MDT 

18559-94-9 

Albuterol 

14:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

14:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

29122-68-7 

Atenolol 

14:15 

MDT 

134523-00-5 

Atorvastatin 

14:15 

MDT 

83905-01-5 

Azithromycin 

14:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

14:15 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

14:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

14:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

14:15 

MDT 

6804-07-5 

Carbadox 

14:15 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

14:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

14:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

14:15 

MDT 

486-56-6 

Cotinine 

14:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

14:15 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

14:15 

MDT 

42399-41-7 

Diltiazem 

14:15 

MDT 

147-24-0 

Diphenhydramine 

14:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

14:15 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

14:15 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

14:15 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

14:15 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

14:15 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

14:15 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

14:15 

MDT 

Flow 

Flow 

14:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 
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14:15 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

14:15 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

14:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

14:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

14:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

14:15 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

14:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

14:15 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 

14:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

14:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

14:15 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

14:15 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

14:15 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

14:15 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

14:15 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

14:15 

MDT 

PH 

pH 

14:15 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

14:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

14:15 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

14:15 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

14:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

14:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

14:15 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

14:15 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

14:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

14:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

14:15 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

14:15 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

14:15 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 

14:15 

MDT 

122-11-2 

Sulf adimethoxine 

14:15 

MDT 

144-82-1 

Sulf amethiz ole 

14:15 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

14:15 

MDT 

63-74-1 

Sulfanilamide 

14:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

14:15 

MDT 

72-14-0 

Sulf athiazole 

14:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

14:15 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

14:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

(Americ 


2410284 


ED  000552C  00003927-01954 


14:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

14:15 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

14:15 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

14:15 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

14:15 

MDT 

13674-87-8 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl) phospha 

14:15 

MDT 

13674-84-5 

Tris (l-chloro-2-propyl) phosphate  ( 

14:15 

MDT 

115-96-8 

Tris (2-chloroethyl)  phosphate 

14:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

14:15 

MDT 

1401-69-0 

Tylosin 

14:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

14:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

14:15 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

14:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

14:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:20 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:20 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:20 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:20 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:20 

MDT 

Flow 

Flow 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

12:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

12:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 
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12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

PH 

PH 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

Ra-22  6/228 

Radium-226/228 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:20 

MDT 

Weather  comments  (text) 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

10:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 
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10:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

10:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

10:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

PH 

pH 

10:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:15 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

10:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:15 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:40 

MDT 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

10:40 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

10:40 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

10:40 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:40 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:40 

MDT 

7440-39-3 

Barium 
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alpha . -methyl 


10:40 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  .alpha. 

10:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:40 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

10:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:40 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:40 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:40 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:40 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

10:40 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:40 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:40 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:40 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:40 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:40 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:40 

MDT 

517-09-9 

Equilenin 

10:40 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

10:40 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

10:40 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

10:40 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

10:40 

MDT 

Flow 

Flow 

10:40 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:40 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:40 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

10:40 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

10:40 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

10:40 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:40 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:40 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:40 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:40 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:40 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:40 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:40 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:40 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:40 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

10:40 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:40 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:40 

MDT 

Ra-22  6/228 

Radium-226/228 

10:40 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:40 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

(Americ 
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10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:40 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:40 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:40 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:40 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:40 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:40 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

10:40 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:40 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:40 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

10:40 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:40 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:40 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:40 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:40 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:40 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

10:40 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:40 

MDT 

Weather  comments  (text) 

10:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness,  Ca,  Mg 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 
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11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

11:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

11:30 

MDT 

PH 

pH 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:20 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 

7440-50-8 

Copper 
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12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 

12:20 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


DO 

DO  Sat 


Flow 

16984-48-8 
Alpha 
Hard-Ca 
Hydx (Ca) 
TKN 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-55-8 
14797-65-0 
PH 

7723-14-0 

7440-09-7 

13982-63-3 

15262-20-1 

Salinity 

7782-49-2 

7440-22-4 

7440-22-4 

7440-23-5 

SC 

14808-79-8 

Temp_water 

7440-28-0 

7440-28-0 

TDS 

TSS 

Turbidity 

7440-61-1 

7440-62-2 


Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Hardness,  Ca 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

pH 

Phosphorus 

Potassium 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Sodium 

Specific  conductance 
Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 
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12:20 

MDT 

7440-66-6 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

12:45 

MDT 

7664-41-7 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

12:45 

MDT 

7440-39-3 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

12:45 

MDT 

7440-48-4 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

12:45 

MDT 

7440-50-8 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

57-12-5 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

DO 

12:45 

MDT 

DO  Sat 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

Flow 

12:45 

MDT 

16984-48- 

12:45 

MDT 

Alpha 

12:45 

MDT 

Hard-Ca 

12:45 

MDT 

TKN 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

12:45 

MDT 

7439-95-4 

12:45 

MDT 

7439-97-6 

12:45 

MDT 

7439-98-7 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

12:45 

MDT 

14797-55- 

12:45 

MDT 

14797-65- 

12:45 

MDT 

PH 

Zinc 
Zinc 

Aluminum 
Aluminum 
Ammonia-nitrogen 
Antimony 
Antimony 
Arsenic 
Arsenic 
Barium 
Beryllium 
Boron 
Boron 
Cadmium 
Cadmium 
Calcium 
Chromium 
Chromium 
Cobalt 
Copper 
Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 
8 Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Hardness,  Ca 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 
Mercury 
Molybdenum 
Nickel 
Nickel 
8 Nitrate 
0 Nitrite 
PH 
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12:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

12:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

12:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:15 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

13:15 

MDT 

80-05-7 

4,4’ -Isopropylidenediphenol 

13:15 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

13:15 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

13:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

13:15 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

13:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:15 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

13:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:15 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

13:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:15 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

13:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:15 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

13:15 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

13:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 
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13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 

13:15 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


DO_Sat 

50-28-2 

50-27-1 

53-16-7 

57-63-6 


Flow 

16984-48-8 

54910-89-3 

25812-30-0 

Alpha 

Hard-Ca 

125-29-1 

Hydx (Ca) 

73334-07-3 

TKN 


7439-92-1 

7439-92-1 

7439-95-4 

57-53-4 

7439-97-6 

76-99-3 

7439- 98-7 
134-62-3 
22204-53-1 

7440- 02-0 
7440-02-0 
14797-55-8 
14797-65-0 
6493-05-6 
PH 

57-41-0 

7723-14-0 

7440-09-7 

57-83-0 

13982-63-3 


Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Diazepam 
Diclofenac 
Diethylstilbestrol 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 

estradiol 

Estriol 

Estrone 

Ethinyl  Estradiol 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Fluoxetine 

Gemfibrozil 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Hardness,  Ca 

Hydrocodone 

Hydroxide 

Iopromide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Meprobamate 

Mercury 

Methadone 

Molybdenum 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Naproxen 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

Pentoxifylline 

PH 

Phenytoin 

Phosphorus 

Potassium 

Progesterone 

Radium-226 
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13:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:15 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:15 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

13:15 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

13:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:15 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

13:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:15 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

13:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:15 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

13:15 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

13:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 
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10:30 

MDT 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48- 

10:30 

MDT 

Alpha 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

10:30 

MDT 

TKN 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

10:30 

MDT 

PH 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

10:30 

MDT 

13982-63- 

10:30 

MDT 

15262-20- 

10:30 

MDT 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

14808-79- 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

TSS 

10:30 

MDT 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

11:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

11:45 

MDT 

Aik  Tot 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

11:45 

MDT 

7440-39-3 

11:45 

MDT 

7440-41-7 

11:45 

MDT 

Bicarb (Ca 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Flow 

8 Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Hardness,  Ca 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

pH 

Potassium 
3 Radium-226 
1 Radium-228 
Salinity 
Selenium 
Silver 
Silver 
Sodium 

Specific  conductance 
8 Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

Alkalinity,  Phenolphthalein 
Alkalinity,  total 
Aluminum 
Aluminum 
Antimony 
Antimony 
Arsenic 
Arsenic 
Barium 
Beryllium 
) Bicarbonate 
Boron 
Boron 
Cadmium 
Cadmium 
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11:45 

MDT 

7440-70-2 

11:45 

MDT 

Carb (Ca) 

11:45 

MDT 

16887-00- 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

11:45 

MDT 

7440-48-4 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

11:45 

MDT 

7440-50-8 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

57-12-5 

11:45 

MDT 

DO 

11:45 

MDT 

DO  Sat 

11:45 

MDT 

Flow 

11:45 

MDT 

16984-48- 

11:45 

MDT 

Alpha 

11:45 

MDT 

Hard-Ca 

11:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

11:45 

MDT 

TKN 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

11:45 

MDT 

7439-95-4 

11:45 

MDT 

7439-97-6 

11:45 

MDT 

7439-98-7 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

11:45 

MDT 

PH 

11:45 

MDT 

7440-09-7 

11:45 

MDT 

13982-63- 

11:45 

MDT 

15262-20- 

11:45 

MDT 

Salinity 

11:45 

MDT 

7782-49-2 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

11:45 

MDT 

7440-23-5 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

14808-79- 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

11:45 

MDT 

11:45 

MDT 

TSS 

11:45 

MDT 

Turbidity 

11:45 

MDT 

7440-61-1 

11:45 

MDT 

7440-62-2 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Calcium 
Carbonate 
6 Chloride 
Chromium 
Chromium 
Cobalt 
Copper 
Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Flow 

8 Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Hardness,  Ca 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

pH 

Potassium 
3 Radium-226 
1 Radium-228 
Salinity 
Selenium 
Silver 
Silver 
Sodium 

Specific  conductance 
8 Sulfate 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

Aluminum 
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14:15 

MDT 

7664-41-7 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

14:15 

MDT 

7440-39-3 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

14:15 

MDT 

7440-70-2 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

14:15 

MDT 

7440-48-4 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

14:15 

MDT 

7440-50-8 

14:15 

MDT 

57-12-5 

14:15 

MDT 

DO 

14:15 

MDT 

DO  Sat 

14:15 

MDT 

Flow 

14:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

14:15 

MDT 

TKN 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

14:15 

MDT 

7439-95-4 

14:15 

MDT 

7439-97-6 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

14:15 

MDT 

14797-55-8 

14:15 

MDT 

14797-65-0 

14:15 

MDT 

Ortho 

14:15 

MDT 

ORP 

14:15 

MDT 

PH 

14:15 

MDT 

7723-14-0 

14:15 

MDT 

Salinity 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

14:15 

MDT 

SC 

14:15 

MDT 

14808-79-8 

14:15 

MDT 

18496-25-8 

14:15 

MDT 

Temp  water 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

14:15 

MDT 

TDS 

14:15 

MDT 

TSS 

14:15 

MDT 

Turbidity 

14:15 

MDT 

7440-61-1 

Ammonia-nitrogen 

Antimony 

Antimony 

Arsenic 

Arsenic 

Barium 

Beryllium 

Beryllium 

Boron 

Cadmium 

Cadmium 

Calcium 

Chromium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Copper 

Cyanide 

Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Flow 

Hardness,  Ca,  Mg 
Kjeldahl  nitrogen 
Lead 
Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

Orthophosphate 

Oxidation  reduction  potential  (ORP 

pH 

Phosphorus 

Salinity 

Selenium 

Selenium 

Silver 

Silver 

Specific  conductance 

Sulfate 

Sulfide 

Temperature,  water 

Thallium 

Thallium 

Total  dissolved  solids 
Total  suspended  solids 
Turbidity 
Uranium 


2410284 


ED  000552C  00003927-01968 


14:15 

MDT 

7440-62-2 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

57-12-5 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

DO 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

10:30 

MDT 

Alpha 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

10:30 

MDT 

TKN 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Alkalinity,  total 

Aluminum 

Aluminum 

Antimony 

Antimony 

Arsenic 

Arsenic 

Barium 

Beryllium 

Bicarbonate 

Boron 

Boron 

Cadmium 

Cadmium 

Calcium 

Carbonate 

Chloride 

Chromium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Hardness,  Ca 

Hydroxide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 
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10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:45 

MDT 

Current  weather  wind 

10:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:45 

MDT 

Detergent  suds 
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10:45 

MDT 

DO 

10:45 

MDT 

DO  Sat 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

Flow 

10:45 

MDT 

16984-48-8 

10:45 

MDT 

Alpha 

10:45 

MDT 

Hard-Ca 

10:45 

MDT 

TKN 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

10:45 

MDT 

7439-95-4 

10:45 

MDT 

7439-97-6 

10:45 

MDT 

7439-98-7 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

10:45 

MDT 

14797-55-8 

10:45 

MDT 

14797-65-0 

10:45 

MDT 

PH 

10:45 

MDT 

7723-14-0 

10:45 

MDT 

13982-63-3 

10:45 

MDT 

15262-20-1 

10:45 

MDT 

Salinity 

10:45 

MDT 

7782-49-2 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

10:45 

MDT 

SC 

10:45 

MDT 

Temp  water 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

10:45 

MDT 

TDS 

10:45 

MDT 

TSS 

10:45 

MDT 

Turbidity 

10:45 

MDT 

7440-61-1 

10:45 

MDT 

7440-62-2 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

10:30 

MDT 

131-57-7 

10:30 

MDT 

131-57-7 

10:30 

MDT 

80-05-7 

10:30 

MDT 

80-05-7 

10:30 

MDT 

63-05-8 

10:30 

MDT 

63-05-8 

10:30 

MDT 

103-90-2 

10:30 

MDT 

103-90-2 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Hardness,  Ca 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

pH 

Phosphorus 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Specific  conductance 
Temperature,  water 
Thallium 
Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

4-Androstenedione 

4-Androstenedione 

Acetaminophen 

Acetaminophen 

Alkalinity,  Phenolphthalein 
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10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

10:30 

MDT 

57-91-0 

10:30 

MDT 

57-91-0 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

10:30 

MDT 

58-08-2 

10:30 

MDT 

58-08-2 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

10:30 

MDT 

298-46-4 

10:30 

MDT 

298-46-4 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Alkalinity,  total 

Alkalinity,  total 

alpha-Estradiol 

alpha-Estradiol 

Aluminum 

Aluminum 

Aluminum 

Aluminum 

Ammonia-nitrogen 

Antimony 

Antimony 

Antimony 

Antimony 

Arsenic 

Arsenic 

Arsenic 

Arsenic 

Atrazine 

Atrazine 

Barium 

Barium 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

Beryllium 

Beryllium 

Bicarbonate 

Bicarbonate 

Boron 

Boron 

Boron 

Boron 

Cadmium 

Cadmium 

Cadmium 

Cadmium 

Caffeine 

Caffeine 

Calcium 

Calcium 

Carbamazepine 

Carbamazepine 

Carbonate 

Carbonate 

Chloride 

Chloride 

Chromium 

Chromium 

Chromium 

Chromium 

Cobalt 

Cobalt 
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10:30 

MDT 

7440-50-8 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

57-12-5 

10:30 

MDT 

57-12-5 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

439-14-5 

10:30 

MDT 

439-14-5 

10:30 

MDT 

15307-86-5 

10:30 

MDT 

15307-86-5 

10:30 

MDT 

56-53-1 

10:30 

MDT 

56-53-1 

10:30 

MDT 

DO 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

10:30 

MDT 

50-28-2 

10:30 

MDT 

50-28-2 

10:30 

MDT 

50-27-1 

10:30 

MDT 

50-27-1 

10:30 

MDT 

53-16-7 

10:30 

MDT 

53-16-7 

10:30 

MDT 

57-63-6 

10:30 

MDT 

57-63-6 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

10:30 

MDT 

Alpha 

10:30 

MDT 

Alpha 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

10:30 

MDT 

125-29-1 

10:30 

MDT 

125-29-1 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

10:30 

MDT 

73334-07-3 

10:30 

MDT 

73334-07-3 

10:30 

MDT 

TKN 

10:30 

MDT 

TKN 

10:30 

MDT 

10:30 

MDT 

Copper 

Copper 

Copper 

Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 
Cyanide 

Detergent  suds 

Diazepam 

Diazepam 

Diclofenac 

Diclofenac 

Diethyl stilbestrol 

Diethylstilbestrol 

Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 

estradiol 

estradiol 

Estriol 

Estriol 

Estrone 

Estrone 

Ethinyl  Estradiol 
Ethinyl  Estradiol 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Fluoride 

Fluoxetine 

Fluoxetine 

Gemfibrozil 

Gemfibrozil 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

Hardness,  Ca 

Hardness,  Ca 

Hydrocodone 

Hydrocodone 

Hydroxide 

Hydroxide 

Iopromide 

Iopromide 

Kjeldahl  nitrogen 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 
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10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:30 

MDT 

PH 

pH 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 
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10:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

10:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

12:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:15 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

12:15 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

12:15 

MDT 

Current  weather  precipitation 
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12:15 

MDT 

Current  weather  wind 

12:15 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

12:15 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

12:15 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

12:15 

MDT 

Flow 

Flow 

12:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

12:15 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

12:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitation 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

PH 

pH 

12:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:15 

MDT 

Specific  conductance 

12:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:15 

MDT 

Temperature,  water 

12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

Total  dissolved  solids 

12:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

12:15 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

12:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

13:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 
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13:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

13:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

13:30 

MDT 

Current  weather  wind 

13:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

13:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

13:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

13:30 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

13:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

13:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitation 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:30 

MDT 

PH 

pH 

13:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:30 

MDT 

Specific  conductance 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 
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13:30 

MDT 

Total  dissolved  solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

13:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

13:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

10:45 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

10:45 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

10:45 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

10:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:45 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:45 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

10:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:45 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:45 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:45 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:45 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:45 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:45 

MDT 

Current  weather  wind 

10:45 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:45 

MDT 

Detergent  suds 

10:45 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 

10:45 

MDT 

15307-86-5 

Diclofenac 

10:45 

MDT 

56-53-1 

Diethylstilbestrol 

10:45 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:45 

MDT 

DO_Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:45 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 
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10:45 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

10:45 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

10:45 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

10:45 

MDT 

Fish  kill 

10:45 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:45 

MDT 

Floating  debris 

10:45 

MDT 

Floating  garbage 

10:45 

MDT 

Flow 

Flow 

10:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:45 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:45 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

10:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:45 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:45 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitation 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:45 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:45 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:45 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:45 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:45 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:45 

MDT 

pH 

pH 

10:45 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:45 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:45 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:45 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

10:45 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 
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10:45 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

10:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

10:45 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:45 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:45 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

10:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

10:30 

MDT 

80-05-7 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

10:30 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

10:30 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

10:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

10:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Current  weather  wind 

10:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

10:30 

MDT 

Detergent  suds 

10:30 

MDT 

439-14-5 

Diazepam 
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10:30 

MDT 

15307-86-5 

Diclofenac 

10:30 

MDT 

56-53-1 

Diethyls tilbestrol 

10:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

10:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

10:30 

MDT 

50-28-2 

Estradiol 

10:30 

MDT 

50-27-1 

Estriol 

10:30 

MDT 

53-16-7 

Estrone 

10:30 

MDT 

57-63-6 

Ethinyl  Estradiol 

10:30 

MDT 

Fish  kill 

10:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

10:30 

MDT 

Floating  debris 

10:30 

MDT 

Floating  garbage 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

10:30 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitation 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:30 

MDT 

PH 

pH 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 
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10:30 

MDT 

7440-23-5 

10:30 

MDT 

SC 

10:30 

MDT 

723-46-6 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

10:30 

MDT 

Temp  water 

10:30 

MDT 

58-22-0 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

10:30 

MDT 

TDS 

10:30 

MDT 

TSS 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

10:30 

MDT 

738-70-5 

10:30 

MDT 

Turbidity 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

11:00 

MDT 

7664-41-7 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

11:00 

MDT 

7440-38-2 

11:00 

MDT 

7440-38-2 

11:00 

MDT 

7440-39-3 

11:00 

MDT 

7440-41-7 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

11:00 

MDT 

7440-70-2 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

11:00 

MDT 

7440-48-4 

11:00 

MDT 

7440-50-8 

11:00 

MDT 

7440-50-8 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

57-12-5 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

DO 

11:00 

MDT 

DO_Sat 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

Flow 

11:00 

MDT 

16984-48-8 

11:00 

MDT 

Alpha 

11:00 

MDT 

Hard-Ca 

Sodium 

Specific  conductance 

Sulfamethoxazole 

Sulfate 

Temperature,  water 
Testosterone 
Thallium 
Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Triclosan 

Trimethoprim 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

Aluminum 

Aluminum 

Ammonia-nitrogen 

Antimony 

Antimony 

Arsenic 

Arsenic 

Barium 

Beryllium 

Boron 

Boron 

Cadmium 

Cadmium 

Calcium 

Chromium 

Chromium 

Cobalt 

Copper 

Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

Fluoride 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 
Hardness,  Ca 
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11:00 

MDT 

TKN 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

11:00 

MDT 

7439-92-1 

11:00 

MDT 

7439-92-1 

11:00 

MDT 

7439-95-4 

11:00 

MDT 

7439-97-6 

11:00 

MDT 

7439-98-7 

11:00 

MDT 

7440-02-0 

11:00 

MDT 

7440-02-0 

11:00 

MDT 

14797-55-8 

11:00 

MDT 

14797-65-0 

11:00 

MDT 

PH 

11:00 

MDT 

7723-14-0 

11:00 

MDT 

13982-63-3 

11:00 

MDT 

15262-20-1 

11:00 

MDT 

Salinity 

11:00 

MDT 

7782-49-2 

11:00 

MDT 

7440-22-4 

11:00 

MDT 

7440-22-4 

11:00 

MDT 

SC 

11:00 

MDT 

Temp  water 

11:00 

MDT 

7440-28-0 

11:00 

MDT 

7440-28-0 

11:00 

MDT 

TDS 

11:00 

MDT 

TSS 

11:00 

MDT 

Turbidity 

11:00 

MDT 

7440-61-1 

11:00 

MDT 

7440-62-2 

11:00 

MDT 

7440-66-6 

11:00 

MDT 

7440-66-6 

11:30 

MDT 

131-57-7 

11:30 

MDT 

80-05-7 

11:30 

MDT 

63-05-8 

11:30 

MDT 

103-90-2 

11:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

11:30 

MDT 

Aik  Tot 

11:30 

MDT 

57-91-0 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

11:30 

MDT 

1912-24-9 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

11:30 

MDT 

15687-27-1 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

11:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Mercury 

Molybdenum 

Nickel 

Nickel 

Nitrate 

Nitrite 

PH 

Phosphorus 

Radium-226 

Radium-228 

Salinity 

Selenium 

Silver 

Silver 

Specific  conductance 
Temperature,  water 
Thallium 
Thallium 

Total  dissolved  solids 

Total  suspended  solids 

Turbidity 

Uranium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 
4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 
4-Androstenedione 
Acetaminophen 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

Alkalinity,  total 

alpha-Estradiol 

Aluminum 

Aluminum 

Ammonia-nitrogen 

Antimony 

Antimony 

Arsenic 

Arsenic 

Atrazine 

Barium 

Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 

Beryllium 

Bicarbonate 
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11:30 

MDT 

7440-42-8 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

11:30 

MDT 

58-08-2 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

11:30 

MDT 

298-46-4 

11:30 

MDT 

Carb  (Ca) 

11:30 

MDT 

16887-00- 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

57-12-5 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

439-14-5 

11:30 

MDT 

15307-86- 

11:30 

MDT 

56-53-1 

11:30 

MDT 

DO 

11:30 

MDT 

DO  Sat 

11:30 

MDT 

50-28-2 

11:30 

MDT 

50-27-1 

11:30 

MDT 

53-16-7 

11:30 

MDT 

57-63-6 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

Flow 

11:30 

MDT 

16984-48- 

11:30 

MDT 

54910-89- 

11:30 

MDT 

25812-30- 

11:30 

MDT 

Alpha 

11:30 

MDT 

Hard-Ca 

11:30 

MDT 

125-29-1 

11:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

11:30 

MDT 

73334-07- 

11:30 

MDT 

TKN 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

11:30 

MDT 

57-53-4 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Boron 
Boron 
Cadmium 
Cadmium 
Caffeine 
Calcium 
Carbamazepine 
Carbonate 
6 Chloride 
Chromium 
Chromium 
Cobalt 
Copper 
Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Diazepam 
5 Diclofenac 

Diethylstilbestrol 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 

Estradiol 

Estriol 

Estrone 

Ethinyl  Estradiol 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

8 Fluoride 

3 Fluoxetine 
0 Gemfibrozil 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 
Hardness,  Ca 
Hydrocodone 
Hydroxide 
3 Iopromide 

Kjeldahl  nitrogen 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

Last  24  hour  weather  precipitation 

Last  24  hour  weather  temperature 

Last  24  hour  weather  wind 

Lead 

Lead 

Magnesium 

Meprobamate 

Mercury 
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11:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

11:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

11:30 

MDT 

PH 

pH 

11:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

11:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

11:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:20 

MDT 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

11:20 

MDT 

80-05-7 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

11:20 

MDT 

63-05-8 

4-Androstenedione 

11:20 

MDT 

103-90-2 

Acetaminophen 

11:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity,  Phenolphthalein 

11:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:20 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

11:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:20 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

2410284 


ED  000552C  00003927-01985 


11:20 

MDT 

1912-24-9 

11:20 

MDT 

7440-39-3 

11:20 

MDT 

15687-27- 

11:20 

MDT 

7440-41-7 

11:20 

MDT 

Bicarb (Ca 

11:20 

MDT 

7440-42-8 

11:20 

MDT 

7440-42-8 

11:20 

MDT 

7440-43-9 

11:20 

MDT 

7440-43-9 

11:20 

MDT 

58-08-2 

11:20 

MDT 

7440-70-2 

11:20 

MDT 

298-46-4 

11:20 

MDT 

Carb (Ca) 

11:20 

MDT 

16887-00- 

11:20 

MDT 

7440-47-3 

11:20 

MDT 

7440-47-3 

11:20 

MDT 

7440-48-4 

11:20 

MDT 

7440-50-8 

11:20 

MDT 

7440-50-8 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

57-12-5 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

439-14-5 

11:20 

MDT 

15307-86- 

11:20 

MDT 

56-53-1 

11:20 

MDT 

DO 

11:20 

MDT 

DO  Sat 

11:20 

MDT 

50-28-2 

11:20 

MDT 

50-27-1 

11:20 

MDT 

53-16-7 

11:20 

MDT 

57-63-6 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

Flow 

11:20 

MDT 

16984-48- 

11:20 

MDT 

54910-89- 

11:20 

MDT 

25812-30- 

11:20 

MDT 

Alpha 

11:20 

MDT 

Hard-Ca 

11:20 

MDT 

125-29-1 

11:20 

MDT 

Hydx (Ca) 

11:20 

MDT 

73334-07- 

11:20 

MDT 

TKN 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

Atrazine 

Barium 

1 Benzeneacetic  acid,  . alpha . -methyl 
Beryllium 
) Bicarbonate 
Boron 
Boron 
Cadmium 
Cadmium 
Caffeine 
Calcium 
Carbamazepine 
Carbonate 
6 Chloride 
Chromium 
Chromium 
Cobalt 
Copper 
Copper 

Current  weather  cloud  cover 
Current  weather  precipitation 
Current  weather  temperature 
Current  weather  wind 
Cyanide 

Detergent  suds 
Diazepam 
5 Diclofenac 

Diethylstilbestrol 
Dissolved  oxygen  (DO) 

Dissolved  oxygen  saturation 

Estradiol 

Estriol 

Estrone 

Ethinyl  Estradiol 
Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Flow 

8 Fluoride 

3 Fluoxetine 
0 Gemfibrozil 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 
Hardness,  Ca 
Hydrocodone 
Hydroxide 
3 Iopromide 

Kjeldahl  nitrogen 
Last  24  hour  weather  cloud  cover 
Last  24  hour  weather  precipitation 
Last  24  hour  weather  temperature 
Last  24  hour  weather  wind 


2410284 
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11:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:20 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

11:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:20 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

11:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:20 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

11:20 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

11:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:20 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:20 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

11:20 

MDT 

pH 

pH 

11:20 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:20 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:20 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

11:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:20 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

11:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:20 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:20 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

11:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:20 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

11:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:20 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:20 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

11:20 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

11:20 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

2410284 
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11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

11:30 

MDT 

Current  weather  cloud  cover 

11:30 

MDT 

Current  weather  precipitation 

11:30 

MDT 

Current  weather  temperature 

11:30 

MDT 

Current  weather  wind 

11:30 

MDT 

57-12-5 

Cyanide 

11:30 

MDT 

Detergent  suds 

11:30 

MDT 

DO 

Dissolved  oxygen  (DO) 

11:30 

MDT 

DO  Sat 

Dissolved  oxygen  saturation 

11:30 

MDT 

Fish  kill 

11:30 

MDT 

Floating  algae  mats 

11:30 

MDT 

Floating  debris 

11:30 

MDT 

Floating  garbage 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity,  (Americ 

11:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  cloud  cover 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  precipitation 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  temperature 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather  wind 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

PH 

pH 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

SC 

Specific  conductance 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

2410284 
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11:30 

MDT 

TDS 

Total  dissolved  solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended  solids 

11:30 

MDT 

Turbidity 

Turbidity 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

2410284 
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Method 

Speciation 

as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Sample 

Fraction 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 


2410284 
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Dissolved 


as  S04 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


2410284 
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Total 

Total 

Total 


as 


2410284 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
CaC03  Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


ED  000552C  00003927-01993 


as  S04 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-01994 


Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-01995 


Total 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


Dissolved 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-01996 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-01997 


Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

as  S04  Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-01998 


Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 


Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-01999 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Total 
Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-02000 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

as  S04  Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


2410284 
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Total 


Total 

Total 

Dissolved 

Total 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


as  CaC03 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 


2410284 


ED  000552C  00003927-02002 


Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

as  CaC03  Dissolved 

as  CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

as  CaC03  Dissolved 

Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
as  CaC03  Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 


Total 

Total 

Dissolved 


2410284 


ED  000552C  00003927-02003 


as  CaC03 


Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

Total 
Total 
Dissolved 
Dissolved 

as  S04  Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 


as  CaC03 
as  CaC03 


as  CaC03 


as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 
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0.52 


100 

2 

0.014 


0.0016 

0.009 


11 

0.39 

0.0029 

100 


48 


8.4 

0.031 


0.049 


2410284 


ED  000552C  00003927-02046 


8.04 

90.9 


694 


8.7 

150 


0.94 

0.03 


7.6 

0.035 


0.026 

7.75 

2.8 


0.25 

0.002 


32 

518 


2410284 


ED  000552C  00003927-02047 


13 


Current 
Past  24 


110 

21.27 


342 

1200 


95 


0.0042 


weather:  clear,  no  precipitation,  hot, 
hour  weather:  clear,  no  precipitation. 


breeze 
hot,  breeze 


0.13 

110 

0.046 

110 


0.018 

6.7 

0.051 

110 


0.0026 

61 

16 

0.39 


1.2 


2410284 


ED  000552C  00003927-02048 


Current 
Past  24 


7.55 

84.9 

1790 

0.56 

3.5 

180 

4.2 

0.21 

6.2 

150 


0.36 

7.75 

6.1 

1 

1 


0.5 

0.018 


160 

1003 

400 

20.99 

0.0021 

661 

30000 

0.047 


weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  warm,  windy 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


2.9 

120 

0.01 

29 


0.0086 

0.51 

0.0017 

120 


2410284 


ED  000552C  00003927-02049 


64 


13 

0.029 


0.057 


9.48 

109.8 

582 

0.47 

6.4 

200 


0.036 

8.5 

17 


0.014 

8.11 

3 

0.6 

1.7 

1.1 

0.24 

0.0021 


36 

500 

140 

22.64 


330 

1400 


Current  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
Past  24  hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


0.18 


2410284 


ED  000552C  00003927-02050 


110 

0.014 

17 


0.062 

4.2 

0.024 

110 


59 


12 

0.44 


0.45 


8.64 

103 


753 

0.4 

3.4 

180 


0.33 

7.1 

29 


2410284 


ED  000552C  00003927-02051 


0.26 

7.91 

4.2 


0.9 


0.9 


0.3 


56 

619 

170 

24.12 


409 

11000 


0.0041 


Current 
Past  24 


weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


1.6 

120 

0.038 

140 

0.0033 

0.0018 

2.9 

0.019 

120 

0.43 


2410284 


ED  000552C  00003927-02052 


63 


12 

0.22 


0.32 

6.79 

81.3 

702 

0.43 

3.4 

190 

1.68 

0.16 

8.9 

0.6 


0.2 

7.87 

4.1 


0.31 


58 

643 

190 

24.35 


425 

9400 

0.014 


Current  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
Past  24  hour  weather:  cloudy,  heavy  rain,  hot,  windy 


0.84 


2410284 


ED  000552C  00003927-02053 


110 


29 


0.0019 

0.011 


0.5 

0.0039 

110 


58 


10 

0.033 


0.059 


8.24 

97.5 


677 


6.4 

190 


1.1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02054 


0.036 


11 

0.1 

0.013 


0.041 

56 

7.88 

3.4 


0.31 

0.0022 


38 

641 


150 

23.68 


423 

2300 


91 


2410284 


ED  000552C  00003927-02055 


80 


0.0049 


Current  weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  light  breeze 

Past  24  hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


0.15 

96 

150 


0.03 

1.4 

0.0073 

96 


0.0024 

76 


0.11 


0.17 


8.94 

104.4 

1494 


3.9 

240 

1.8 

0.1 

13 

43 


0.099 

7.89 

4 

1.4 


2410284 


ED  000552C  00003927-02056 


1.4 


0.32 

0.0079 


52 

665 

240 

23 

0.0021 

439 

3800 

0.012 

Current  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
Past  24  hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 

0.62 

120 

0.031 

51 


0.017 

0.93 

0.0046 

120 


0.0011 

64 

13 

0.06 


0.11 


9.15 

104.3 

670 

0.49 

4.3 

200 


2410284 


ED  000552C  00003927-02057 


0.072 

9.2 

25 


0.035 

8.15 

4 

0.4 

0.4 

0.27 

0.0043 


44 

564 

160 

21.82 

0.001 

372 

3600 

0.0059 


Current 
Past  24 


weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot, 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation. 


breeze 
hot,  breeze 


0.33 

110 

0.053 

82 


0.056 

9.6 

0.049 

110 


76 

15 


2410284 


ED  000552C  00003927-02058 


0.78 


0.92 


7.98 

94.1 

1049 

0.41 

2.5 

230 


0.29 

11 

15 


0.54 

7.88 

4.8 

1.2 

1.2 

0.39 


74 

802 

260 

23.57 


529 

15000 

0.0077 


Current  weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
Past  24  hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


2.9 

120 

1.4 

77 


0.0021 


2410284 


ED  000552C  00003927-02059 


0.015 

4.2 

0.026 

120 

0.56 


62 

11 

0.27 


0.44 

6.44 

78.1 

804 

0.41 

3.4 

190 

0.626 

0.0027 

0.28 

9.3 

0.13 


0.26 

7.56 

5 


0.31 


56 

632 

190 

25.02 


417 

12000 

0.022 


Current  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


2410284 


ED  000552C  00003927-02060 


Past  24  hour  weather:  cloudy 


rain,  hot,  breeze 


1.1 


110 

0.011 

36 


0.0018 

0.014 


0.67 

0.0056 

110 


58 


11 

0.049 


0.083 


7.16 

87.1 


747 


2410284 


ED  000552C  00003927-02061 


9 

190 


2.1 

0.052 


10 

0.087 


0.044 

7.78 

3.9 


0.32 

0.0029 


40 

666 


14 

160 

25.18 


439 


2410284 


ED  000552C  00003927-02062 


3000 


0.0065 


Current  weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  light  breeze 

Past  24  hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


0.22 

110 

37 


0.0076 

1.2 

0.0068 

110 


51 

8.1 

0.087 


0.13 


8.13 

99.1 

1110 


2.4 

160 


2.5 


0.053 

8.2 


2410284 


ED  000552C  00003927-02063 


30 


Current 
Past  24 


0.073 

7.82 

3 

0.8 

0.8 


0.22 

0.0081 


37 

460 

110 

25.34 


303 

3800 

0.0099 

weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  light  breeze 
hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


0.44 

130 

2.8 

70 


0.041 

2.6 

0.016 

130 

0.23 

0.0027 

56 

13 

0.16 


0.32 


2410284 


ED  000552C  00003927-02064 


Current 
Past  24 


8.45 

95.2 

747 

0.64 

3.4 

170 


0.0011 

0.16 

6.7 

16 


0.11 

8.03 

5.1 

0.5 

0.5 

0.3 

0.012 

0.0013 

72 

608 

170 

20.93 

0.0024 

401 

11000 

0.0086 


weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  warm,  breeze 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


0.83 


110 

0.04 

44 


0.055 

2.2 


2410284 


ED  000552C  00003927-02065 


0.012 

110 

0.26 


65 


16 

0.15 


0.35 


8.61 

101 


1370 

0.42 

2.5 

200 


0.23 

10 

60 


0.12 

8.04 

5 


2410284 


ED  000552C  00003927-02066 


0.33 


60 

683 

200 

23.25 


451 

8100 


0.0055 


Current 
Past  24 


weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


0.9 

1.5 


0.001 

0.0036 

0.76 

0.0027 


92 

0.037 


0.0018 

0.05 

12.03 

125 

1210 

320 

2 

0.03 


2410284 


ED  000552C  00003927-02067 


21 

42 

0.0016 

0.0029 

0.033 

0.65 


150 

6.99 

0.43 


875 

110 

17.04 


577 

2600 


0.002 

0.11 


71 

0.033 

0.6 


0.002 

0.13 

71 


28 


3.3 


2410284 


ED  000552C  00003927-02068 


0.01 


Clear 

None 

Hot 

Breeze 

None 

11.11 

98.2 

None 

None 

Mild 

None 

8100 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.019 

4.9 

5.1 


7.68 

0.019 


0.12 


12 

242 

44 

9.96 


160 

120 

62.1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02069 


0.026 

0.65 

0.028 


0.075 


51 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 

8.19 

94.8 

None 

None 

None 

None 

1150 

1.2 

160 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0025 

7.6 

1.9 


8.32 


2410284 


ED  000552C  00003927-02070 


0.252 


0.18 


382 

22.58 


252 

51 

25.3 

0.0011 


110 


0.24 

0.072 


0.0012 

1.4 

0.099 

7 

100 


24 

49 

4 


6.6 


8.3 


Partly  cloudy 


2410284 


ED  000552C  00003927-02071 


None 

Hot 

Light  breeze 
None 


2 

9.36 

106.9 


None 

None 

None 

None 

597 


3.5 

1.4 

160 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0019 

8.9 

6.6 

2.1 


12 

10 


0.018 


8.25 

4.5 

0.249 

2.3 


2410284 


ED  000552C  00003927-02072 


0.19 


28 

405 

23 

94 

21.81 


267 

44 


31.6 

0.0017 


110 

0.011 

3.4 


0.0011 

0.25 

0.0014 

110 


51 


9.8 


0.017 


0.021 

Clear 

None 

Light  Breeze 


7.99 

89.4 


2410284 


ED  000552C  00003927-02073 


526 


2.6 

160 


Partly  Cloudy 

None 

Breeze 


8.4 

0.0063 


0.014 

7.78 

2.5 


0.21 


30 

440 

110 

20.75 


291 

530 

0.0016 


0.05 

110 

0.016 

7.1 

0.0035 

0.0031 

0.17 

110 


2410284 


ED  000552C  00003927-02074 


53 


10 

0.01 


0.014 

Cloudy 

None 

Light  Breeze 

8.76 

94.7 

564 

7.6 

170 

Cloudy 

None 

Breeze 


0.0075 

8.7 

0.017 

0.017 


7.7 

2.2 


0.22 


31 

463 

120 

19.08 


305 

410 

448 

0.0017 


0.051 

0.82 


2410284 


ED  000552C  00003927-02075 


0.0017 

0.016 

2.9 

0.011 


180 

0.14 


0.0038 

0.27 

0.0068 

10.82 

111.7 

1060 

600 

6.3 

0.2 

39 

111 

0.003 

0.003 

0.13 

0.95 


70.5 

7.28 

0.29 


588 

140 

19.27 


388 

9400 


2410284 


ED  000552C  00003927-02076 


0.0037 

0.49 


69 

0.027 

0.39 


0.0025 

0.14 

69 


28 

3.1 


0.016 

Clear 

None 

Hot 

Breeze 

None 

10.6 

98 

None 

None 

Mild 

None 

8300 


0.8 

89 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.026 

4.8 

2.4 


2410284 


ED  000552C  00003927-02077 


8.02 

0.155 


0.11 


12 

239 

44 

11.81 


158 

130 

99 


0.061 

0.028 

1.8 

0.095 


0.0011 

0.081 


50 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 


2410284 


ED  000552C  00003927-02078 


None 

None 

None 

None 


7.74 

89.5 


1140 

1.4 

160 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0032 

8 

3.8 


8.25 

0.207 


0.2 


414 

22.55 


274 

59 

42.6 

0.0014 


2410284 


ED  000552C  00003927-02079 


120 

120 


0.012 

1.8 

0.012 

1.9 

0.06 


0.001 

0.0014 

0.0011 

0.0014 

1.5 

1.6 
0.089 
0.089 


110 

110 


19 

20 

56 

57 
3.7 


3.6 

7.4 

6.3 

9.4 


9.4 


2410284 


ED  000552C  00003927-02080 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Calm 


None 


8.91 

102.4 


None 

None 

None 

None 

590 


1.1 

2.1 

1.8 

180 

190 


19 

13 


Partly  cloudy 
None 


2410284 


ED  000552C  00003927-02081 


Hot 

Breeze 


0.002 

0.0021 

10 

11 

3.8 

3.8 

3.1 

3.4 


10 

9.9 

2.9 
2.9 


7.95 

2.8 

3.1 

0.207 

2.9 

2.9 


0.8 


0.22 


34 

34 

458 


2410284 


ED  000552C  00003927-02082 


20 

20 

120 

120 

22.32 


303 

92 

93 


59.2 

0.0021 

0.002 


110 

0.025 

88 


0.0011 

0.016 

1.1 

110 


0.0012 

50 

10 


0.18 

Clear 

None 


2410284 


ED  000552C  00003927-02083 


Light  Breeze 


7.71 

92.7 

551 

0.41 

4.1 

150 

0.297 

Partly  Cloudy 

None 

Breeze 


0.098 

6.9 

0.11 


7.96 

4 


0.25 

0.0033 


47 

510 

140 

24.59 

0.0013 

337 

6100 

0.012 


110 

1.2 

0.059 


0.0013 

0.081 


2410284 


ED  000552C  00003927-02084 


100 


53 

10 


Cloudy 
Light  Rain 
Light  Breeze 


8.54 

98.3 

590 

2.7 

170 


Cloudy 

None 

Breeze 


0.0015 

9.5 

0.002 


0.001 

8.06 

0.003 

2.1 


0.22 


28 

456 

120 

22.3 


2410284 


ED  000552C  00003927-02085 


301 

64 

53.8 

0.0014 


2.2 


62 

0.035 

0.65 

0.052 


0.0016 

0.092 

2.3 

62 


9.6 

36 

1.3 

4.5 


0.014 

Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

None 


8.84 

92.5 


2410284 


ED  000552C  00003927-02086 


3.1 


None 

None 

None 

None 

2280 


1.8 

1.7 

110 


Clear 

None 

Hot 

Light  breeze 


0.019 

5 

1.4 

1.8 


13 

1.6 


7.87 

0.132 


0.14 


11 

286 

5.8 

61 

17.52 


2410284 


ED  000552C  00003927-02087 


188 

45 


27.9 


0.061 

2 


93 

0.023 

1.8 

0.063 


0.0011 

1.2 

0.078 

1.7 

91 


14 

48 

3 


8.3 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 


2410284 


ED  000552C  00003927-02088 


8.37 

97.9 


None 

None 

None 

None 

1100 


2.2 

1.7 

150 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0039 

7.2 

3 

2 


26 

5.3 


0.01 


8.3 

3.1 

0.037 


0.2 


2410284 


ED  000552C  00003927-02089 


20 

414 

10 

100 

23.21 


273 

73 


40.6 

0.0012 


0.037 

5.9 

0.736 


0.0015 

0.11 


54 


Partly  cloudy 

None 

Warm 

Light  breeze 
None 

8.71 

91.6 

None 

None 

Mild 

None 

617 

1.1 

170 


2410284 


ED  000552C  00003927-02090 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0039 

9.4 

2.6 


8.27 

0.088 


0.13 


0.0012 

274 

17.75 


181 

180 

169 

0.0016 


5.9 


68 

0.032 

0.48 

0.084 


0.0011 

0.068 

13 


68 


2410284 


ED  000552C  00003927-02091 


21 

38 

17 


7.6 


0.01 

Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 

None 


9 

94.7 

2.3 

5.4 

None 

None 

None 

None 

2250 

4.6 
75 

1.6 

120 

18 

4300 

Clear 

None 

Hot 

Light  breeze 


0.012 

5.7 


6.7 


3.5 


2410284 


ED  000552C  00003927-02092 


42 

30 


0.548 

0.036 

7.69 

14 

0.385 


19 

0.16 


16 

321 

130 

72 

17.86 


212 

59 

46 

27.5 


1.9 


94 

0.024 

0.88 

0.054 


0.0012 


2410284 


ED  000552C  00003927-02093 


1.4 

0.081 

1.1 

92 


15 

51 

6.3 

9.9 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Light  breeze 
None 


8.07 

94.8 


None 

None 

None 

None 

1120 


2.6 

1.7 

160 


260 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


2410284 


ED  000552C  00003927-02094 


0.0043 

7.7 

3.4 

2.2 


34 

4.8 


0.195 


8.17 

5.2 

0.2 

2.3 


0.21 


22 

447 

61 

98 

23.39 


295 

85 

16 

38.8 

0.0012 


0.013 

4.1 

0.656 


0.0016 

0.11 


2410284 


ED  000552C  00003927-02095 


53 


Partly  cloudy 

None 

Warm 

Light  breeze 
None 

8.27 

88.2 

None 

None 

Mild 

None 

617 

1.6 

170 


Partly  cloudy 

None 

Hot 

Breeze 


0.0043 

9.6 

3.4 


0.254 

8.13 

0.236 


0.15 


303 

18.28 


2410284 


ED  000552C  00003927-02096 


200 

190 

194 

0.0017 


2410284 


ED  000552C  00003927-02097 


2410284 


ED  000552C  00003927-02098 


Lower/Upper 
Confidence  Value 


0.9 


Result  Detection 
Condition 

Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 

Not  Detected 
Not  Detected 

Not  Detected 

Not  Detected 

Not  Detected 
Not  Detected 

Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 

Not  Detected 
Not  Detected 
Not  Detected 


Result  Value 


Units 

DL  [ 

mg/1 

6 

mg/1 

1.5 

mg/L 

0.085 

mg/L 

1.7 

mg/1 

0.00023 

mg/1 

0.0023 

mg/1 

0.00034 

mg/1 

0.0034 

mg/1 

0.0071 

mg/1 

0.00024 

mg/1 

6 

mg/1 

0.084 

mg/1 

0.046 

mg/1 

0.00009 

mg/1 

0.0009 

mg/1 

0.25 

mg/1 

6 

mg/1 

0.056 

mg/1 

0.005 

mg/1 

0.005 

mg/1 

0.01 

mg/1 

0.0019 

mg/1 

0.0019 

mg/L 

0.003 

mg/L 

cf  s 

mg/1 

0.026 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

mg/1 

6 

mg/L 

0.06 

mg/1 

0.00006 

mg/1 

0.0006 

mg/1 

0.2 

ug/L 

0.001 

mg/1 

0.0019 

mg/1 

0.0092 

mg/1 

0.0092 

None 

mg/1 

0.16 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/1 

0.012 

mg/1 

0.00009 

mg/1 

0.0009 

(PQL) I 

6 

6 

0.1 

2 

0.003 

0.03 

0.001 

0.01 

0.01 

0.001 

6 

0.2 

0.2 

0.001 

0.01 

2 

6 

2 

0.01 

0.01 

0.04 

0.01 

0.01 

0.005 


0.4 

13 

6 

0.1 

0.001 

0.01 

2 

0.0025 

0.01 

0.01 

0.01 

2 


0.02 

0.001 

0.01 
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mg/1 

uS/cm 

0.38 

2 

mg/1 
deg  C 

0.91 

20 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

mg/L 

mg/1 

0 

50 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not  Detected 

mg/1 

0.0005 

0.01 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not  Detected 

ng/L 

82 

250 

Not  Detected 

ng/L 

0.97 

12 

Not  Detected 

ng/L 

160 

160 

Not  Detected 

ng/L 

8.5 

25 

Not  Detected 

ng/L 

0.52 

11 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not  Detected 

ng/L 

36 

110 

Not  Detected 

ng/L 

110 

280 

ng/L 

5.2 

11 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

7.7 

31 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

ng/L 

16 

62 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

ng/L 

12 

62 

Not  Detected 

ng/L 

2.7 

12 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

1.5 

11 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

ED  000552C  00003927-02100 


2410284 


Not 

Detected 

ng/L 

52 

120 

Not 

Detected 

ng/L 

0.53 

6.2 

Not 

Detected 

ng/L 

mg/L 

% 

ng/L 

3.3 

11 

Not 

Detected 

0.75 

6.2 

Not 

Detected 

ng/L 

1.7 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

3.1 

62 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

5.7 

62 

cf  s 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

12 

31 

Not 

Detected 

ng/L 

pCi/L 

14 

31 

mg/1 

1.4 

13 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

62 

mg/L 

0.06 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

5.5 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

0.98 

12 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not 

Detected 

ng/L 

2.1 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

31 

31 

Not 

Detected 

ng/L 

21 

62 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

3.1 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

49 

None 

Not 

Detected 

ng/L 

75 

120 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

120 

310 

Not 

Detected 

ng/L 

1.2 

6.2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

4 

22 

Not 

Detected 

ng/L 

62 

62 

0/00 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 
uS/  cm 

0.38 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

280 

550 

Not 

Detected 

ng/L 

3.3 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

12 
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Not 

Detected 

ng/L 

7.4 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

4.2 

12 

ng/L 

6 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

250 

250 

mg/1 

0.91 

20 

Not 

Detected 

ng/L 

4.6 

12 

deg  C 

Not 

Detected 

ng/L 

2.6 

25 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

6.4 

12 

mg/L 

mg/1 

0 

40 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

7.5 

62 

Not 

Detected 

ng/L 

4.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

310 

620 

ng/L 

15 

62 

Not 

Detected 

ng/L 

26 

62 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

12 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

25 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.0096 

0.02 

mg/L 

0.048 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.006 

1 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.23 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.012 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.062 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

2410284 


ED  000552C  00003927-02102 


Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 
mg/L 

0.083 

0.4 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.014 

0.1 

None 

mg/L 

0.21 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.096 

2 

uS/  cm 
mg/L 

1.7 

20 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

mg/L 

200 

200 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.052 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.25 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0042 

0.006 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 
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Not  Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.09 

2 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not  Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.003 

0.005 

mg/L 

0.083 

0.4 

1.7 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

0.21 

2 

0.1 

pCi/L 

o 

CO 

pCi/L 

o 

CO 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

uS/cm 

0.096 

2 

mg/L 
deg  C 

0.17 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

mg/L 

40 

40 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 
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Not 

Detected 

ng/L 

9.7 

9.7 

Not 

Detected 

ng/L 

150 

150 

Not 

Detected 

ng/L 

20 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.003 

0.05 

Not 

Detected 

ng/L 

26 

26 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.12 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.006 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.031 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

g. 

Not 

Detected 

o 

ng/L 

4.8 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

9.7 

9.7 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

9.7 

9.7 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

48 

cf  s 

mg/L 

0.083 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

pCi/L 

26 

26 

mg/L 

13 

13 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

Not 

Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.04 

0.1 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

26 

26 
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Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 

Not  Detected 
Not  Detected 

0.2 

0.2 

Not  Detected 
Not  Detected 

Not  Detected 
Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 
Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 
Not  Detected 
Detected  not  quantified 

Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


Not  Detected 
Not  Detected 


ng/L 

51 

51 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.05 

None 

ng/L 

100 

100 

mg/L 

0.21 

2 

ng/L 

260 

260 

ng/L 

4.8 

4.8 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

ng/L 

51 

51 

0/00 

mg/L 

0.006 

0.02 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.096 

2 

uS/  cm 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

1.7 

20 

deg  C 

ng/L 

19 

19 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.004 

0.01 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

mg/L 

100 

100 

ng/L 

10 

10 

ng/L 

51 

51 

ng/L 

10 

10 

NTU 

mg/L 

0.0004 

0.002 

mg/L 

0.0011 

0.01 

ng/L 

20 

20 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.026 

0.25 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

1.7 

2 

mg/1 

0.0023 

0.03 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.0034 

0.01 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.084 

0.2 

mg/1 

0.046 

0.2 

mg/1 

0.00009 

0.001 

2410284 


ED  000552C  00003927-02106 


Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

o 

o 

cf  s 

0.003 

0.005 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/L 

0.06 

0.1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.01 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.01 

0.025 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

None 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

Not  Detected 

mg/1 

0.012 

0.02 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 
uS/  cm 

0.38 

2 

mg/1 
deg  C 

0.91 

20 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

mg/L 

mg/1 

0 

100 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.0005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

ng/L 

87 

260 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

160 

160 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 
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Not 

Detected 

ng/L 

0.5 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.85 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

35 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

110 

270 

Not 

Detected 

ng/L 

5 

11 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

8.2 

32 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

17 

65 

mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

13 

65 

Not 

Detected 

ng/L 

2.9 

13 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

1.5 

11 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

ng/L 

55 

130 

Not 

Detected 

ng/L 

0.56 

6.5 

Not 

Detected 

ng/L 

3.2 

11 

mg/L 

O, 

Not 

Detected 

o 

ng/L 

0.79 

6.5 

Not 

Detected 

ng/L 

1.8 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

3.2 

65 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

6 

65 

cf  s 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

13 

32 

Not 

Detected 

ng/L 

pCi/L 

14 

32 

mg/1 

1.4 

13 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

65 

mg/L 

0.06 

0.1 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

5.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

6.5 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not 

Detected 

ng/L 

2 

11 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

32 

32 

Not 

Detected 

ng/L 

22 

65 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

3 

11 

ng/L 

9 

52 

None 

Not 

Detected 

ng/L 

79 

130 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

130 

320 

Not 

Detected 

ng/L 

1.3 

6.5 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

3.9 

21 

Not 

Detected 

ng/L 

65 

65 

0/00 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

uS/  cm 

Not 

Detected 

ng/L 

270 

540 

Not 

Detected 

ng/L 

3.5 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

7.8 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

4.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

6.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

260 

260 

mg/1 

0.91 

20 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

13 

deg  C 

Not 

Detected 

ng/L 

2.7 

26 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

6.8 

13 

mg/L 

mg/1 

0 

40 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

7.9 

65 

Not 

Detected 

ng/L 

4.3 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

320 

650 

ng/L 

16 

65 
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Detected  not  quantified 

ng/L 

NTU 

27 

65 

Not  Detected 

ng/L 

x — 1 

13 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.06 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

1.3 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

Q_ 

O 

cf  s 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.083 

0.4 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.16 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

pCi/L 

0.21 

2 
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0.2 


Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.096 

2 

uS/cm 

mg/L 

1.7 

20 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

mg/L 

40 

40 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.25 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0042 

0.006 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.003 

0.005 

mg/L 

0.083 

0.4 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 
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Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

0.21 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.096 

2 

uS/cm 

mg/L 

0.17 

2 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

mg/L 

40 

40 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.003 

0.05 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.12 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 
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mg/L 

0.006 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not  Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.031 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.003 

0.005 

mg/L 

pCi/L 

0.083 

0.4 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

None 

0.007 

0.05 

Not  Detected 

mg/L 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

0.21 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.006 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 
uS/  cm 

0.096 

2 

mg/L 
deg  C 

1.7 

20 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.004 

0.01 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

100 

100 

mg/L 

0.0004 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.026 

0.25 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.21 

0.25 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.0023 

0.03 

mg/1 

0.00034 

0.001 

ED  000552C  00003927-02113 


2410284 


mg/1 

0.0034 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 

0.25 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

o 

'o 

cf  s 

0.003 

0.005 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/L 

0.06 

0.1 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.01 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

None 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

0/00 

Not  Detected 

mg/1 

0.012 

0.02 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

mg/1 
uS/  cm 

0.38 

2 

mg/1 
deg  C 

0.91 

20 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

mg/L 

mg/1 

0 

100 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.0005 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

ng/L 

88 

260 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

160 

160 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

0.51 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

36 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

110 

270 

Not 

Detected 

ng/L 

5.1 

11 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

8.3 

33 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

17 

66 

mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

13 

66 

Not 

Detected 

ng/L 

2.9 

13 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

1.5 

11 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

ng/L 

55 

130 

Not 

Detected 

ng/L 

0.56 

6.6 

Not 

Detected 

ng/L 

3.3 

11 

mg/L 

Not 

Detected 

O 

ng/L 

0.8 

6.6 

Not 

Detected 

ng/L 

1.8 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

3.3 

66 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

6 

66 

cf  s 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 
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1.9 


Not 

Detected 

ng/L 

13 

33 

Not 

Detected 

ng/L 

14 

33 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

66 

mg/L 

0.06 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

5.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

Not 

Detected 

ng/L 

2.1 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

33 

33 

Not 

Detected 

ng/L 

22 

66 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

3.1 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

52 

None 

Not 

Detected 

ng/L 

80 

130 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

130 

330 

Not 

Detected 

ng/L 

1.3 

6.6 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.5 

Not 

Detected 

ng/L 

3.9 

22 

Not 

Detected 

ng/L 

66 

66 

0/00 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

uS/  cm 

Not 

Detected 

ng/L 

270 

540 

Not 

Detected 

ng/L 

3.5 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

7.9 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

4.5 

13 

ng/L 

6.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

260 

260 

mg/1 

0.91 

20 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

13 

deg  C 

Not 

Detected 

ng/L 

2.8 

26 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

6.8 

13 

mg/L 
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mg/1 

0 

40 

Not  Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not  Detected 

ng/L 

8 

66 

Not  Detected 

ng/L 

4.4 

11 

Not  Detected 

ng/L 

330 

660 

Not  Detected 

ng/L 

16 

66 

Not  Detected 

ng/L 

28 

66 

Detected  not  quantified 

NTU 

Not  Detected 

ng/L 

1.4 

13 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0096 

0.02 

mg/L 

0.048 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.1 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.003 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.083 

0.4 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.16 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.05 

2 
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ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

0.21 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.096 

2 

uS/  cm 
mg/L 

1.7 

20 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

mg/L 

40 

40 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

0.25 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0042 

0.006 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.09 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 
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Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 
mg/L 

0.083 

0.4 

pCi/L 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

1 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

mg/L 

0.21 

2 

Not  Detected 

pCi/L 

pCi/L 

pCi/L 

0/00 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.096 

2 

uS/  cm 
mg/L 

0.17 

2 

Not  Detected 

deg  C 
mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

mg/L 

1000 

1000 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.001 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

ng/L 

9.6 

9.6 

Not 

Detected 

ng/L 

150 

150 

Not 

Detected 

ng/L 

20 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1 

2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0084 

0.012 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.0006 

0.01 
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Not  Detected 

ng/L 

26 

26 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.023 

0.2 

mg/L 

0.023 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0016 

0.004 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

51 

51 

mg/L 

0.09 

2 

Not  Detected 

ng/L 

10 

10 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

0.13 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not  Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

O, 

Not  Detected 

o 

ng/L 

4.8 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

9.6 

9.6 

Not  Detected 

ng/L 

48 

48 

Not  Detected 

ng/L 

9.6 

9.6 

Not  Detected 

ng/L 

48 

48 

cf  s 

mg/L 

0.083 

0.4 

Not  Detected 

ng/L 

pCi/L 

26 

26 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

mg/L 

6 

6 

Not  Detected 

ng/L 

51 

51 

Not  Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.05 

2 

ng/L 

1 

2.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

26 

26 

Not  Detected 

ng/L 

51 

51 

Not  Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

None 

Not  Detected 

ng/L 

100 

100 

mg/L 

0.21 

2 

Not  Detected 

ng/L 

260 

260 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

4.8 

Not  Detected 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

Not  Detected 

ng/L 

51 

51 
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0/00 

Not  Detected 

mg/L 

0.006 

0.02 

Not  Detected 

mg/L 

0.0016 

0.004 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.096 

2 

uS/cm 

Not  Detected 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

1.7 

20 

deg  C 

Not  Detected 

ng/L 

19 

19 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

mg/L 

100 

100 

Not  Detected 

ng/L 

10 

10 

Not  Detected 

ng/L 

51 

51 

Not  Detected 

ng/L 

10 

10 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/L 

0.0004 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not  Detected 

ng/L 

20 

20 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.2 

0.2 

mg/L 

0.197 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.2 

0.2 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

2 

2 

mg/L 

0.005 

0.005 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

% 

cf  s 

0.01 

0.0097 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

0.33 

1.3 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 
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mg/L 

2 

2 

ng/L 

5 

0.5 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.154 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

0.075 

0.2 

Not  Detected 

mg/L 

mV 

None 

0.28 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0/00 

0.135 

0.5 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 
uS/  cm 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.674 

4 

Not  Detected 

mg/L 
deg  C 

0.24 

0.4 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

mg/L 

0.001 

0.001 

Detected  not  quantified 

mg/L 

NTU 

0 

10 

Not  Detected 

mg/L 

0.005 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not  Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 
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mg/1  0.004  0.01 


Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

% 

Not  Detected 

cf  s 
mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

None 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.4 

0/00 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.65 

2 

uS/  cm 

mg/1 

0.091 

2 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

10 

NTU 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.042 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.012 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0022 

0.005 

mg/L 

o 

T5 

cf  s 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

Not  Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.04 

0.25 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

None 
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mg/L 

Not 

Detected 

pCi/L 

0.3 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

0.6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 
uS/cm 
deg  C 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

2 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

ng/L 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

ng/L 

0.95 

mg/1 

0.0071 

0.01 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

ng/L 

1.9 

mg/1 

0.25 

2 

ng/L 

0.97 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.0022  0.005 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

mg/L 

% 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

cf  s 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.2 

2 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

ng/L 

4.8 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/L 

Not  Detected 

mg/L 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

None 

ng/L 

1.9 

mg/L 

mg/1 

0.16 

2 

Not  Detected 

ng/L 

1.9 

Not  Detected 

pCi/L 

0.3 
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0.4 

19 


Not  Detected  pCi/L 

Not  Detected  ng/L 

0/00 


Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

uS/cm 

0.38 

2 

ng/L 

0.95 

mg/1 
deg  C 

0.091 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

2.5 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 
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cf  s 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

o 

00 

pCi/L 

mg/1 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

6 

6 

Not  Detected 

mg/L 

0.15 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.0002 

0.0005 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

None 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

pCi/L 

Not 

Detected 

pCi/L 

0/00 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

uS/  cm 

mg/1 

0.91 

20 

deg  C 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/1 

0 

20 

Detected  not  quantified 

NTU 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

0.084 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.046 

0.2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 
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mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

0.056 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.003 

0.005 

mg/L 

% 

cf  s 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 
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IB 

1 

1U 

1 

1 

IB 

1 

1 


1U 

IB 

1 

1U 

1 

1 

1U 

1 

1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02197 


1 


IB 

1 

1U 

1 

1 


1U 

1U 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 


1 

1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02198 


1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1U 

1U 

1U 

1 

1 

1U 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1U 

1 

1 

1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02199 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1U 

1U 

1U 


1U 

1 

1 

1U 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100 

1 


1 

1 

1 

1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02200 


1U 

1 

1 

1 

1 

1 


1U 

1 

1 

1U 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1U 

1 

1 

2.5 

1U 

1 

1 

1 

1 

1 

IB 

1U 

1U 

1U 

1 

1 

1U 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02201 


IB 

1 

IB 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IB 

1 

IB 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1U 

1U 

1U 


1U 

1U 

1U 

1U 


1 

1U 

IB 

1 

1 

1U 

1 

1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02202 


1 

1 

1 

IB 

1 

1U 

1 

1 

IB 

1 

1 


1U 

IB 

1 

1U 

1 

1 

1U 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1U 

1 

1 

2.9 

1U 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02203 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02204 


5 


1 

1 

1 

1 


2410284 


ED  000552C  00003927-02205 


2410284 


ED  000552C  00003927-02206 


2410284 


ED  000552C  00003927-02207 


2410284 


ED  000552C  00003927-02208 


2410284 


ED  000552C  00003927-02209 


2410284 


ED  000552C  00003927-02210 


2410284 


ED  000552C  00003927-02211 


2410284 


ED  000552C  00003927-02212 


2410284 


ED  000552C  00003927-02213 


2410284 


ED  000552C  00003927-02214 


2410284 


ED  000552C  00003927-02215 


2410284 


ED  000552C  00003927-02216 


2410284 


ED  000552C  00003927-02217 


2410284 


ED  000552C  00003927-02218 


2410284 


ED  000552C  00003927-02219 


2410284 


ED  000552C  00003927-02220 


2410284 


ED  000552C  00003927-02221 


2410284 


ED  000552C  00003927-02222 


2410284 


ED  000552C  00003927-02223 


2410284 


ED  000552C  00003927-02224 


2410284 


ED  000552C  00003927-02225 


2410284 


ED  000552C  00003927-02226 


2410284 


ED  000552C  00003927-02227 


2410284 


ED  000552C  00003927-02228 


2410284 


ED  000552C  00003927-02229 


2410284 


ED  000552C  00003927-02230 


2410284 


ED  000552C  00003927-02231 


2410284 


ED  000552C  00003927-02232 


2410284 


ED  000552C  00003927-02233 


2410284 


ED  000552C  00003927-02234 


2410284 


ED  000552C  00003927-02235 


2410284 


ED  000552C  00003927-02236 


2410284 


ED  000552C  00003927-02237 


2410284 


ED  000552C  00003927-02238 


2410284 


ED  000552C  00003927-02239 


2410284 


ED  000552C  00003927-02240 


2410284 


ED  000552C  00003927-02241 


2410284 


ED  000552C  00003927-02242 


2410284 


ED  000552C  00003927-02243 


2410284 


ED  000552C  00003927-02244 


2410284 


ED  000552C  00003927-02245 


2410284 


ED  000552C  00003927-02246 


2410284 


ED  000552C  00003927-02247 


2410284 


ED  000552C  00003927-02248 


2410284 


ED  000552C  00003927-02249 


2410284 


ED  000552C  00003927-02250 


2410284 


ED  000552C  00003927-02251 


2410284 


ED  000552C  00003927-02252 


2410284 


ED  000552C  00003927-02253 


2410284 


ED  000552C  00003927-02254 


2410284 


ED  000552C  00003927-02255 


2410284 


ED  000552C  00003927-02256 


2410284 


ED  000552C  00003927-02257 


2410284 


ED  000552C  00003927-02258 


2410284 


ED  000552C  00003927-02259 


2410284 


ED  000552C  00003927-02260 


2410284 


ED  000552C  00003927-02261 


2410284 


ED  000552C  00003927-02262 


2410284 


ED  000552C  00003927-02263 


2410284 


ED  000552C  00003927-02264 


2410284 


ED  000552C  00003927-02265 


2410284 


ED  000552C  00003927-02266 


2410284 


ED  000552C  00003927-02267 


2410284 


ED  000552C  00003927-02268 


2410284 


ED  000552C  00003927-02269 


2410284 


ED  000552C  00003927-02270 


2410284 


ED  000552C  00003927-02271 


2410284 


ED  000552C  00003927-02272 


2410284 


ED  000552C  00003927-02273 


2410284 


ED  000552C  00003927-02274 


2410284 


ED  000552C  00003927-02275 


2410284 


ED  000552C  00003927-02276 


2410284 


ED  000552C  00003927-02277 


2410284 


ED  000552C  00003927-02278 


2410284 


ED  000552C  00003927-02279 


2410284 


ED  000552C  00003927-02280 


2410284 


ED  000552C  00003927-02281 


2410284 


ED  000552C  00003927-02282 


2410284 


ED  000552C  00003927-02283 


2410284 


ED  000552C  00003927-02284 


2410284 


ED  000552C  00003927-02285 


2410284 


ED  000552C  00003927-02286 


2410284 


ED  000552C  00003927-02287 


2410284 


ED  000552C  00003927-02288 


2410284 


ED  000552C  00003927-02289 


2410284 


ED  000552C  00003927-02290 


2410284 


ED  000552C  00003927-02291 


2410284 


ED  000552C  00003927-02292 


2410284 


ED  000552C  00003927-02293 


2410284 


ED  000552C  00003927-02294 


2410284 


ED  000552C  00003927-02295 


2410284 


ED  000552C  00003927-02296 


2410284 


ED  000552C  00003927-02297 


2410284 


ED  000552C  00003927-02298 


2410284 


ED  000552C  00003927-02299 


2410284 


ED  000552C  00003927-02300 


2410284 


ED  000552C  00003927-02301 


2410284 


ED  000552C  00003927-02302 


2410284 


ED  000552C  00003927-02303 


2410284 


ED  000552C  00003927-02304 


2410284 


ED  000552C  00003927-02305 


2410284 


ED  000552C  00003927-02306 


2410284 


ED  000552C  00003927-02307 


2410284 


ED  000552C  00003927-02308 


2410284 


ED  000552C  00003927-02309 


2410284 


ED  000552C  00003927-02310 


2410284 


ED  000552C  00003927-02311 


2410284 


ED  000552C  00003927-02312 


2410284 


ED  000552C  00003927-02313 


2410284 


ED  000552C  00003927-02314 


2410284 


ED  000552C  00003927-02315 


2410284 


ED  000552C  00003927-02316 


2410284 


ED  000552C  00003927-02317 


2410284 


ED  000552C  00003927-02318 


2410284 


ED  000552C  00003927-02319 


2410284 


ED  000552C  00003927-02320 


2410284 


ED  000552C  00003927-02321 


2410284 


ED  000552C  00003927-02322 


2410284 


ED  000552C  00003927-02323 


2410284 


ED  000552C  00003927-02324 


2410284 


ED  000552C  00003927-02325 


2410284 


ED  000552C  00003927-02326 


2410284 


ED  000552C  00003927-02327 


2410284 


ED  000552C  00003927-02328 


2410284 


ED  000552C  00003927-02329 


2410284 


ED  000552C  00003927-02330 


2410284 


ED  000552C  00003927-02331 


2410284 


ED  000552C  00003927-02332 


2410284 


ED  000552C  00003927-02333 


2410284 


ED  000552C  00003927-02334 


2410284 


ED  000552C  00003927-02335 


2410284 


ED  000552C  00003927-02336 


2410284 


ED  000552C  00003927-02337 


2410284 


ED  000552C  00003927-02338 


2410284 


ED  000552C  00003927-02339 


2410284 


ED  000552C  00003927-02340 


2410284 


ED  000552C  00003927-02341 


2410284 


ED  000552C  00003927-02342 


2410284 


ED  000552C  00003927-02343 


2410284 


ED  000552C  00003927-02344 


2410284 


ED  000552C  00003927-02345 


2410284 


ED  000552C  00003927-02346 


2410284 


ED  000552C  00003927-02347 


2410284 


ED  000552C  00003927-02348 


2410284 


ED  000552C  00003927-02349 


2410284 


ED  000552C  00003927-02350 


2410284 


ED  000552C  00003927-02351 


2410284 


ED  000552C  00003927-02352 


2410284 


ED  000552C  00003927-02353 


2410284 


ED  000552C  00003927-02354 


2410284 


ED  000552C  00003927-02355 


2410284 


ED  000552C  00003927-02356 


2410284 


ED  000552C  00003927-02357 


2410284 


ED  000552C  00003927-02358 


2410284 


ED  000552C  00003927-02359 


2410284 


ED  000552C  00003927-02360 


2410284 


ED  000552C  00003927-02361 


2410284 


ED  000552C  00003927-02362 


2410284 


ED  000552C  00003927-02363 


2410284 


ED  000552C  00003927-02364 


2410284 


ED  000552C  00003927-02365 


2410284 


ED  000552C  00003927-02366 


2410284 


ED  000552C  00003927-02367 


2410284 


ED  000552C  00003927-02368 


Station  # 

Station  ID 

Characteristic  Name 

Sample 

Fraction 

Result 

Value 

Result 

Value 

Units 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

1, 7-Dimethylxanthine 

Total 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

1, 7-Dimethylxanthine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

1 r 7-Dimethylxanthine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

17 . alpha . -Estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN  JUANR2  5 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN  JUANR2  6 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN  JUANR2  6 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN  JUANR3  0 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

2.2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN  JUANR3  0 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

2 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN  JUANR3 1 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

5.9 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

2-Hydroxy-4-methoxybenzopheno  Total 

1.9 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

4 r 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

4 r 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

4 r 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

4 r 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN  JUANR2  5 

4 r 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN  JUANR2  6 

4, 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN  JUANR2  6 

4, 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN  JUANR3  0 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

4 r 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN  JUANR3 1 

4 , 4 1 -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN  JUANR3 1 

4 r 4 ' -Isopropylidenediphenol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN  JUANR2  5 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN  JUANR2  6 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN  JUANR2  6 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN  JUANR3  0 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

4-Androstenedione 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN  JUANR2  5 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN  JUANR2  6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN  JUANR2  6 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN  JUANR3  0 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Acetaminophen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Albuterol 

Total 

ng/L 

2410284 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Albuterol 

Total 

ng/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Albuterol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Alkalinity, 

Phenolphthalein 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

96 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

130 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

71 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

69 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

120 

mg/1 

ED  000552C  00003927-02370 


2410284 


10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

62 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

93 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

68 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Alkalinity, 

total 

Dissolved 

94 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

alpha-Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Aluminum 

Dissolved 

4.3 

mg/L 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Aluminum 

Total 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.046 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.01 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

29 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

17 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.038 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

140 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

29 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

150 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.031 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

51 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.053 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

82 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

1.4 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

77 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

36 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

37 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

2.8 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

70 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.04 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

44 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.033 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.6 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Aluminum 

Dissolved 

0.026 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Aluminum 

Total 

0.65 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.24 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

3.4 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.016 

mg/L 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

7.1 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.82 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.027 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

0.39 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.028 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.9 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.025 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

88 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.2 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.035 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

0.65 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.023 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.037 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

5.9 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.032 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Total 

0.48 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.024 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Total 

0.88 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.013 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Total 

4.1 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Ammonia-nitrogen 

Total 

1.5 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.028 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.072 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.095 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.06 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.059 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.052 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.063 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.736 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.084 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.054 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Ammonia-nitrogen 

Total 

0.656 

mg/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-07 

02SANJUANR07 

Antimony 

Dissolved 

0.0033 

mg/1 

02-07 

02SANJUANR07 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total  0.0035 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Dissolved 

0.0025 

mg/1 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Arsenic 

Total 

0.018 

mg/1 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0016 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.009 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.018 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.0086 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Arsenic 

Total 

0.062 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

0.0019 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.011 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.03 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.017 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Arsenic 

Total 

0.056 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

0.0021 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.015 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.014 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.0076 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.041 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.055 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

0.001 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0036 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.002 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0031 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0017 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0025 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.001 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0013 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0015 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Total 

0.0016 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-07 

0 2 SAN  JUANRO  7 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Atenolol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Atorvastatin 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Atrazine 

Total 

1.4 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Atrazine 

Total 

1.5 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Atrazine 

Total 

1.6 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Atrazine 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Atrazine 

Total 

1.2 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Atrazine 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Atrazine 

Total 

1.4 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Azithromycin 

Total 

11 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Azithromycin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Azithromycin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

1.6 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

0.39 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

6.7 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

0.51 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

4.2 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

2.9 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

0.5 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

1.4 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

0.93 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

9.6 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

4.2 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

0.67 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

1.2 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

2.6 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

2.2 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.76 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.13 

mg/1 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.075 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.099 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.25 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.17 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Barium 

Total 

2.9 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.14 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.089 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.089 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

1.1 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Barium 

Total 

0.092 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Barium 

Total 

0.078 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Barium 

Total 

0.11 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.068 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.11 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

ng/L 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

ng/L 

02-07 

0 2 SAN  JUANRO  7 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

7 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

2.3 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

1.7 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

13 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

, -mTotal 

1.1 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.01 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.0029 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.051 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.0017 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.024 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.019 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0039 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0073 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0046 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.049 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.026 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.0056 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.0068 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.016 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.012 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

0.0027 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Beryllium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

0.011 

mg/L 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Beryllium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Beryllium 

Total 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

96 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

120 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

130 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

71 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

69 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Bicarbonate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Bicarbonate 

Dissolved 

62 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Bicarbonate 

Dissolved 

91 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Bicarbonate 

Dissolved 

68 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Bicarbonate 

Dissolved 

92 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

0.32 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Boron 

Dissolved 

mg/1 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Boron 

Total 

0.43 

mg/1 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Boron 

Total 

mg/1 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Boron 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

0.56 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

0.23 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Boron 

Total 

0.26 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Boron 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Boron 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Boron 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Dissolved 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Boron 

Total 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

0.0026 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

0.0024 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

0.0011 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

0.0027 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cadmium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Caffeine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Caffeine 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Caffeine 

Total 

24 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Caffeine 

Total 

19 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Caffeine 

Total 

20 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Caffeine 

Total 

9.6 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Caffeine 

Total 

14 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Caffeine 

Total 

21 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Caffeine 

Total 

15 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

69 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

61 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

59 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

63 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

76 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

76 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

62 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

65 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Calcium 

Total 

92 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Calcium 

Dissolved 

49 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Total 

180 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

50 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

57 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

50 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

36 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

54 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Calcium 

Dissolved 

38 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Carbadox 

Total 

ng/L 

02-07 

0 2 SAN  JUANRO  7 

Carbadox 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbadox 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbamazepine 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Carbamazepine 

Total 

4 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbamazepine 

Total 

3.7 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbamazepine 

Total 

3.6 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Carbamazepine 

Total 

1.3 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Carbamazepine 

Total 

3 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Carbamazepine 

Total 

17 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Carbamazepine 

Total 

6.3 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Carbonate 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Carbonate 

Dissolved 

6.6 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

7.4 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

6.3 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Carbonate 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Chloride 

Dissolved 

8.4 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

16 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chloride 

Dissolved 

12 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

12 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chloride 

Dissolved 

15 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

8.1 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chloride 

Dissolved 

16 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

3.3 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

8.3 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

9.8 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

3.1 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chloride 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chloride 

Dissolved 

4.5 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chloride 

Dissolved 

8.3 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chloride 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chloride 

Dissolved 

9.9 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.09 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.031 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.39 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.029 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.44 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.22 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.033 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.11 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.06 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Chromium 

Total 

0.78 

mg/L 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Chromium 

Total 

0.27 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.049 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.087 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.15 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.037 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.017 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.01 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

0.14 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.16 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.049 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

1.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.057 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.45 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.32 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.059 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.17 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.11 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.92 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.44 

mg/1 
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02-08  0 2 S AN JUANRO 8 Copper 

02-08  02 SAN JUANRO 8 Copper 

02-08  02 SAN JUANRO 8 Copper 

02-08  02 SAN JUANRO 8 Copper 

02-08  02 SAN JUANRO 8 Copper 

02-08  02 SAN JUANRO 8 Copper 

02-08  02 SAN JUANRO 8 Copper 

02-08  02 SAN JUANRO 8 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  10SANJUANR25  Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-25  1 0 SAN JUANR2 5 Copper 

10-26  1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-2  6 1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-2  6 1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-2  6 1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-26  10SANJUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 S AN JUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 S AN JUANR2  6 Copper 

10-26  1 0 SAN JUANR2  6 Copper 

10-30  10SANJUANR30  Copper 

10-30  10SANJUANR30  Copper 

10-30  10SANJUANR30  Copper 

10-30  10SANJUANR30  Copper 

10-30  10SANJUANR30  Copper 

10-30  10SANJUANR30  Copper 

10-31  1 0 SAN JUANR3 1 Copper 

10-31  1 0 SAN JUANR3 1 Copper 

10-31  1 0 SAN JUANR3 1 Copper 

10-31  10SANJUANR31  Copper 

10-31  1 0 SAN JUANR3 1 Copper 

10-31  10SANJUANR31  Copper 

02-06  02 SAN JUANRO 6 Cotinine 

02-07  02 SAN JUANRO 7 Cotinine 

02-08  02 SAN JUANRO 8 Cotinine 

10-25  10SANJUANR25  Current  weather 

10-25  1 0 S AN JUANR2 5 Current  weather 

10-25  1 0 S AN JUANR2 5 Current  weather 


Dissolved 

mg/1 

Total 

0.083 

mg/1 

Dissolved 

mg/L 

Total 

0.13 

mg/L 

Dissolved 

mg/L 

Total 

0.32 

mg/L 

Dissolved 

mg/L 

Total 

0.35 

mg/L 

Dissolved 

0.0018 

mg/L 

Total 

0.05 

mg/L 

Dissolved 

mg/1 

Total 

0.01 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

0.021 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

0.014 

mg/1 

Dissolved 

0.0038 

mg/L 

Total 

0.27 

mg/L 

Dissolved 

mg/1 

Total 

0.016 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

0.18 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

0.014 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

0.01 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Total 

ng/L 

Total 

ng/L 

Total 

ng/L 

cloud 

cover 

Clear 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current 

weather 

cloud  cover 

Clear 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current 

weather 

cloud  cover 

Cloudy 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current 

weather 

cloud  cover 

Clear 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current 

weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Current 

weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

cloud  cover 

Clear 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

cloud  cover 

Cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current 

weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current 

weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current 

weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current 

weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

10SANJUANR31 

Current 

weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current 

weather 

cloud  cover 

Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

precipitation 

Light  Rain 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-25 

10SANJUANR25 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-30 

10SANJUANR30 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-30 

10SANJUANR30 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-30 

10SANJUANR30 

Current 

weather 

temperature 

Warm 

10-31 

10SANJUANR31 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-31 

10SANJUANR31 

Current 

weather 

temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Current 

weather 

temperature 

Warm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

wind 

Light  breeze 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Current 

weather 

wind 

Light  breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Current 

weather 

wind 

Light  Breeze 

10-25 

10SANJUANR25 

Current 

weather 

wind 

Light  Breeze 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Current 

weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Current 

weather 

wind 

Light  breeze 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current 

weather 

wind 

Calm 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Current 

weather 

wind 

Light  Breeze 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Current 

weather 

wind 

Light  Breeze 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Current 

weather 

wind 

Breeze 

2410284 


ED  000552C  00003927-02386 


10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Current 

weather 

wind 

Light  breeze 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Current 

weather 

wind 

Light  breeze 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Current 

weather 

wind 

Breeze 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Current 

weather 

wind 

Light  breeze 

10-31 

10SANJUANR31 

Current 

weather 

wind 

Light  breeze 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

0.0068 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cyanide 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cyanide 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Detergent 

suds 

None 

10-25 

10SANJUANR25 

Detergent 

suds 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Detergent 

suds 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Detergent 

suds 

None 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Detergent  suds 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Detergent  suds 

None 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Detergent  suds 

None 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Detergent  suds 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Detergent  suds 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Detergent  suds 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Detergent  suds 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Detergent  suds 

None 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Diazepam 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diazepam 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Diclofenac 

Total 

2 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Diclofenac 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Diethyl stilbestrol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diltiazem 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Diphenhydramine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

6.12 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

8.04 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

7.55 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

9.48 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

8.64 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

6.79 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

8.24 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

8.94 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

9.15 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

7.98 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

6.44 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

7.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

8.13 

mg/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Dissolved  oxygen 

(DO) 

8.45 

mg/L 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.61 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

12.03 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

11.11 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.19 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9.36 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

7.99 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.76 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10.82 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

10.6 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

7.74 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.91 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

7.71 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.54 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.84 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.37 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.71 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

9 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.07 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Dissolved 

oxygen 

(DO) 

8.27 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

71.4 

% 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

90.9 

o 

15 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

84.9 

% 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

109.8 

o 

15 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

103 

o 

0 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

81.3 

o 

0 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

97.5 

o 

O 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

104.4 

o 

O 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

104.3 

o 

0 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

94.1 

o 

O 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

78.1 

o 

O 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

87.1 

% 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

99.1 

Q_ 

O 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

95.2 

% 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

101 

% 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

125 

% 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

98.2 

% 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

94.8 

% 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

106.9 

% 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

89.4 

% 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

94.7 

% 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

111.7 

% 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

98 

% 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

89.5 

% 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

102.4 

% 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

92.7 

% 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

98.3 

% 

10-30 

10SANJUANR30 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

92.5 

% 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

97.9 

% 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

91.6 

% 

10-31 

10SANJUANR31 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

94.7 

% 

10-31 

10SANJUANR31 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

94.8 

% 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Dissolved 

oxygen 

saturation 

88.2 

% 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Equilenin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Estriol 

Total 

3.1 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Estriol 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Estriol 

Total 

2.3 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estriol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Estrone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Estrone 

Total 

5.4 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Estrone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Ethinyl  Estradiol 

Total 

ng/L 
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Total 


ng/L 


10-31  1 0 S AN JUANR3 1 Ethinyl  Estradiol 


10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fish  kill 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fish  kill 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fish  kill 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fish  kill 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Fish  kill 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating 

algae  mats 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating 

algae  mats 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating 

algae  mats 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating 

algae  mats 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 Floating 

algae  mats 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating 

algae  mats 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating 

algae  mats 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating 

algae  mats 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating 

algae  mats 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating 

algae  mats 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating 

algae  mats 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Floating 

algae  mats 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating 

debris 

Mild 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating 

debris 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Floating 

debris 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating 

debris 

Mild 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating 

debris 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Floating 

debris 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating 

debris 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating 

debris 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Floating 

debris 

Mild 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating 

debris 

None 

10-31 

10SANJUANR31  Floating 

debris 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating 

debris 

Mild 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Floating 

garbage 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Floating 

garbage 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Floating 

garbage 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating 

garbage 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating 

garbage 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Floating 

garbage 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating 

garbage 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating 

garbage 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Floating 

garbage 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating 

garbage 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Floating 

garbage 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 Floating 

garbage 

None 

02-06 

02SANJUANR06 

Flow 

727 

cf  s 

02-06 

02SANJUANR06 

Flow 

694 

cf  s 

02-06 

02SANJUANR06 

Flow 

1790 

cf  s 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Flow 

582 

cf  s 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Flow 

753 

cf  s 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Flow 

702 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

677 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

1494 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

670 

cf  s 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Flow 

1049 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

804 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

747 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

1110 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

747 

cf  s 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Flow 

1370 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

1210 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

8100 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

1150 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

597 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

526 

cf  s 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Flow 

564 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

1060 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

8300 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

1140 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

590 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

551 

cf  s 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Flow 

590 

cf  s 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Flow 

2280 

cf  s 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Flow 

1100 

cf  s 

10-30 

10SANJUANR30 

Flow 

617 

cf  s 

10-31 

10SANJUANR31 

Flow 

2250 

cf  s 

10-31 

10SANJUANR31 

Flow 

1120 

cf  s 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Flow 

617 

cf  s 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.56 

mg  /L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.47 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Fluoride 

Total 

0.4 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

0.43 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

0.49 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.64 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoride 

Total 

0.42 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

0.41 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoride 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Fluoride 

Total 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoxetine 

Total 

4.6 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Fluoxetine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Gemfibrozil 

Total 

3.5 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gemfibrozil 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gemfibrozil 

Total 

1.1 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Gemfibrozil 

Total 

1.8 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gemfibrozil 

Total 

2.2 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Gemfibrozil 

Total 

75 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Gemfibrozil 

Total 

2.6 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

4 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

8.7 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

3.5 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

6.4 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

6.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

3.9 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

4.3 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

2.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

9 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

2.4 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

3.4 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

2.5 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Gross 

alpha 

radioactivity, 

(ATotal 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Gross 

alpha 

radioactivity, 

(ATotal 

1.2 

pCi/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Gross 

alpha 

radioactivity, 

(ATotal 

1.4 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Gross 

alpha 

radioactivity, 

(ATotal 

2.6 

pCi/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Gross 

alpha 

radioactivity. 

(ATotal 

7.6 

pCi/L 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

0.8 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.4 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.1 

pCi/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.8 

pCi/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

4.1 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

2.7 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.1 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.6 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.7 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Gross  alpha  radioactivity. 

(ATotal 

1.6 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

91 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

89 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

180 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

190 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Hardness , 

Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Hardness , 

Ca,  Mg 

Dissolved 

210 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Hardness , 

Ca,  Mg 

Dissolved 

150 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness , 

Ca,  Mg 

Dissolved 

180 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness , 

Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness , 

Ca,  Mg 

Dissolved 

180 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness , 

Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness , 

Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness , 

Ca,  Mg 

Dissolved 

240 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

230 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness, 

Ca,  Mg 

320 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Hardness, 

Ca,  Mg 

600 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Hydrocodone 

Total 

18 

ng/L 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Hydrocodone 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Hydroxide 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Iopromide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Iopromide 

Total 

19 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Iopromide 

Total 

13 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Iopromide 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Iopromide 

Total 

4300 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Iopromide 

Total 

260 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

2.42 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.94 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

4.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.68 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.1 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

1.8 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

mg/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Kjeldahl  nitrogen 

Total 

0.626 

mg/L 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

2.1 

mg  /L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

2.5 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

2 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

6.3 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

0.297 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Kjeldahl 

nitrogen 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  Cloudy 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  Cloudy 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Cloudy 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Clear 

10-30 

10SANJUANR30 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-30 

10SANJUANR30 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-31 

10SANJUANR31 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Clear 

10-31 

10SANJUANR31 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-31 

10SANJUANR31 

Last 

24 

hour 

weather 

cloud 

cover 

Partly  cloudy 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

None 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-25 

10SANJUANR25 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-30 

10SANJUANR30 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

Hot 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Light  breeze 

10-30 

10SANJUANR30 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-30 

10SANJUANR30 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Light  breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

Breeze 

02-06 

02SANJUANR06 

Lead 

Dissolved 

0.0054 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Lead 

Total 

0.12 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Lead 

Total 

0.03 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.21 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.036 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.33 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.16 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.036 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.1 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.072 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.29 

mg/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

0.0027 

mg/1 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Lead 

Total 

0.28 

mg/1 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.052 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.053 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

0.0011 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.16 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.23 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.03 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.019 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0025 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0019 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0075 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.2 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.026 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0032 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.002 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0021 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.098 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0015 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Total 

0.019 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Total 

0.0039 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.0039 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Lead 

Total 

0.012 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lincomycin 

Total 

ng/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Lorazepam 

Total 

ng/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Lorazepam 

Total 

ng/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Lorazepam 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

8.8 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

6.2 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

8.5 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Magnesium 

Dissolved 

7.1 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

8.9 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

13 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

9.2 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

9.3 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

8.2 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

6.7 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Total 

21 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

4.9 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.9 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.4 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.7 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Total 

39 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

4.8 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

8 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

6.9 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

9.5 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Magnesium 

Dissolved 

5 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Magnesium 

Dissolved 

7.2 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Magnesium 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Magnesium 

Dissolved 

5.7 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Magnesium 

Dissolved 

7.7 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Magnesium 

Dissolved 

9.6 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Meprobamate 

Total 

6.6 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Meprobamate 

Total 

3.8 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Meprobamate 

Total 

3.8 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Meprobamate 

Total 

1.4 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Meprobamate 

Total 

3 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Meprobamate 

Total 

6.7 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Meprobamate 

Total 

3.4 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

0.058 

ug/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

0.035 

ug/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

150 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

17 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

29 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

0.6 

ug/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

0.1 

ug/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

43 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Mercury 

Total 

25 

ng/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Mercury 

Total 

15 

ng/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Mercury 

Total 

0.13 

ug/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

0.087 

ug/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

30 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

16 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

60 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

42 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

5.1 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

1.9 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

2.1 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

0.0063 

ug/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Mercury 

Total 

0.017 

ug/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

177 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

2.4 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.8 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.1 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.4 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

0.11 

ug/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

0.002 

ug/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

1.8 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

2 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

2.6 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Mercury 

Total 

3.5 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Mercury 

Total 

2.2 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Mercury 

Total 

3.4 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Methadone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Methadone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

0.013 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0016 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Total 

mg/L 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Molybdenum 

Dissolved 

0.017 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-07 

0 2 SAN  JUANRO  7 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Morphine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

12 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

10 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

9.9 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

13 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

26 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

42 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

Total 

34 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Naproxen 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Naproxen 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Naproxen 

Total 

10 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Naproxen 

Total 

2.9 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Naproxen 

Total 

2.9 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Naproxen 

Total 

1.6 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Naproxen 

Total 

5.3 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Naproxen 

Total 

30 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Naproxen 

Total 

4.8 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.1 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.026 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.36 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Nickel 

Total 

0.014 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.26 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.2 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.041 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.099 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.035 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.54 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.26 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.044 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.073 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.11 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.12 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

0.0029 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

0.033 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

0.014 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

0.13 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Nickel 

Total 

mg/1 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

0.65 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrate 

Total 

0.018 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

0.95 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrate 

Total 

0.01 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nitrate 

Total 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nitrate 

Total 

0.548 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nitrate 

Total 

0.195 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nitrate 

Total 

0.254 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nitrite 

Total 

0.001 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrite 

Total 

0.036 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Nitrite 

Total 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Nitrite 

Total 

mg/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02SANJUANR08 

Ormetoprim 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Orthophosphate 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Orthophosphate 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Oxidation  reduction 

potential  (ORP) 

150 

mV 

10-26 

10SANJUANR26 

Oxidation  reduction 

potential  (ORP) 

70.5 

mV 

02-06 

02SANJUANR06 

Oxolinic  acid 

Total 

ng/L 

02-07 

02SANJUANR07 

Oxolinic  acid 

Total 

56 

ng/L 

02-08 

02SANJUANR08 

Oxolinic  acid 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Pentoxifylline 

Total 

ng/L 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

PH 

Total 

7.61 

None 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

PH 

Total 

7.75 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

PH 

Total 

7.75 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

PH 

Total 

8.11 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

PH 

Total 

7.91 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.87 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.88 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.89 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

8.15 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.88 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

7.56 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

7.78 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

7.82 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

8.03 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

8.04 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

6.99 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

7.68 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

8.32 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

8.25 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

7.78 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

7.7 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

7.28 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.02 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.25 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

7.95 

None 

10-26 

10SANJUANR2  6 

PH 

Total 

7.96 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.06 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

PH 

Total 

7.87 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

PH 

Total 

8.3 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

PH 

Total 

8.27 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

PH 

Total 

7.69 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

PH 

Total 

8.17 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

PH 

Total 

8.13 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Phenytoin 

Total 

4.5 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phenytoin 

Total 

2.8 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Phenytoin 

Total 

3.1 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Phenytoin 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phenytoin 

Total 

3.1 

ng/L 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Phenytoin 

Total 

14 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Phenytoin 

Total 

5.2 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Phosphorus 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.019 

mg/L 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.252 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Phosphorus 

Total 

0.249 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phosphorus 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.155 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.207 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.207 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Phosphorus 

Total 

0.003 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phosphorus 

Total 

0.132 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phosphorus 

Total 

0.037 

mg/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Phosphorus 

Total 

0.088 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Phosphorus 

Total 

0.385 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Phosphorus 

Total 

0.2 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Phosphorus 

Total 

0.236 

mg/L 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Potassium 

Dissolved 

5.7 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Potassium 

Dissolved 

2.8 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

6.1 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

3 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

4.2 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4.1 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

3.4 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4.8 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

3.9 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

3 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5.1 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.3 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Potassium 

Dissolved 

2.5 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.2 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.9 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.9 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.1 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Potassium 

Dissolved 

2.3 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Primidone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Progesterone 

Total 

ng/L 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Progesterone 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Progesterone 

Total 

ng/L 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

1 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

0.6 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226 

Total 

0.9 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

1.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

0.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226 

Total 

1.2 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

0.8 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

0.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Radium-226 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226/228 

Total 

1 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-226/228 

Total 

1.7 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-22 6/228 

Total 

0.9 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-226/228 

Total 

1.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-22 6/228 

Total 

0.4 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-22 6/228 

Total 

1.2 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/228 

Total 

0.8 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/228 

Total 

0.5 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-226/228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

1.1 

pCi/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

0.8 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Radium-228 

Total 

pCi/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Ranitidine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Salicylic  Acid 

Total 

19 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Salicylic  Acid 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.26 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.25 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.5 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.24 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Salinity 

0.3 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.32 

0/00 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Salinity 

0.27 

0/00 

02-07 

02SANJUANR07 

Salinity 

0.39 

0/00 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Salinity 

0.31 

0/00 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Salinity 

0.32 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.22 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.3 

0/00 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Salinity 

0.33 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.43 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.12 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.18 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.19 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.21 

0/00 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Salinity 

0.22 

0/00 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Salinity 

0.29 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.11 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.2 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.22 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.25 

0/00 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Salinity 

0.22 

0/00 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salinity 

0.14 

0/00 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salinity 

0.2 

0/00 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Salinity 

0.13 

0/00 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salinity 

0.16 

0/00 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Salinity 

0.21 

0/00 

10-31 

10SANJUANR31 

Salinity 

0.15 

0/00 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

0.002 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

0.018 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

0.0021 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0022 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0079 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0043 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.0029 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.0081 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.012 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

0.0033 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Silver 

Total 

mg/1 

02-06 

02SANJUANR06 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total  0.0013 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Silver 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

0.0012 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Silver 

Total 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Sodium 

Dissolved 

40 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Sodium 

Dissolved 

32 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

36 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

56 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

58 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

38 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

52 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

44 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

74 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

56 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

40 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

37 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

72 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

60 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

12 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

30 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

31 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

12 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

34 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

34 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

47 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

28 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Sodium 

Dissolved 

11 

mg/1 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Sodium 

Dissolved 

20 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Sodium 

Dissolved 

16 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Sodium 

Dissolved 

22 

mg/1 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Specific  conductance 

548 

uS/  cm 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Specific 

conductance 

518 

uS/  cm 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Specific 

conductance 

1003 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific 

conductance 

500 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific 

conductance 

619 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

643 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

641 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

665 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

564 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

802 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

632 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

666 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

460 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

608 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

683 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

875 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

242 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

382 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

405 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

440 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

463 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

588 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

239 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

414 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

458 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

510 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

456 

uS/  cm 

10-30 

10SANJUANR30 

Specific 

conductance 

286 

uS/  cm 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Specific 

conductance 

414 

uS/  cm 

10-30 

10SANJUANR30 

Specif ic 

conductance 

274 

uS/  cm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Specific 

conductance 

321 

uS/  cm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Specific 

conductance 

447 

uS/  cm 

10-31 

10SANJUANR31 

Specific 

conductance 

303 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sucralose 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf achloropyridazine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfadiazine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf adimethoxine 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf amethiz ole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf amethiz ole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf amethiz ole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfamethoxazole 

Total 

13 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfamethoxazole 

Total 

14 

ng/L 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Sulfamethoxazole 

Total 

ng/L 
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2410284 


10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sulfamethoxazole 

Total 

23 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfamethoxazole 

Total 

20 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfamethoxazole 

Total 

20 

ng/L 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Sulfamethoxazole 

Total 

5.8 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Sulfamethoxazole 

Total 

10 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfamethoxazole 

Total 

130 

ng/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfamethoxazole 

Total 

61 

ng/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-07 

0 2 SAN  JUANRO  7 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-08 

02SANJUANR08 

Sulfanilamide 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

400 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

140 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulfate 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

150 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

240 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulfate 

Dissolved 

260 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

190 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

160 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

170 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulfate 

Dissolved 

200 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Total 

110 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

44 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

94 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

110 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Sulfate 

Total 

140 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

44 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

140 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Sulfate 

Dissolved 

120 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Sulfate 

Dissolved 

61 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Sulfate 

Dissolved 

100 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Sulfate 

Dissolved 

72 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Sulfate 

Dissolved 

98 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sulf athiazole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sulf athiazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sulf athiazole 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Sulfide 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sulfide 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

22.94 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

21.27 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

20.99 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

22.64 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Temperature,  water 

24.12 

deg  C 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Temperature,  water 

24.35 

deg  C 

02-07 

02SANJUANR07 

Temperature,  water 

23.68 

deg  C 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Temperature , water 

23 

deg  C 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Temperature , water 

21.82 

deg  C 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Temperature , water 

23.57 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.02 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.18 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

25.34 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

20.93 

deg  C 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Temperature,  water 

23.25 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

17.04 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

9.96 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

22.58 

deg  C 

10-25 

10SANJUANR25 

Temperature,  water 

21.81 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

20.75 

deg  C 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Temperature,  water 

19.08 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

19.27 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

11.81 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

22.55 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

22.32 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

24.59 

deg  C 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Temperature,  water 

22.3 

deg  C 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Temperature,  water 

17.52 

deg  C 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Temperature,  water 

23.21 

deg  C 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Temperature,  water 

17.75 

deg  C 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Temperature,  water 

17.86 

deg  C 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Temperature,  water 

23.39 

deg  C 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Temperature,  water 

18.28 

deg  C 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Testosterone 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Testosterone 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02SANJUANR07 

Thallium 

Total 

mg/1 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

0.001 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

0.0024 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

0.0013 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Thallium 

Total 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thiabendazole 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

dissolved 

solids 

362 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

dissolved 

solids 

342 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

dissolved 

solids 

661 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

dissolved 

solids 

330 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

dissolved 

solids 

409 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

425 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

423 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

439 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

372 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

529 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

417 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

439 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

303 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

401 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

451 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

577 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

160 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

252 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

267 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

291 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

305 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

388 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

158 

mg/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

274 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

303 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

337 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

301 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Total 

dissolved 

solids 

188 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Total 

dissolved 

solids 

273 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Total 

dissolved 

solids 

181 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Total 

dissolved 

solids 

212 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Total 

dissolved 

solids 

295 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Total 

dissolved 

solids 

200 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

5500 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

1200 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

30000 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

1400 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

11000 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

9400 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

2300 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

3800 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

3600 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

15000 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

suspended 

solids 

Total 

12000 

mg/1 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Total 

suspended 

solids 

Total 

3000 

mg/1 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Total  suspended 

solids 

Total 

3800 

mg  /L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Total  suspended 

solids 

Total 

11000 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total  suspended 

solids 

Total 

8100 

mg/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

2600 

mg/L 

10-25 

10SANJUANR25 

Total  suspended 

solids 

Total 

120 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

51 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

44 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

530 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

410 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

9400 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

130 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

59 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

92 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

93 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

6100 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

64 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended 

solids 

Total 

45 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Total  suspended 

solids 

Total 

73 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended 

solids 

Total 

180 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  suspended 

solids 

Total 

59 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  suspended 

solids 

Total 

85 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  suspended 

solids 

Total 

190 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclocarban 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Triclosan 

Total 

ng/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Triclosan 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Trimethoprim 

Total 

ng/L 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Trimethoprim 

Total 

46 

ng/L 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Trimethoprim 

Total 

16 

ng/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Tris (lr 3-dichloro-2-propyl)  phTotal 

ng/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Tris (lf 3-dichloro-2 

-propyl ) ph  Total 

ng/L 

02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Tris  (1, 3-dichloro-2 

-propyl ) ph  Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tris  (l-chloro-2-propyl) phosphTotal 

95 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Tris (l-chloro-2-propyl) phosphTotal 

91 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tris (l-chloro-2-propyl) phosphTotal 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tris (2-chloroethyl ) 

phosphate  Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Tris (2-chloroethyl) 

phosphate  Total 

80 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tris (2-chloroethyl) 

phosphate  Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Turbidity 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

62.1 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

25.3 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

31.6 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

NTU 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Turbidity 

448 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Turbidity 

NTU 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Turbidity 

99 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Turbidity 

42.6 

NTU 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

59.2 

NTU 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Turbidity 

NTU 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Turbidity 

53.8 

NTU 

10-30 

10SANJUANR30 

Turbidity 

27.9 

NTU 

10-30 

10SANJUANR30 

Turbidity 

40.6 

NTU 

10-30 

10SANJUANR30 

Turbidity 

169 

NTU 

10-31 

10SANJUANR31 

Turbidity 

27.5 

NTU 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Turbidity 

38.8 

NTU 

10-31 

10SANJUANR31 

Turbidity 

194 

NTU 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Tylosin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Tylosin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Tylosin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.0042 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.047 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Uranium 

Total 

0.0041 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.014 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Uranium 

Total 

0.0049 

mg/1 

02-07 

02SANJUANR07 

Uranium 

Total 

0.012 

mg/L 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Uranium 

Total 

0.0059 

mg/L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Uranium 

Total 

0.0077 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.022 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0065 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0099 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0086 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Uranium 

Total 

0.0055 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0011 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Uranium 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0021 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.002 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.012 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Uranium 

Total 

0.0014 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Uranium 

Total 

0.0016 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Uranium 

Total 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Uranium 

Total 

0.0012 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Uranium 

Total 

0.0017 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

0.012 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

0.0037 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

10-31 

10SANJUANR31 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-06 

02SANJUANR06 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Warfarin 

Total 

ng/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

(te&ti):rent 

w< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

(teg&fct  24 

h< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

( tdMi)rent 

we 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

(tdM^t  24 

he 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

(te&hirent 

w< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

(tegh^t  24 

h. 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

(teghirent 

w< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

(tegh^t  24 

h< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

( t^3rbjrent 

we 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Weather 

comments 

(tegt^t  24 

h< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

(tegtirent 

w< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

(teBct^t  24 

he 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

( t^3i±r)rent 

we 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

(tegh^t  24 

h< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

(te£t):rent 

w< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

(tegh^t  24 

h< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

(teghirent 

w< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

(teg&^t  24 

h< 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

( t£3dz)rent 

we 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Weather 

comments 

(teg&^t  24 

h. 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(teghirent 

w< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(teg&^t  24 

h- 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

( t^gttjrent 

we 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(teg&fct  24 

h< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(tegt):rent 

w< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(teg&fct  24 

h< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(teghtrent 

w< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(teg&^t  24 

h< 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(t^3iir)rent 

we 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Weather 

comments 

(teg&fct  24 

h< 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.52 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.13 

mg/1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

2.9 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.18 

mg/L 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Zinc 

Total 

1.6 

mg  /L 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Zinc 

Total 

0.84 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.15 

mg/1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.62 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.33 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

2.9 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

1.1 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.22 

mg/1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.44 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.83 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.9 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.11 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

10SANJUANR25 

Zinc 

Total 

0.05 

mg/1 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.051 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

0.49 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

0.061 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Zinc 

Total 

0.061 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

10-30 

10SANJUANR30 

Zinc 

Total 

mg/1 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

ED  000552C  00003927-02420 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Zinc 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Zinc 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Zinc 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

Dissolved 

mg/1 

Total 

mg/1 

2410284 
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RL 

(PQL) 

(mg/1) 

R9  edit 
Result 
(ug/L) 

R9  edit 
Units 

Activity  ID 

Activity  Type 

Activity 
Start  Date 

250 

If  - Iff 

ijlllSSIlIp 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

260 

V> 

liagss 

iiiBiiii 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

260 

lillliii 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

fllllSiliill 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

9.7 

■HI 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13 

hmh 

liiiliiiii 

HHHI 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

m §jjgj  'if.. 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

9.6 

ismsBa 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

hh 

liiilliSlSI 

f yy- 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

,'  ; y IfggJJ 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

lililli 

- y| 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

; fV-V.7|:gi| 

lililli^ 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

160 

- 1/1  ^ - - f :: 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

150 

(U 

wmm 

liilliBII* 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

160 

If 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

160 

IllllililiiS 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

150 

llfllSlI 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

9.5 

SSi^SSSlill! 

lillliii  ^ 

liiiliiiii* 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

9.5 

hhmi 

|j 

10-2  6_2  011082  4_JFS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

9.5 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

9.5 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

9.5 

lilliilSSiM 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

9.5 

■■■SI* 

liiiiilliiil 

Siiliiliilii 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

9.5 

mi 

IHH 

10-3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

y'.i  yfy  yy  y-; 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

•■  S:'  /•  ' 

jiigii^^ 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

ii«8«ii!iii 

10-30  20110628  RS 

S ample -Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

S ample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

1 • 

10-31  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-31  20110721  RS 

S ample-Routine 

07/21/2011 

25 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

20 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

26 

lillliii* 

02-07  20120829  RS 

S ample-Routine 

08/29/2012 

26 

02-08  20120829  RS 

Sample -Routine 

08/29/2012 

20 

02-08  20130904  RS 

|S  ample-Routine 

09/04/2013 

4.8 

10-25  20110824  RS 

S ample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-2  6_2  011082  4_F  S 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

yyy  ■ :yy  yyy; 

10-26  20110824  RS 

S ample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

81 1 

10-30  20110628  RS 

IS  ample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

f..'  °v  ” ^ 

*y: 

10-30  20110721  RS 

IS  ample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

10-31  20110628  RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-31  20110721  RS 

S ample-Routine 

07/21/2011 

11 

02-06  20120829  RS 

S ample-Routine 

08/29/2012 
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11 

;0  2 — 0 7 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

CD 

O 

1 

CM 

O 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

■■SKI 

ug/L 

02-0  6 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

: v. -if 

ug/L 

:02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

ug/L 

02-06_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

ug/L 

l02-0  6_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

mh 

ug/L 

02-01 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

ug/L 

02-01 _ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

t'V-  ’!  j 1C'  y/\f; 

ug/L 

■02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

ug/L 

:02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

V';  vf  /y  ..  ,y?  '-y 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

ug/L 

02-08_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

ug/L 

102-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

y ;;;yfc\- >' -S'  fv: 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

iSiiiii 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

■■■■■ 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

WIKISKKm 

ug/L 

•10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

10-2  6_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

jlO-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

ug/L 

10-31_ 

_20110628_ 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-31 

_20110721_ 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

100,000 

ug/L 

{o  2-06 

_2  012 07 31 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

100,000 

ug/L 

•02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

110,000 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

120,000 

ug/L 

02-06 

20130815_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

110,000 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

120,000 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

110,000 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

96,  000 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

120,000 

ug/L 

02-07 _ 

_2  01308 15 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

110,000 

ug/L 

02-07 _ 

_20130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

120,000 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

110,000 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

110,000 

ug/L 

02-08 

_2  01307 17 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

130,000 

ug/L 

02-08_ 

_2  0130815_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

110,000 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

71,000 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

110,000 

ug/L 

110-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

10-25_ 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

69,000 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

120,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

120,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 
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6 

110,000 

ug/L 

1 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000 

ug/L 

SlilMlIl 

10-2  6_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

62,000 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

93,000 

ug/L 

wsfii iiim? 

110-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

68,000 

ug/L 

iiiiiiii 

110-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

94,000 

ug/L 

jlO-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

immui 

110-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

sii 

iBIiilil 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

, 

- .. 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

7--  lllttitlf 

IlillilWlWii 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

MM 

10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

MIISSI 

' ' 7; : 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.1 

4,300 

ug/L 

:02-06_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

110,000 

ug/L 

MlmlllmKIK 

02-06_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

2,000 

ug/L 

i - 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

14 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.02 

46 

ug/L 

«■«■■«« 

:02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.1 

110,000 

ug/L 

:02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

10 

ug/L 

02-06_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.5 

29,000 

ug/L 

;02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

14 

ug/L 

liiliiliiilillR 

;02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

17,000 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

38 

ug/L 

|02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

140,000 

ug/L 

' ■"  'III 

02-0! _ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-01 _ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

1 

29,000 

ug/L 

:02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

150,000 

ug/L 

IJIlllll  | 

102-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

31 

ug/L 

02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.5 

51,000 

ug/L 

^IllSSiW  II 

02-01 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

53 

ug/L 

i ||  §£ 

02-07 

_2  0130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

82,000 

ug/L 

WiMM  71717 ! ■ 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

1,400 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.25 

77,000 

ug/L 

lillilll  III 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

11 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.1 

36,000 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.02 

ug/L 

IIIIIIII 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.1 

37,000 

ug/L 

:02-08_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.1 

2,800 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.5 

70,000 

ug/L 

SllilSISiliilll 

02-08_ 

J2  0 1 3 0 8 1 5_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

40 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

44,000 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.2 

ug/L 

10-25 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

33 

ug/L 

10-25 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

600 

ug/L 

10-25 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

26 

ug/L 

mm 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

650 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-25 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

240 

ug/L 

jlO-25 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

11 

ug/L 

V#  | ; 

10-25 

_2  012  072  3_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

3,400 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

16 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 
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0.1 

7,100 

ug/L 

10-25 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

820 

ug/L 

10-2  6_ 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

27 

ug/L 

jl  0-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

390 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

28 

ug/L 

10-2  6_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

10-26 

20110718 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

12 

ug/L 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

12 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

1,900 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

25 

ug/L 

10-2  6_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

1 

88,000 

ug/L 

JlO-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

1,200 

ug/L 

10-2  6_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

35 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

650 

23 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

1,800 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

37 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.1 

5,  900 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

32 

ug/L 

jlO-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

480 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

24 

ug/L 

|l0-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

880 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

13 

ug/L 

110-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.1 

4,100 

ug/L 

10-31_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.5 

1,500 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

28 

ug/L 

10-25 

20110718 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

72 

ug/L 

l°-25_ 

_20110824_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.5 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

95 

ug/L 

10-26 

_2  0 1 1 0 7 1 8_ 

Obs  ) 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

60 

ug/L 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

59 

ug/L 

10-26 

20120820 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

52 

ug/L 

10-30 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

63 

736 

ug/L 

10-30 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

ug/L 

10-30 

20110908 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

84 

ug/L 

10-31 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

54 

ug/L 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

656 

ug/L 

10-31 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

02-0  6_ 

20120731 

_JRS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.03 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.003 

ug/L 

102-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.003 

ug/L 

02-06 

_2  012  0 82  9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

02-06_ 

_2  01307 17_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

02-06_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.003 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.006 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.03 

ug/L 

02-0  6_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

ug/L 

02-0  6_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

ug/L 

02-07_ 

_2  012  07  31_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.003 

3 

ug/L 

j02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.003 

ug/L 

12-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 
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0.003 

ug/L 

llllillilli 

02-01 _ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

02-01 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.003 

ug/L 

WlrnKSlmSIti 

'02-01 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.003 

ug/L 

02-01 

2 0130815_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.006 

ug/L 

jj02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.03 

ug/L 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

ug/L 

sT:  i 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.003 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.03 

ug/L 

02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.003 

ug/L 

|0  2 — 0 8 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.003 

ug/L 

|02-08_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.003 

ug/L 

■■■■ 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.006 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.012 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.003 

ug/L 

illBiiSl! 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.003 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.003 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

ug/L 

BBSiBIII 

;10-25_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

ug/L 

i 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

i 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

siiiiiiil 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

flMMHM 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

..  ifeS 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.003 

4 ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.003 

ug/L 

■hmi 1 

10-26 

_2  0060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.03 

ug/L 

10-2  6 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.003 

ug/L 

§®  SSil 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

ug/L 

hhmh 

jlO-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110824_ 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

10-2  6_ 

_20110824_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.003 

ug/L 

jlO-26 

_2  012  072  3_ 

_JRS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.003 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.003 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0120820_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.003 

ug/L 

10-30 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

10-30 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

'£  ^ L -?C  \ 

|l°-3° 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

10-30 

20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

IllfBSS 

10-  3 1_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

BIBB  1 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.003 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 
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0.003 

WUSimSm 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.003 

ug/L 

jlO-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.003 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

3 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

18 

ug/L 

(02-06_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

2 

ug/L 

{02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

9 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

18 

ug/L 

02-0  6_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.012 

ug/L 

:02-06_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.003 

9 

ug/L 

02-0  6_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.03 

ug/L 

12-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

62 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-01 _ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

2 

ug/L 

02-01 _ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

2 

ug/L 

02-01 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

11 

ug/L 

02-01 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

02-07 

20130712. 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.003 

30 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.012 

O 2 

02-01 _ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.003 

17 

ug/L 

02-01 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.03 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

56 

ug/L 

102-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

2 

ug/L 

02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

15 

ug/L 

•02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

2 

ug/L 

:02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

14 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

8 

ug/L 

02-08 

_2  0 1 3 0 7 1 7_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.012 

ug/L 

;02-08_ 

_2  0 1 3 0 8 1 5_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.003 

41 

ug/L 

(02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.012 

ug/L 

•02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.03 

55 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

1 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

4 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

_201107 18_ 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110718 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

_20110824_ 

JRS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

1 

ug/L 

10-25_ 

_2  0 1 2 0 7 2 3_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-25^ 

_2  012  0 82  0_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

3 

ug/L 

10-25 

_2  012  0 82  0_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

2 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

16 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-26 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

3 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

_20110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2410284 


ED  000552C  00003927-02428 


0.001 

1 

ug/L 

^0 
<N  t 
1 

o 

rH 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

|1 0-2  6 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

jjlO-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

16 

ug/L 

jlO-26 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

110-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

1 

ug/L 

pO-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

110-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

|l0-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

1 

ug/L 

110-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

i 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

|l  ° - 3 1 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

110 

;02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

110 

;02-07_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

110 

'"/■  _,/■  7;:,, 

;02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

280 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

270 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

270 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.95 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

lllill  : " 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

jg 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-30_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30 

_2  0110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

; : ; ^ i® 

jlO-31 

_20110628_ 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

« 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11 

iH |j§||^^  s 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

1,  600 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

390 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

1 

6,700 

ug/L 

02-0  6_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

510 

ug/L 

02-0  6_ 

_2  01308 15 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.05 

4,200 

ug/L 

02-0  6_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

2,900 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

500 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.1 

1 , 400 

ug/L 

:02-07_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

930 

ug/L 

;0  2 - 0 7_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.05 

9,  600 

ug/L 

02-07 _ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

4,200 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

670 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.1 

1,200 

ug/L 

jo2-08_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

2,  600 

ug/L 

!02-Q8 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

2,200 

ug/L 

:02-08_ 

_2  0130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

760 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

130 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2410284 
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0.01 

75 

ug/L 

LO 

<u 

1 

o 

r— 1 

§§§ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

99 

ug/L 

10-2  5_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

250 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

170 

ug/L 

10  — 25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

2,900 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

140 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

81 

ug/L 

10-2  6_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

89 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

89 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.1 

1,100 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

81 

ug/L 

10-26_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

92 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

78 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

110 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

68 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

81 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

110 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

31 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

26 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

32 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

33 

■llliisili 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

26 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.95 

111*118 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

fill 

10-30 

_20110628_ 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

111118 1 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-31_ 

_20110721_ 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

hi 

ug/L 

02-06 

_2  012 07 31 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

3 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

51 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.005 

24 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

19 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

4 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

7 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

5 

ug/L 

02-01 _ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.005 

49 

ug/L 

102-01 

_20130  904_ 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

26 

ug/L 

02-08_ 

_2  012 07 31 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

6 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

7 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

16 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

12 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

3 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  5 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110718 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

_2  011082  4_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-  2 5_ 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

11 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2410284 
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0.001 

ug/L 

p.0-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

IflSBillWII 

;10-26_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

]10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

vv;?-  1??  Vj 

ug/L 

10-26 

_20110824_ 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

■lllillliilill 

CN] 

1 

o 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

. B I 

110-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

■■IK 

ug/L 

jjj| 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

jl0-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

:k;C.'~,s :: ; 1 1 V ;,x:J 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

6 

100,000 

ug/L 

llliiii 

o 

K) 

1 

O 

<y\ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

100,000 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

110,000 

ug/L 

iiill : ||  n 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

120,000 

ug/L 

;02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

110,000 

ug/L 

llitlilillllil 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

120,000 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

110,000 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

96,000 

ug/L 

liUBiBlli 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

120,000 

ug/L 

sSlIslIc 

102-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

110,000 

ug/L 

102-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

120,000 

ug/L 

lliiiiiilllii 

;02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

110,000 

ug/L 

00 

o 

i 

CM 

o 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

110,000 

ug/L 

ill  1| 

00 

o 

1 

CN] 

o 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

130,000 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

110,000 

ug/L 

ii  ii  i hi  : mu 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

71,000 

ug/L 



liO-25 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

100,000 

ug/L 

h> 

0 

1 

K> 

cn 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

®ili®  11 1 

10-25 

_2  012 072 3 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

110,000 

ug/L 

iiiiiiiiiis 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

69,000 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

S ample-Routine 

06/14/2011 

6 

110,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

■ jfll 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

110,000 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

100,000 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

62,000 

ug/L 

|10-30 

_20110628_ 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

91,000 

ug/L 

o 

00 

1 

o 

_2  0110721_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

68,000 

ug/L 

10-31 

_20110628_ 

„RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

92,000 

ug/L 

110-31 

20110721 

RS 

S ample-Routine 

07/21/2011 

0.2 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

320 

ug/L 

\o 

O ! 
1 

CM  ! 

o 

_2  012 07 31 

_RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

ug/L 

o 
! N> 
1 

i O 
! CTi 

_2  012  0 82  9^ 

_RS 

S ample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

ug/L 

\o 

O 

1 

CM  1 
O 

_20120829_ 

_RS 

S ample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

ug/L 

§§  • ; 

;02-06 

20130717 

RS 

S ample-Routine 

07/17/2013 

2 

ug/L 

•V'  .'y/:::/';...  ,r/"' 

02-06 

20130717 

RS 

S ample-Routine 

07/17/2013 

0.2 

ug/L 

:02-06_ 

_2  0130815_ 

_RS 

S ample-Routine 

08/15/2013 

0.2 

ug/L 

CO 

o 

1 

CM  I 

o 

20130815 

_RS 

S ample-Routine 

08/15/2013 

0.2 

ug/L 

§§ 

jo  2 — 06 

_2  0130  904_ 

_RS 

S ample-Routine 

09/04/2013 

1 

ug/L 

:02-06 

20130904 

RS 

S ample-Routine 

09/04/2013 

0.2 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

2410284 


ED  000552C  00003927-02431 


0.2 

430 

ug/L 

02-07_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

ug/L 

02-01 _ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

- ?-  - 1 " - -l- >?  ?"  Y^-  Y'  Y 

ug/L 

02-01 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

ug/L 

02-01 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.2 

ug/L 

02-01 _ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.2 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.2 

IlillBiBftY 

ug/L 

02-01 _ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.2 

hh 

ug/L 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

1 

ug/L 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.2 

ug/L 

02-00 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

560 

ug/L 

02-00 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.2 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

-7 'v^c /'.'is  .S:: 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.2 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.2 

ug/L 

00 

o 

1 

CN 

o 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.2 

HHI 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.2 

230 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.2 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.2 

260 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.2 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

"I;- :'^c5'V 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.2 

BBIIIIBsI 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.2 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

ug/L 

10-25_ 

_20120820_ 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

ug/L 

10-26 

_2  0060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

ug/L 

10-26 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

10-26_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.2 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-2  6_ 

_201 10824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

10-26_ 

_2  012  072  3_ 

_JRS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.2 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  012 0820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

ug/L 

10-30_ 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

ug/L 

10-30 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.2 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.2 

ug/L 

10-30 

20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

10-31 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.2 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 
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0.2 

ug/L 

jlO-31 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.2 

ug/L 

jLO-31 

20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

u 

ug/L 

JlO-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

|02-0  6 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

:02-06_ 

20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

02-0  6_ 

_2  012082  9 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

;02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

ill 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

ug/L 

;02-06 

_201308 15 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.002 

warn 

ug/L 

02-0  6_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

;Q2-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-07 _ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

102-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

2 

ug/L 

02-01 _ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

1 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

Vo  -Y0  £Vc V - - - V" 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

ug/L 

|02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

;02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

!02-08_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

i 'll  vv  Ci:ii 

ug/L 

02-08 

_2  0 1 3 0 7 1 7_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

i^s®® 

ug/L 

02-08 

2013081 5_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

3 

ug/L 

02-08_ 

_2  0 1 3 0 8 1 5 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.004 

ug/L 

|o2-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

_20110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110824 

_JRS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10  — 25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

.10-25 

_2  012  072  3_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

jlO-25 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

§10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-26 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

_20110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2410284 


ED  000552C  00003927-02433 


0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

i 

ug/L 

ilO-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

l»i«« 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ItlliSiHil 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

62 

iiilillll 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

51 

mm 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

65 

lli^B 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

66 

liiisiiiii 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

51 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

1.9 

IBiHl 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

§M&§  % 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

sum^BH 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

{10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

l$v  Si 

10-31 

_2  0110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

69,000 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

48, 000 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

61, 000 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

64,000 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

59,000 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

63,000 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

58,000 

ug/L 

02-07 

_2  012  0 82  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

76,000 

ug/L 

02-07 _ 

_2  0 1307 17_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

64,000 

ug/L 

02-07 _ 

20130815 

JIS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

76,000 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

62,000 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

58,000 

ug/L 

02-08_ 

_20120829_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

51,000 

ug/L 

02-08_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

56, 000 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

65,000 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

92,000 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2 

28,000 

ug/L 

10-25 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

51,000 

ug/L 

10-25_ 

_2  0110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

2 

49,000 

ug/L 

10-25 

_2  011082  4_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

51,000 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

53,000 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 
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2 

180 , 000 

ug/L 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2 

28, 000 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

50,000 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

2 

56,000 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

57,000 

ug/L 

fjlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

50,000 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

53,000 

ug/L 

|l 0 - 2 6 20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

36,000 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

48,000 

ug/L 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

54,000 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

38,000 

ug/L 

10-3 1 2 011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

51,000 

ug/L 

||l  0 — 31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

53,000 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

62 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

65 

■iilSIilliii*  Sail*! 

|0 2 — 07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

66 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

10 

HHMi 

|0 2 - 0 6 20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13 

; ''X- ' V'; ' ' ^ 

|02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

mmmmmm  j 

102-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

10 

102-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.97 

■ ■ < - ' 

jflO-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.97 

^^»l*ii*!!««i! 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.97 

lil 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

• J /f/FF 

8l0-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

' - ' ''  i.  $ 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

^ J 

ug/L 

12-0  6_2  012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

ug/L 

j02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

ug/L 

02-06  20130717__RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

ug/L 

02-06  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

ug/L 

12-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

ug/L 

02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

6 

ug/L 

12-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6 

ug/L 

12-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

6 

ug/L 

12-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

6 

6 

6 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

12-07  20130904  RS 
02-08^2012073 1_RS 
■02-08  20120829  RS 
02-08  20130717  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

09/04/2013 

07/31/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

6 

ug/L 

02-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

6 

ug/L 

12-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6 

ug/L 

jlO-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

6,600 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

jlO-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

6 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

6 

7,400 

ug/L 

glO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

6 

6,300 

ug/L 

jlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

6 

ug/L 

SlO-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

6 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 
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6 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

ug/L 

10-30 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

6 

ug/L 

110-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

6 

fj§ 

ug/L 

jlO-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

10,000 

ug/L 

|02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

8,400 

ug/L 

:02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

16,000 

ug/L 

;02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

13,000 

ug/L 

0 2-0  6 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

12,000 

ug/L 

02-0  6_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

12,000 

ug/L 

02-07_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

10,000 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

20 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

13,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

15,000 

ug/L 

jO  2 - 0 7 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

11,000 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

11,000 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

8,100 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

13,000 

ug/L 

102-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

16,000 

ug/L 

!02-08_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

3,300 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

8,300 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

9,800 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

10,000 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

3,100 

ug/L 

JlO-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

9,400 

ug/L 

li  ° — 2 6_ 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

9,400 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

10,000 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

10,000 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

4,500 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

8,300 

ug/L 

;io-3o_ 

_2  0110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

7,600 

ug/L 

jlO-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

9,  900 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

90 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

S ample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

31 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

IS  ample-Routine 

07/17/2013 

0.1 

390 

ug/L 

02-0  6_ 

20130717 

RS 

S ample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

:02-06_ 

_2  01308 15_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

29 

ug/L 

02-06 

_2  0130  815_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

S ample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

440 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-07_ 

20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

220 

ug/L 

02-07_ 

_2  012  07  31_ 

_RS 

S ample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

!02-07_ 

20120829 

_RS 

IS  ample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

33 

ug/L 

;02-07 

20120829 

RS 

iS  ample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

jO  2 - 0 7 

20130717 

RS 

IS  ample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

110 

ug/L 

02-07_ 

20130717 

_RS 

S ample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-07_ 

_2  01 308 15^ 

_RS 

S ample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

60 

ug/L 

:02-07_ 

_2  0130815_ 

_RS 

S ample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

j02-07 

20130904 

RS 

iS  ample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

780 

ug/L 

i02-07 

20130904 

RS 

S ample-Routine 

09/04/2013 
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0.01 

ug/L 

iiiBaiii 

02-08  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

270 

ug/L 

■■iiiiii 

02-08  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

isiaiiiiiiii 

102-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

49 

ug/L 

102-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-08  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

87 

ug/L 

02-08  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

|0 2 — 0 8 20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

160 

ug/L 

V- 

J02-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

§ /* 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

150 

ug/L 

J02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.005 

37 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

lililiiiiiiiii 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

(f§§J§§ 

ug/L 

'1- 

|l  0 — 2 5_2  0110614 _RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

MHHMI 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

17 

ug/L 

§10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

10 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.1 

140 

ug/L 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

liisi 

ug/L 

jl  0 — 2 6_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

|l  0 - 2 6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

Siiiiiiiiilli! 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

|||  : 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

liifi 

ug/L 

10-2  6_2  011082  4_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

iiigiiig 

ug/L 

; ' 5|f  ' //. 

jlO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  6_2  011082  4__RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

1MW 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.1 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

0.01 

ug/L 

ug/L 

10-26  20120820  RS 
10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

08/20/2012 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

110-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

jlQ-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

U S B ! 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

■llilliiii 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

110-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

ISllillllilllli 

110-31  2 0110  908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

fi  - : ' 1 

jlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.04 

ug/L 

Sllllllliiil: 

:0  2 - 0 6_2  012  07  3 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.04 

ug/L 

•02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.04 

ug/L 

jo 2 - 0 6 20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.04 

ug/L 

Jo 2 - 0 6 20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 
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0.04 

ug/L 

O 

1 

04 

O 

III 

n 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.04 

ug/L 

02-07 

20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.04 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.04 

ug/L 

02-07 

2 0130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.04 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.04 

ug/L 

.02-01  _ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.04 

ug/L 

02-0S_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.04 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.04 

ug/L 

go2-08_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.04 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.04 

gm 

ug/L  02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.04 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.04 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

HI 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

_20110824_ 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.04 

IlSIllSlill 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.04 

HMHH 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ISliSP 

ug/L 

10-31 

_20110721_ 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31 

_20110908_ 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

160 

ug/L 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

49 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.1 

1,200 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

57 

ug/L 

02-06 

_2  0130  815_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-0  6_ 

_2  0 130  904_ 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

450 

ug/L 

02-0  6_ 

_2  0130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

320 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-07_ 

_2  012 0 82  9 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

59 

ug/L 

:02-07_ 

_20120829_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-01 _ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

170 

ug/L 

02-01 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-01 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

110 

ug/L 

02-01 _ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

:02-07_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

920 

ug/L 

02-01 _ 

_20130904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

.02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

440 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 
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0.01 

ug/L 

;02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

83 

ug/L 

102-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-08  20130717 RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

130 

ug/L 

02-08  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

320 

ug/L 

02-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

jo 2 - 0 8 20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

350 

ug/L 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

2 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

50 

ug/L 

JlO-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

10 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

|10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

JLO-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

21 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

14 

ug/L 

10-2  5 2 012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

4 

ug/L 

|l  0 - 2 6_2  0060  91 1__RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

270 

ug/L 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

16 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

110-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

flO-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.1 

180 

ug/L 

110-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

jl0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

14 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

jjl 0 - 3 0 20 110  90 8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-30__2  Oil  0 90  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

10 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

jjl  0 - 3 1__2  0110  90  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

10-3 1 201 10908 RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11 

jo 2 - 0 6 20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

!§/*;/  I }Jj§  | : 

jo 2 — 0 7 20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

uuiii  it 

jp 2 - 0 8 20120829  RS 
jjl  0 — 25  2 011061 4_0b s 
10-25  20110718  Obs  ; 
10-25  20110824  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 
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-25_20120723_ 
-25  20120820 
-26  20110614 
-26  20110718 
-26_20110824_ 
-26  20120723 
-26_20120820_ 
-30  20110628 
-30__2  0110721_ 
-30  20110908 
-31_2011Q628_ 
-31  20110721 
-31  20110908 
-25__2  0110614_ 
-25_20110718_ 
-25_20110824 
-25  20120723 
-25  20120820 
-26^20110614 
-26_20110718_ 
-26^20110824 
-26  20120723 
-26  20120820 
-30^20110628 
-30__20110721_ 
-30__20110908 
-31  20110628 
-31  20110721 
-31_20110908_ 
-25_20110614_ 
- 2 5_2  0 1 1 0 7 1 8_ 
-25  20110824 
-26^20110614 
-26^20110718 
-26_20110824 
-30  20110628 
-30  20110721 
-30^20110908 
-31_20110628_ 
-31  20110721 
-31  20110908 
-25  20110614 
-25  20110718 
-25  20110824 
-25_20120723_ 
-25  20120820 
-26 20110614 
-26  20110718 
-26  20110824 
-26  20120723 
-26  20120820 
-30  20110628 


Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 


Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

(Field 

(Field 

Field 

(Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

jField 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

(Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

Field 

[Field 

Field 

jField 

Field 
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Og§ 

10-3  0_2  011072 l_Obs 
§|l0-30_20110908_0bs 
10-31  20110628  Obs 
10-31  20110721  Obs 
10-31  20110908  Obs 

0.005 

ug/L 

02-0  6^2  012073 1_JRS 

0.005 

ug/L 

1^02-06  20120829  RS 

0.005 

ug/L 

02-06  20130717  RS 

0.005 

ug/L 

02-06  20130717  RS 

0.005 

ug/L 

:02-06  20130815  RS 

0.005 

ug/L 

:02-06  20130815  RS 

0.005 

ug/L 

02-06  20130904  RS 

0.005 

ug/L 

02-06  20130904  RS 

0.005 

ug/L 

02-07  20120731  RS 

0.005 

ug/L 

02-07  20120829  RS 

0.005 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

0.005 

ug/L 

;02-07  20130717  RS 

0.005 

ug/L 

J§02-07  20130815  RS 

0.005 

ug/L 
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0.005 

ug/L 

10-2  5_2  011061 4_RS 
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0.005 

ug/L 

10-26  20120723  RS 
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0.005 

ug/L 

yi0-30  20110721  RS 
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08/29/2012 

11 
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Sample-Routine 

08/29/2012 

6,  120 

ug/L 

^02-0  6_ 

_2  0 12  07  31_ 
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Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

8,040 

ug/L 

02-0  6_ 

_20120829_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

7,550 

ug/L 

02-06 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

9,480 

ug/L 

02-06 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

8,640 

ug/L 

02-0  6_ 

20130904 

Obs 
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09/04/2013 
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Obs 
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07/31/2012 
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ug/L 
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20120829 
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20130717 
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ug/L 
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09/04/2013 

12,030 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

Obs  : 
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Msr/Obs 

09/11/2006 

11,110 

ug/L 

10-25 

20110614 

Obs 

Field 

Msr/Obs 

06/14/2011 

8,190 

ug/L 

JlO-25 

20110718 

Obs 

Field 

Msr/Obs 

07/18/2011 

9,360 

ug/L 

10-25 

20110824 

Obs  : 

Field 

Msr/Obs 

08/24/2011 

7,990 

ug/L 

10-25_ 

20120723 

Obs 

Field 

Msr/Obs 

07/23/2012 

8,760 

ug/L 

JlO-25 

20120820 

Obs 

Field 

Msr/Obs 

08/20/2012 

10,820 

ug/L 

10-26 

20060911 

Obs 

Field 

Msr/Obs 

09/11/2006 

10,600 

ug/L 

10-26 

20110614 

Obs 

Field 

Msr/Obs 

06/14/2011 

7,740 

ug/L 

10-26 

20110718 

Obs 

Field 

Msr/Obs 

07/18/2011 

8,910 

ug/L 

10-26 

20110824 

Obs  i 

Field 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

7,710 

ug/L 

10-26 

20120723 

Obs 
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Msr/ Obs 

07/23/2012 
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ug/L 

10-26 

20120820 

Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/20/2012 

8,840 

ug/L 

10-30_ 

20110628 
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Msr/ Obs 

06/28/2011 

8,370 
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10-30_ 

20110721 

Obs 
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Msr/ Obs 

07/21/2011 
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ug/L 

10-30 

20110908 
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Msr/ Obs 

09/08/2011 
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ug/L 

110-31 

20110628 
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Msr/ Obs 

06/28/2011 
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20110721 
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07/31/2012 
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Obs 

Field 

Msr/ Obs 
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07/17/2013 
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20130815 
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08/15/2013 
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20130904 
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20060911 
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09/11/2006 
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06/14/2011 
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07/18/2011 
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08/24/2011 
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08/29/2012 

48 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

1.9 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

- N <4  - ?7  4 8 ^ - o|  1 |\|c fi H”  X x £jj 

:10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

Hi  |li|||  1 illil 

jlQ-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

2410284 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

ED_000552C_00003927-02444 

1 . 9 

jlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

mm  mttmmm 

|l  0 — 2 5__2  0110  614 _Ob  s 

Field 

Msr/Obs 

06/14/2011 

JlO-25  20110718  Obs 

Field 

Msr/Obs 

07/18/2011 

:IS^ 

10-25  20110824  Obs 

Field 

Msr/Obs 

08/24/2011 

10-26  20110614  Obs 

Field 

Msr/Obs 

06/14/2011 

110-26  20110718  Obs 

Field 

Msr/Obs 

07/18/2011 

BSi! 

110-26  20110824  Obs 

Field 

Msr/Obs 

08/24/2011 

f } i ':  '■^?^i::X;;$i;.  ;V'%?'i^  '<•'  '■  iV  v7?f\ "'^xV\v  V 7 X '?» 5 •£vj 

10-30  20110628  Obs  | 

Field 

Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field 

Msr/Obs 

07/21/2011 

:s7*'4'^V^^  %;;? 

110-30  20110908  Obs 

Field 

Msr/Obs 

09/08/2011 

10-31  20110628  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

10-31  20110721  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/21/2011 

110-31  20110908  Obs  ] 

Field 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/14/2011 

10-25  20110718  Obs  j 

Field 

Msr/ Obs 

07/18/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

110-26  20110614  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/14/2011 

IIIIIIIIK^  fS 

10-26  20110718  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/18/2011 

10-26  20110824  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

" \V'^''  '5?'' ; ' "'  i 4~;J '^C  5 ^ -^CfT  >>■; 

10-30  20110628  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

^ V'J V^ yI:<^;V  >::  ^ V •;  ',.•'•■/  f"'  "^. 

10-30  20110721  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/21/2011 

10-30  20110908  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

JLO-31  20110628  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

jlO-31  20110721  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/21/2011 

10-31  20110908  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

310-25  20110614  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/14/2011 

HHHHHHHHI 

10-25  20110718  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/18/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

jjg|§  7-  : ! 

10-26_20110614_0bs 

Field 

Msr/ Obs 

06/14/2011 

10-26  20110718  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/18/2011 

■■■lililiil 

10-26  20110824  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

10-30  20110628  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

liilliillll:  :WWSMKUIH^KI 

10-30  20110721  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/21/2011 

10-30  20110908  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

10-31  20110628  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

WK  ■ 1^ 

10-31  20110721  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/21/2011 

10-31_20110908_0bs 

Field 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field 

Msr/ Obs 

06/14/2011 

10-25_20110718_0bs 

Field 

Msr/ Obs 

07/18/2011 

10-25_20110824_0bs 

Field 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

10-2  6_20110614_0bs 

Field 

Msr/ Obs 

06/14/2011 

10-2  6_201107 18_Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/18/2011 

10-2  6_20110824_0bs 

Field 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

III 

|10-30_20110628_0bs 

Field 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

10-3  0_2  011072 l_Ob  s 

Field 

Msr/Obs 

07/21/2011 

|10-30_2  0110908 _Ob  s 

Field 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

lllll 

10-31_20110628_0bs 

Field 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

1 0-3 1_2  011072 l_Ob  s 

Field 

Msr/ Obs 

07/21/2011 

.."f-  ^ |: : |>"  7 

10-3 1_2  011090  8_Ob  s 

Field 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

■■’  :|  |||  ■ • v.  /;  | ■ ■ ■ ■ J ■■  ■ ||:: : '•■  • •'  ■ ■ ■ : / 1 1 7 : | i •'•  | • • • ' •'  • / : |' : ■.  | ' ■ '■'  • i ■ j ••;•'  ■; :- : | ■ ■ } | ;';  ‘- : 5 - / 7 _-‘-  ;'V;  |:'-V';  ^ ^|  1 1- - i I- - i i V - - i l V - - i l ■' '^  ■ i l‘^  |-^  1 '-^- i i 1'  ^ '- : : - i 

jo  2 — 0 6_2  012  07  3 l_Ob  s 

Field 

Msr/ Obs 

07/31/2012 

02-0 6_2 012 082  9_Obs 

Field 

Msr/ Obs 

08/29/2012 

2410284 

|02-06_201307 17_Obs 

Field 

Msr/ Obs 

07/17/2013 

ED_000552C_00003927-02445 

02-06  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

• ftlMilliHS® 

02-06  20130904  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

02-07  20120731  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

If : ::SllliBi^B 

02-07  20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

02-07  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-07  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

02-07  20130904  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

02-08  20120731  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

02-08  20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

02-08  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-08  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

02-08  20130904  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

■s  -imi^®ii 

10-25  20060911  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

MHHHHI 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

IIHi^BIII^BBiwSIBliBBI^H 

10-25  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-26  20060911  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-26  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

"'- :; 5 i- '-  -':'i  '•■■> 0. -\:--$  >5  Vd:-J  ' 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

;S  ¥?|'  tL  ^ 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

■■'■'■■' '->iv^ 

1 0-3 1_2 011072 l_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

^V\-5\\v'i^'  LuVb''L'7'  -,;.  ': 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.4 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.4 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.4 

560  ug/L 

02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.4 

470  ug/L 

02-06  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.4 

400  ug/L 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.4 

430  ug/L 

02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.4 

ug/L 

02-07_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.4 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.4 

490  ug/L 

02-07 _2 013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.4 

410  ug/L 

02-07_20130904_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.4 

410  ug/L 

02-08_20120731_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.4 

ug/L 

02-08_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.4 

ug/L 

jo  2-08_2  013071 7_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.4 

640  ug/L 

02-08_201308 15_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.4 

420  ug/L 

02-0  8_2  013090  4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.4 

ug/L 

10-2  5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.4 

ug/L 

10-2 5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.4 

ug/L 

1 0 - 2 5_2  0 1 1 0 8 2 4 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.4 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.4 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.4 

ug/L 

10-2  6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.4 

2410284 

ug/L 

10-2  6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

ED_000552C_00003927-02446 

0.4 

ug/L  10-2  6_2  011082  4_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.4 

ug/L  10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.4 

410  ug/L  10-2  6_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.4 

ug/L  10-2  6_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.4 

ug/L  10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.4 

ug/L  10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

ug/L  10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.4 

ug/L  10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.4 

ug/L  10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

ug/L  10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

31 

02-0  6_2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

32 

02-07_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

33 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.95 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

31 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

26 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

32 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

33 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

26 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.95 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

02-06  20120829  RS 
02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

08/29/2012 

07/17/2013 

02-06  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

02-07_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

02-07_2 013071 7_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

02-07_2 013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

02-07_2 013090  4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

02-08_2 012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

02-08_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

02-0  8_2  013071 7_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

02-0  8_2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

02-0  8_2  013090  4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.4 

10-2  5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2410284 
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10-26_20110614_RS  Sample-Routine  06/14/2011 
10-2  6_2  011071 £ _RS  Sample-Routine  07/18/2011 
1 0-2 6_2 011082 4_FS  Sample-Field  Spl:  08/24/2011 

10-2 6_2 0 1:0324  RS  Sample-Routine  08/24/2011 

10-2  6_2  012072  3_RS  Sample-Routine  07/23/2012 

10-2  6_2  012082  0_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

10-30_201 1 0628  RS  Sample-Routine  06/28/2011 

1 0 - 3 0_2  0 1 : 0721  RS  Sample-Routine  07/21/2011 

1 0 - 3 0_2  0 1 1 0 9 0 8_RS  Sample-Routine  09/08/2011 

1 0 - 3 1_2  0 1 1 0 6 2 8_RS  Sample-Routine  06/28/2011 

1 0 - 3 1_2  0 1 1 0 7 2 1 RS  Sample-Routine  07/21/2011 

1 0 - 3 1 _2  0 1 1 0 9 0 8_RS  Sample-Routine  09/08/2011 

6 91,000  ug/L  10-25_20110614_RS  Sample-Routine  06/14/2011 

6 160,000  ug/L  10-25_20110718_RS  Sample-Routine  07/18/2011 

13  160,000  ug/L  10-25_20110824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 

13  160,000  ug/L  10-25_20120723_RS  Sample-Routine  07/23/2012 

13  170,000  ug/L  10-25_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

6 89,000  ug/L  10-26_20110614_RS  Sample-Routine  06/14/2011 

6 160,000  ug/L  10-26_20110718_RS  Sample-Routine  07/18/2011 

13  180,000  ug/L  10-26_20110824_FS  Sample-Field  Spl:  08/24/2011 

13  190,000  ug/L  10-26_20110824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 

13  150,000  ug/L  10-26_20120723_RS  Sample-Routine  07/23/2012 

13  170,000  ug/L  10-26_20120820_RS  Sample-Routine  08/20/2012 

6 110,000  ug/L  10-30_20110628_RS  Sample-Routine  06/28/2011 

6 150,000  ug/L  10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

13  170,000  ug/L  10-30_20110908_RS  Sample-Routine  09/08/2011 

6 120,000  ug/L  10-31_20110628_RS  Sample-Routine  06/28/2011 

6 160,000  ug/L  10-31_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

13  170,000  ug/L  10-31_20110908_RS  Sample-Routine  09/08/2011 

13  210,000  ug/L  02-06_20120731_RS  Sample-Routine  07/31/2012 

13  150,000  ug/L  02-06_20120829_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  180,000  ug/L  02-06_20130717_RS  Sample-Routine  07/17/2013 

13  200,000  ug/L  02-06  20130815  RS  Sample-Routine  08/15/2013 

13  180,000  ug/L  02-06  20130904  RS  Sample-Routine  09/04/2013 

13  190,000  ug/L  02-07_20120731_RS  Sample-Routine  07/31/2012 

13  190,000  ug/L  02-07_20120829_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  240,000  ug/L  02-07_20130717_RS  Sample-Routine  07/17/2013 

13  200,000  ug/L  02-07_20130815_RS  Sample-Routine  08/15/2013 

13  230,000  ug/L  02-07_20130904_RS  Sample-Routine  09/04/2013 

13  190,000  ug/L  02-08_20120731_RS  Sample-Routine  07/31/2012 

13  190,000  ug/L  02-08_20120829_RS  Sample-Routine  08/29/2012 

13  160,000  ug/L  02-08_20130717_RS  Sample-Routine  07/17/2013 

13  170,000  ug/L  02-08_20130815_RS  Sample-Routine  08/15/2013 

13  200,000  ug/L  :02-08_20130904_RS  Sample-Routine  09/04/2013 

13  320,000  ug/L  10-25_20060911_RS  Sample-Routine  09/11/2006 

13  600,000  ug/L  10-2 6_2 00 60 911  RS  Sample-Routine  09/11/2006 

4.8  10-25_20110824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 

4.8  10-2 6_20 11082 4_FS  Sample-Field  Spl:  08/24/2011 

4.8  10-26_20110824_RS  Sample-Routine  08/24/2011 

4.8  10-30_20110628_RS  Sample-Routine  06/28/2011 

4.8  10-30_20110721_RS  Sample-Routine  07/21/2011 

4.8  10-31_20110628_RS  Sample-Routine  06/28/2011 
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Sample-Routine  07/21/2011 
Sample-Routine  07/31/2012 
Sample-Routine  08/29/2012 
Sample-Routine  07/17/2013 
Sample-Routine  08/15/2013 
Sample-Routine  09/04/2013 
Sample-Routine  07/31/2012 
Sample-Routine  08/29/2012 
Sample-Routine  07/17/2013 
Sample-Routine  08/15/2013 
Sample-Routine  09/04/2013 
Sample-Routine  07/31/2012 
Sample-Routine  08/29/2012 
Sample-Routine  07/17/2013 
Sample-Routine  08/15/2013 
Sample-Routine  09/04/2013 
Sample-Routine  06/14/2011 
Sample-Routine  08/24/2011 
Sample-Routine  07/23/2012 
Sample-Routine  08/20/2012 
Sample-Routine  06/14/2011 
Sample-Field  Spl:  08/24/2011 
Sample-Routine  08/24/2011 
Sample-Routine  07/23/2012 
Sample-Routine  08/20/2012 
Sample-Routine  06/28/2011 
Sample-Routine  07/21/2011 
Sample-Routine  06/28/2011 
Sample-Routine  07/21/2011 
Sample-Routine  08/29/2012 
Sample-Routine  09/04/2013 
Sample-Routine  08/29/2012 
Sample-Routine  08/29/2012 
Sample-Routine  09/04/2013 
Sample-Routine  08/24/2011 
Sample-Field  Spl:  08/24/2011 
Sample-Routine  08/24/2011 
Sample-Routine  06/28/2011 
Sample-Routine  07/21/2011 
Sample-Routine  06/28/2011 
Sample-Routine  07/21/2011 
Sample-Routine  07/31/2012 
Sample-Routine  08/29/2012 
Sample-Routine  07/17/2013 
Sample-Routine  08/15/2013 
Sample-Routine  09/04/2013 
Sample-Routine  07/31/2012 
Sample-Routine  08/29/2012 
Sample-Routine  07/17/2013 
Sample-Routine  08/15/2013 
Sample-Routine  09/04/2013 
Sample-Routine  07/31/2012 
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0.1 

2,100 

ug/L  |02-08_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

1 

2,500 

ug/L  02-08 _2 013 071 7_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

1 

ug/L  |02-08_2 013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

1 

ug/L  02-0  8_2  013090  4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

1.3 

2,000 

ug/L  10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

1 

■IBl«i»iv5 

ug/L  10-2  5_2  0 1 1 0 6 1 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

1 

ug/L  |10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

1 

ug/L  10-2  5_2  011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.5 

ug/L  1 0 - 2 5_2  0 12072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.5 

ug/L  10-25_2 012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

1.3 

6,300 

ug/L  10-2  6_2  0 0 6 0911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

1 

ug/L  10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

1 

ug/L  10-2 6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

1 

ug/L  110-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1 

ug/L  10-2 6_2  0110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.1 

297 

ug/L  10-2 6_2 012 072 3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.5 

ug/L  10-2  6_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

1 

ug/L  10-30_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1 

ug/L  10-30_2 01 10721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1 

33 : 

ug/L  10-30_2 011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

1 

\ '3;\  ;>;;j 

ug/L  10-31_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1 

o - - C V\.:B  .$ 

ug/L  10-31_2 0110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1 

ug/L  10-31_2 011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-2  5_2  011071 8_0b s 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-2  5_2  0110824 _0b  s 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

|Vv  3J933Y.//::  '33 

10-25  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

IV  7%  y>333 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

333  ■: 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-26  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-3 1_2  011062  8_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-3 1_2  011072 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-31_2 011090  8_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-2  5_2  0110614 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25_201107 18_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-2  5_2  0110824 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-2  5_2  012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-2  5_2  012082  0_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-2  6_2  0110614 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-2  6_2  0110718  _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-2  6_2  0110824 _Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-2  6_2  012072  3_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-2  6_2  012082  0_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-30_20110628_0bs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

2410284 

ED  000552C  00003927-02450 

10-31_20110628_0bs  Field  Msr/Obs 
10-3 1_2 011072 l_Ob s Field  Msr/Obs 
10-31_20110908_0bs  Field  Msr/Obs 
10-25_20110614_0bs  Field  Msr/Obs 
10-25_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
10-2 5_2 0110824 _Ob s Field  Msr/Obs 
10-2 6_20110614_0bs  Field  Msr/Obs 
10-2 6_2 011071 8_Ob s Field  Msr/Obs 
10-2 6_2 0110824 _Ob s Field  Msr/Obs 
10-30_20110628_0bs  Field  Msr/Obs 
10-3 0_2 011072 l_Ob s Field  Msr/Obs 
10-30_20110908_0bs  Field  Msr/Obs 
10-31_20110628_0bs  Field  Msr/Obs 
10-3 1_2 011072 l_Obs  Field  Msr/Obs 
10-31_20110908_0bs  Field  Msr/Obs 
10-25_20110614_0bs  Field  Msr/Obs 
10-25_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
10-25_20110824_0bs  Field  Msr/Obs 
10-25_20120723_0bs  Field  Msr/Obs 
10-25_20120820_0bs  Field  Msr/Obs 
10-26_20110614_0bs  Field  Msr/Obs 
10-26_20110718_0bs  Field  Msr/Obs 
10-2 6_2 0110824 _Ob s Field  Msr/Obs 
10-26_20120723_0bs  Field  Msr/Obs 
10-26_20120820_0bs  Field  Msr/Obs 
10-30_20110628_0bs  Field  Msr/Obs 
10-30_20110721_0bs  Field  Msr/Obs 
10-30_20110908_0bs  Field  Msr/Obs 
10-31_20110628_0bs  Field  Msr/Obs 
10-31_20110721_0bs  Field  Msr/Obs 
10-31_20110908_0bs  Field  Msr/Obs 
0.001  5 ug/L  02-06_20120731_RS  Sample-Routine 

0.01  120  ug/L  02-06_20120731_RS  Sample-Routine 

0.001  ug/L  02-06_20120829_RS  Sample-Routine 

0.001  30  ug/L  02-06_20120829_RS  Sample-Routine 

0.002  ug/L  02-06_20130717_RS  Sample-Routine 

0.002  210  ug/L  02-06_20130717_RS  Sample-Routine 

0.001  ug/L  02-06_20130815_RS  Sample-Routine 

0.001  36  ug/L  02-06_20130815_RS  Sample-Routine 

0.01  ug/L  02-06_20130904_RS  Sample-Routine 

0.1  330  ug/L  02-06_20130904_RS  Sample-Routine 

0.001  ug/L  02-07_20120731_RS  Sample-Routine 

0.01  1611  ug/L  02-07_20120731_RS  Sample-Routine 

0.001  ug/L  02-07_20120829_RS  Sample-Routine 

0.001  36  ug/L  02-07_20120829_RS  Sample-Routine 

0.002  1 ug/L  02-07_20130717_RS  Sample-Routine 

0.001  1 100  ug/L  02-07_20130717_RS  Sample-Routine 

0.001  ug/L  02-07_20130815_RS  Sample-Routine 

0.001  72  ug/L  02-07_20130815_RS  Sample-Routine 

0.01  ug/L  02-0  7_2  013090  4_RS  Sample-Routine 

0.01  290  ug/L  02-07_20130904_RS  Sample-Routine 

0.001  3 ug/L  02-08_20120731_RS  Sample-Routine 


06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

07/23/2012 

08/20/2012 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

07/23/2012 

08/20/2012 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

07/31/2012 

07/31/2012 

08/29/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

07/17/2013 

08/15/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

09/04/2013 

07/31/2012 

07/31/2012 

08/29/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

07/17/2013 

08/15/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

09/04/2013 

07/31/2012 
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0.01 

280 

ug/L 

02-08_2 012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

02-08_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

52 

ug/L 

02-08_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

02-08_2 013071 7_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

53 

ug/L 

02-08_2 01307 1 7_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

1 

ug/L 

02-08_2 013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

160 

ug/L 

02-08_2 013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

ug/L 

02-08_2 01309  0 4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

230 

ug/L 

02-08_2 013090  4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

30 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

19 

ug/L 

10-25_2 011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  0110718 _RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

3 

ug/L 

10-2  5_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25_2 011082  4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

v': 

ug/L 

10-25_2 012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

8 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.1 

200 

ug/L 

10-2  6_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  6_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-2  6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

26 

ug/L 

10-2  6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

3 

ug/L 

10-2  6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

fill  ifijjjj 

ug/L 

10-2  6_2  0110824 _FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-2  6_2  0110824 _FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20110824_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-2  6_2  0110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

98 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

2 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

19 

ug/L 

10-3  0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

4 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-3  0_2  011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

4 

ug/L 

10-3  0_2  011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-3 1_2  0110628 _RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

12 

ug/L 

10-3 1_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

4 

ug/L 

10-3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-3 1_2  011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

4 

ug/L 

10-3 1_2  011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11 

02-0  6_2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-07_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-07_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

2410284 
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Sample-Routine 
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13 

13 

2 

8,800 

ug/L 

2 

7,600 

ug/L 

2 

6,200 

ug/L 

2 

8,500 

ug/L 

2 

7,100 

ug/L 

2 

8,900 

ug/L 

2 

11,000 

ug/L 

2 

13,000 

ug/L 

2 

9,200 

ug/L 

2 

11,000 

ug/L 

2 

9,300 

ug/L 

2 

10,000 

ug/L 

2 

8,200 

ug/L 

2 

6,700 

ug/L 

2 

10,000 

ug/L 

2 

21,000 

ug/L 

0.25 

4,900 

ug/L 

0.25 

7,  600 

ug/L 

2 

8,  900 

ug/L 

2 

8,400 

ug/L 

2 

8,700 

ug/L 

2 

39,000 

ug/L 

0.25 

4,800 

ug/L 

0.25 

8,000 

ug/L 

2 

10,000 

ug/L 

2 

11,000 

ug/L 

2 

6,  900 

ug/L 

2 

9,500 

ug/L 

0.25 

5,000 

ug/L 

0.25 

7,200 

ug/L 

2 

9,  400 

ug/L 

0.25 

5,  700 

ug/L 

0.25 

7,700 

ug/L 

2 

9,  600 

ug/L 

0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95  ; 
0.95  j 
0.95  : 
0.0025 
0.0025 
2.5  | 

2.5  ! 

2.5  | 

0.025  : 
0.0025 
2.5  | 

2.5  | 


02-01 _ 
02-08_ 
02-06_ 
02-06_ 
02-0  6_ 
02-06_ 
02-06_ 
02-01 _ 
02-01 _ 
02-01 _ 
02-01 _ 
02-01 _ 
|0  2 — 0 8_ 
02-08_ 
02-0  8_ 
02-08_ 
02  — 0 8_ 
10-25_ 
10-25_ 
10-25_ 
10-25_ 
10-25_ 
10-25_ 
10-2  6_ 
10-2  6_ 
10-2  6_ 
10-2  6_ 
10-2  6_ 
10-2  6_ 
10-2  6_ 
10-30_ 
10-30_ 
10-30_ 
10-31_ 
jl0-31_ 
10-31_ 
10-25_ 
10-2  6_ 
!l0-26_ 
10-30_ 
10-30_ 
10-31_ 
10-31_ 
02-0  6_ 
02-06_ 
02-0  6_ 
02-06 
:02-06_ 
|02-Q7 
02-01 _ 
,02-07 
02-07 


2012082  9_RS 
2012082  9_RS 
20120731_RS 
2012082  9_RS 
20130717_RS 
2013081 5_RS 
20130904_RS 
20120731_RS 
2012082 9_RS 
20130717_RS 
2013081 5_RS 
20130904_RS 
20120731_RS 
2012082  9_RS 
20130717_RS 
20130815_RS 
20130904_RS 
20060911_RS 
20110614_RS 
20110718_RS 
20110824_RS 
20120723_RS 
20120820_RS 
20060911_RS 
20110614_RS 
20110718_RS 
20110824_FS 
20110824JRS 
20120723_RS 
20120820_RS 
20110628_RS 
20110721_RS 
20110 908_RS 
20110628_RS 
20110721_RS 
20110 908_RS 
20110824_RS 
20110824_FS 
20110824_RS 
20110628_RS 
2011072 1_RS 
20110628_RS 
2011072 1_RS 
20120731_RS 
2012082 9_RS 
20130717_RS 
20130815 RS 
20130904  RS 
20120731  RS 
20120829  RS 
20130717  RS 
20130815  RS 


Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Field  Spl: 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Field  Spl: 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

S ample-Routine 

jS  ample-Routine 

S ample-Routine 

S ample-Routine 

|S  ample-Routine 


08/29/2012 

08/29/2012 

07/31/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

07/31/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

07/31/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

09/11/2006 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

07/23/2012 

08/20/2012 

09/11/2006 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

07/23/2012 

08/20/2012 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

08/24/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

07/31/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

07/31/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

08/15/2013 
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2.5 

;5 

02-01 _ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.0025 

102-08 

20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.0025 

■MHM 

siiiiiiBi! 

;02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2.5 

khmi 

L;  I- 

L2-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2.5 

1 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2.5 

gp 

02-08_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.5 

Hlllilll msssii 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.5 

imiiil 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.5 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.5 

: IfJ'M/li:  S J^y 

1 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.0005 

II  '-p;pp 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.0025 

iimm 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

20 

IIUllBiili 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.5 

HHMi 

Mi 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.5 

1 

WtK9mM 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.5 

- v5  p|. p- 

mHsm 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.5 

iiliillliill 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.0025 

mrnmiimKimmmi. 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.0005 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.5 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.5 

?'£p55:p;>'1 

jlO-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.5 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.5 

l/IS/p-l 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.5 

Uplift  f : | 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.5 

HHHHHH.v 

Jl  0 - 3 1 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11 

:0  2 — 0 6 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

llililll 

02-01 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

|§ff  il 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

4.8 

ijliii® 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

~f:  ' jppvjpp'p 

10-26 

_2  0110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

illiiiiiiM 

10-26 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

llJlilli!  . 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-30 

_2  0110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

:02-06_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

■««ii«*l 

02-06 

_2  0130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

13  ug/L 

Wliiiiiiil 

02-01 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-01 _ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

■Hh 

;02-07 

_20130815_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 _ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

; ■ ; ^?L|y  y'y. 

102-08 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

|02-08 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

lilliBi 

:02-08_ 

_2  0130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

2 ug/L 

||§  yy 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.005 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 
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0.01 

■IBllli 

ug/L 

jjl 0 - 2 5 20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

mill 

ug/L 

|l  0 - 2 5 20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

17 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

3 

ug/L 

JlO-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

?Va;  'V  'i  FFv' ; 

ug/L 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

jflO-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  6 2 011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

; > >.  '.V;  X: 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

.10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

110 

ISiRiiSIl  1 llli 

102-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

110 

....  r-;  | "/ 

;02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

110 

MHMMi  1 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

31 

:02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

26 

n 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

32 

m 

.02-01  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

33 

mu 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

26 

|0 2 — 0 8 20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

4.8 

tfllll 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

4.8 

ll  0 - 2 6__2  0110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

4.8 

10-30  20110628__RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

• . '•  'iv:  ’■  WSM 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

4.8 

WW'/: 

jlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

4.8 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

62 

51 

65 

66 

imi wtmSiKS^ 

02-06  20120829  RS 
02-06  20130904  RS 
02-07  20120829  RS 
jp 2 - 0 8 20 12082 9_RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

08/29/2012 

09/04/2013 

08/29/2012 

08/29/2012 

51 

0.95 

;02-08_20130904_RS 
|l 0-2 5 201 1082 4_RS 

Sample-Routine 

Sample-Routine 

09/04/2013 

08/24/2011 

0.95 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

mmim  u§ 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

100 

ug/L 

;Q2-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

j02-Q6  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

26 

ug/L 

jQ2-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

S02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.1 

360 

ug/L 

102-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2410284 
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0.01 

ug/L 

IB 

iliilll 

O 

1 

CxJ 

o 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

14 

ug/L 

IIIIIIII 

02-0  6_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

J02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

260 

ug/L 

lllll 

■H 

102-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

m 

02-01 _ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

200 

ug/L 

02-01 _ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

!HI§? 

ug/L 

mi 

02-01_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

41 

ug/L 

W0C.}. 

|o  2 - 0 7 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

§t|§§ 

02-07_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

99 

ug/L 

IB 

/iliiiiii 

02-01 _ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

' ' '7'  ; 

jO  2 — 0 7 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

35 

ug/L 

:02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

!!!!§ 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

540 

ug/L 

s#s 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

liiii 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

260 

ug/L 

ifflj 

IJIIIII  |!  i| 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

HI 

liiiill 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

44 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

llliiiliii 

02-08_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

73 

ug/L 

SSilill 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

ligj 

miii 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

110 

ug/L 

: 

Jj§|| 

02-08 

20130815 

RS 

S ample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

sail 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

120 

ug/L 

mm 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

3 

ug/L 

/ illlf  l 

10-25 

20060911 

RS 

S ample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

33 

ug/L 

il0-25_ 

20060911 

RS 

S ample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

l/:/ 

10-25 

20110614 

RS 

S ample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

S ample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-25 

_2  0 1 1 0 7 1 8_ 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

iliilll 

10  — 25 

_20110718_ 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

'v'V'L' 

■mil 

•10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

IlIIsI*!  " 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

14 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

3 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

130 

ug/L 

.10-2  6_ 

_2  00  60  911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-26_ 

20110614 

_JRS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

iiiiliii 

10-26 

20110718 

RS 

S ample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  6 

20110718 

RS 

S ample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

_2  011082  4_ 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

mil 

10-2  6_ 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-26 

20110824 

_RS 

S ample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

S ample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

S ample-Routine 

07/23/2012 

0.1 

ug/L 

10-26 

_2  012  072  3_ 

_RS 

S ample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

iiiiiiaii 

10-2  6_ 

_2  0 1 2 0 8 2 0_ 

_RS 

S ample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

fljlt 

lllllil 

10-26 

_2  012  082  0_ 

_RS 

S ample-Routine 

08/20/2012 

0.01 

ug/L 

BP 

10-30 

20110628 

RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

S ample-Routine 

06/28/2011 

2410284 
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0.01 

ug/L 

110-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

flO-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

ug/L 

flO-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

110-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

JlO-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.01 

ug/L 

jlO-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

■IlliSlii 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.01 

hhhi 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

v 

ug/L 

JlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

650 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

ug/L 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

ug/L 

10-25 20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

18 

ug/L 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.2 

950 

ug/L 

10—26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

ug/L 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

ililllHl 

ug/L 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

ug/L 

J10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

ug/L 

jlO-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

ug/L 

110-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10 

ug/L 

110-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

ug/L 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

548 

ug/L 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

195 

ug/L 

10-31  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

254 

ug/L 

10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.2 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

■■■■SIS* 

ug/L 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

ug/L 

10-25  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

mhhhhi 

ug/L 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

0.2 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

jlO-26  20060911  RS 
|l 0 - 2 6_2  0110614  Obs 
JlO-26  20110718  Obs  j 
10-26  20110824  Obs 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

1 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

10-26  20120820  Obs 
10-30  20110628  Obs 
10-30  20110721  Obs 
10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

36 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

10-31  20110628  Obs 
10-31^2  011072 l_Ob  s 
10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

11 

;02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

iiiiiiiiiiiiii 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11 

§02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

1 

ug/L 

110-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.2 

ug/L 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

....  ; L ' . . ' '/;/•-  /’/'''I  .4 

10-25  20060911  Obs 
10-26  20060911  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

09/11/2006 

49 

g02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

52 

go 2 - 0 7 20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

52 

gp2-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.95 

■ ' • V ;\\'\\\'\\\ 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

111!!!!!!!!!!!!!!!!!11 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2410284 
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3.95 

3.95 

3.95 

3.95 

3.95 


120 

100 

130 

130 

100 


19 


ug/L 

ug/L 


ao- 

10- 

10- 

10- 

10- 

;02- 

02- 

•02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

io- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 


2 6^2  011082 4_ 
30_20110628_ 

30  20110721 

31  20110628 
31__2  0110721_ 
06_20120731_ 
06_20120829_ 
06  20130717 
06  20130815 

06  20130904 

07  20120731 
07  20120829 

07  20130717 
07_20130815_ 
07_20130904_ 
08^2  012073^1^ 

08  20120829 
08  2 0130717^ 
08^20130815 
08^20130904 
25_20060911_ 
25  20110614 

25  20110718 
25_20110824_ 
25_20120723_ 
25^20120820 

26  20060911 
26  20110614 
26^20110718 
2 6__20110824_ 
2 6_2  0 1 2 0 7 2 3_ 
26  20120820 
30^20110628 
30^20110721 
30^20110908 
31  20110628 
31  20110721 
31^20110908_ 

06  20120829 
0 6__2  0 130  904_ 

07  20120829 

08  20120829 
08  20130904 

25  20110824 

26  20110824 
26  20110824 
30  20110628 

30  20110721 
31_20110628_ 

31  20110721 
25  20060911 
25  20110614 


RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

Obs 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

FS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

Obs 


:-Routine 

08/24/2011 

:-Routine 

06/28/2011 

:-Routine 

07/21/2011 

:-Routine 

06/28/2011 

:-Routine 

07/21/2011 

Msr/Obs 

07/31/2012 

Msr/Obs 

08/29/2012 

Msr/Obs 

07/17/2013 

Msr/Obs 

08/15/2013 

Msr/Obs 

09/04/2013 

Msr/ Obs 

07/31/2012 

Msr/ Obs 

08/29/2012 

Msr/ Obs 

07/17/2013 

Msr/ Obs 

08/15/2013 

Msr/ Obs 

09/04/2013 

Msr/ Obs 

07/31/2012 

Msr/ Obs 

08/29/2012 

Msr/ Obs 

07/17/2013 

Msr/ Obs 

08/15/2013 

Msr/ Obs 

09/04/2013 

Msr/ Obs 

09/11/2006 

Msr/ Obs 

06/14/2011 

Msr/ Obs 

07/18/2011 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

Msr/ Obs 

07/23/2012 

Msr/ Obs 

08/20/2012 

Msr/ Obs 

09/11/2006 

Msr/ Obs 

06/14/2011 

Msr/ Obs 

07/18/2011 

Msr/ Obs 

08/24/2011 

Msr/ Obs 

07/23/2012 

Msr/ Obs 

08/20/2012 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

Msr/ Obs 

07/21/2011 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

Msr/ Obs 

06/28/2011 

Msr/ Obs 

07/21/2011 

Msr/ Obs 

09/08/2011 

;-Routine 

08/29/2012 

;-Routine 

09/04/2013 

;-Routine 

08/29/2012 

:-Routine 

08/29/2012 

:-Routine 

09/04/2013 

;-Routine 

08/24/2011 

-Field  Spl: 

08/24/2011 

—Routine 

08/24/2011 

—Routine 

06/28/2011 

—Routine 

07/21/2011 

—Routine 

06/28/2011 

—Routine 

07/21/2011 

—Routine 

09/11/2006 

Msr/Obs 

06/14/2011 

ED  000552C  00003927-02458 


252 

ug/L 

■10-25_ 

20110718 

Obs  ) 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

249 

ug/L 

;10-25_ 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

2.5 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

155 

ug/L 

10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

207 

ug/L 

10-26 

20110718 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

207 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

3 

ug/L 

10-2  6_ 

20120820 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

132 

ug/L 

10-30 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

37 

ug/L 

10-30 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

88 

ug/L 

10-30 

20110908 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

385 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

200 

ug/L 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

236 

ug/L 

10-31 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

2 

5, 700 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

2,800 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

6,100 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

3,000 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

4,200 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

4,100 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

3,400 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

4,000 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

4,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

4,800 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

5,000 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

3,900 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

3,000 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

5,100 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

5,000 

ug/L 

0 
N> 

1 

O 

00 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

ug/L 

10-25 

_20110614_ 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

2,300 

ug/L 

10-25 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

2,500 

ug/L 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

2,200 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

2,900 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

2,  900 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

4,000 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

2,  100 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

J*S 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

2,300 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

310 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

260 

02-0  6_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

320 

02-07_ 

_2  012 082 9 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

330 

02-08_ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

260 

;02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6.2 

-•'•§§ : § 

:02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

4.8 

;02-06_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

6.5 

•02-07 _ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

6.6 

L2-08 

_2  012  082  9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

4.8 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

1.9 

!§ 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2410284 
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1.9 

JlO-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

1.9 

aO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

1.9 

1 "*  :• ' ••'■'■  j ” J x >>  - V ; . 

jlQ-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

^il 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

1.9 

jl  0 - 3 1 20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

1.9 

110-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

|02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.3 

>'S'^V/  - -'t  i V-',.  ■> 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

^^S3i:V 

02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

102-06  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

:/l:;:|  .><  ;■' J?- ' ; ■■ : '■ ;;  ? ' \ <4:::'  J:^  : F?FFF  F 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

jo 2 - 0 7 20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.4 

35' lil'"  ?-i >-:^  l-:fe V ^rS  f -: 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

S£ 

|02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

:02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

02-07  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

|02-08  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.5 

? ; '5^5'^'  ;;':^;|::VVj'5l'?'  j§i*? "'  'fl ,'::: 

102-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

ii«t§g  ,•••. 

[02-08  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

•02-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.4 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.3 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.3 

110-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

IBWliiflii^BilBiiillBil^Bl^B 

110-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.3 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.2 

Ifl 

|l0-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.3 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.2 

jlO-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-26  2012072 3__RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.2 

Sl0-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.4 

* ^f|tljg  ' §g|' 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.2 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.3 

10-31 20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.3 

110-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

,02-0  6__2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

[02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

102-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

|Q2-07  20 13081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

|cf  ' ""■■ 

P2-Q7  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

102-08  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

102-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

l02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.4 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

-••  -oj::f';,i'-'-’.:..  ' ....  '" 

102-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

02-06  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2410284 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

ED_000552C_00003927-02460 

Mi  ! 

02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.4 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

02-07 201307 1 7 RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

;02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

1 V si  ''''11' 

1(02-07  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

02-08^2012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.5 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

PM! 

02-08  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

02-0  8^2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

||02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.4 

-v'V  f 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.6 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.4 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.4 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.5 

fill 0-2 6 20110718  RS 

Bio-26  20110824  FS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.4 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.4 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.4 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.4 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.4 

j V "Ipl/fl!'  i 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.4 

f ? '$; -•  • \ ' 

jlO-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

22 

■nms 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

21 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

22 

;0  2 - 0 8_2  012082  9__RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

62 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

51 

;02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

65 

02-0  7_2  0120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

66 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

51 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

19 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

19 

=10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

19 

go-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

19 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

19 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

19 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

19 

10-31  20110721  RS 
tfp2-06  20120731  Obs 
^02-0  6_2  012  0 82  9_Obs 
02-0  6_2  013071 7_Ob  s 

Sample-Routine 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

07/31/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

02-06  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

j02-06  20130904  Obs 
0 2-07  20120731  Obs  ! 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

07/31/2012 

■02-01  20120829  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

02-07  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-07  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

02-07  20130904  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

2410284 
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llBiilBliBiBl 

CD 

o 

1 

CM 

O 

w0/B. 

lit! 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

1111111 

iifillBi! mii! 

02-08_ 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

■Hi 

6)2-08 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-08 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

1; 

02-08_ 

20130904 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

mh 

10-25_ 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

. • .iiiiii  i§ 

;10-25_ 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

li 

10-25 

20110718 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

■HI 

10-25_ 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

:10-25_ 

20120723 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

C'  \ 

10-25 

20120820 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

KSBIiilIl!  B: 

10-26 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

iissiii 

>'  ~7,vv'  "a : •'  1 ; '• 

10-26 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-26 

20110718 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

iv: 

SB 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

■HI!! 

B!  -viSfl! 

10-26 

20120723 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-26 

20120820 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

iiiim 

y / :/y/y..  V'7' '7 '77/77?$: 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

iliilS* 

■iiisiiiis im 

10-30 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

liiiiiiii! 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

Milllllil! 

10-31 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-31 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

''''  3 V''x  Vy4'' v';; 

jlO-31 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

0.02 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.002 

2 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

18 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

2 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.02 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.02 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.002 

2 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

8 

ug/L 

02-07 

__20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

4 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.02 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.02 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.002 

3 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

8 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

12 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.02 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.002 

ug/L 

jlO-25 

_20060911_ 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.002 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

J*S 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.002 

ug/L 

10 -2  5 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.002 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.002 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.002 

ug/L 

10-25_ 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.002 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.002 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.02 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.002 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.002 

ug/L 

10-2  6_ 

20110718 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.002 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  011082  4_ 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.002 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.002 

3 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2410284 
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0.002 

ug/L 

10-26 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.002 

ug/L 

jl0-30 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.002 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.002 



ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.002 

ug/L 

10-31 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.002 

liHii® 

ug/L 

10-31 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.002 

ug/L 

pO-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

■ill* 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

■HI 

ug/L 

02-0  6_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

02-0  6_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

ug/L 

02-06_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.002 

ug/L 

02-06_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

;;C  t' 

ug/L 

102-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

iillil  jiilllliilili 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

- " > <*. ' d -,V;5  o.-  -iy ; 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

ug/L 

|02-07_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

188! 

ug/L 

702-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

IP2"07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.001 

•-;' v. 

ug/L 

;02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.002 

t <s 

ug/L 

02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

|02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

IlilliBi® 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 



ug/L 

:02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

ug/L 

;02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.001 

' 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

ug/L 

•02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.002 

ug/L 

02-08 

20130815^ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.001 

1 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.004 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

20110614 

J*S 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10  — 25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

.10-25 

_2  0110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

_20110824_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

jlO-25 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

jlO-26 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 
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0.001 

ug/L 

ID 

CSI 

1 

O 
v — 1 

ill 

li 

§§§ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110718 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

BBillllSii 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-2  6_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

hhhhi 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2 

40,000 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

32,000 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

160,000 

ug/L 

02-06 

_20130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

36,000 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

56,000 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

58,000 

ug/L 

02-07 

_2  012 07 31 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

38,000 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

52,000 

ug/L 

02-07 

_2  0130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

44,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

74,000 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

56,000 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

2 

40,000 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

2 

37,000 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

72,000 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

2 

60,000 

ug/L 

02-08_ 

_20130  904_ 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

2 

12,000 

ug/L 

10-25_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

28,000 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

30,000 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

31,000 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

12,000 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

34,000 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  0110824_ 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

2 

34,000 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110  82  4_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2 

47,000 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

28,000 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

11,000 

ug/L 

10-30 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

20,000 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

16,000 

ug/L 

10-  3 1_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

22,000 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

02-06 

20120731 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 
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02-0  6_2  012  082  9_Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

02-0 6_20 1307 17_Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-06  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

ISISSB 

02-06  20130904  Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

02-0  7_2  012073 l_Obs  1 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

02-07_20120829_0bs  | 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

|fj 

jj|o  2-0  7_2  013071 7_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-07  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

18l|g§ 

02-07_20130904_0bs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

02-08 _2 012073 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

02-08  20120829  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

02-08  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-08  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

:02-08  20130904  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

4'3;' 

10-2  5_2  006091 l_Ob  s 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10-25  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

|§L0-25  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

;1 0 — 2 5 20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

. 

;10-25  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-26  20060911  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

I5III 

10-26  20110614  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

liilli? 

10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

jj|l0-26_20120723_0bs  j 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110721  Obs 
flQ-30  20110908  Obs  1 

jj|Jl 0-3 1__2  011062  8__Obs 

jlO-31  20110721  Obs 
10-31  20110908  Obs  1 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

09/08/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

550 

^0 2-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

540 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

540 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

12-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

;02-08^20120829_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

02-0  6_2  0 1 2 0 8 2 9_  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

12-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-07^2012082  9_ RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-0  8_2  0 1 2 0 8 2 9_  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

02-0  6_2  0 1 2 0 8 2 9_  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12 

02-0  6_2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

10 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

10 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 
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0.95 

, : '77  s- 

iiiliil* 

tLO-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

(44 

' ' ' L ' /::  ./// 

jlO-2  6 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.95 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.95 

§10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

lllll! 

sSlillliliiilii 

:10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.95 

lllllllli 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.95 

1 ; 

1111/1111 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

250 

5/  :y:  ; 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

260 

gill* 

mui 

-L  VB-  • 

02-01 _ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

260 

Util 

llllilill 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

20 

160,000 

ug/L 

02-0  6_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

20 

110,000 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

20 

400,000 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

140,000 

ug/L 

siiiiilllpiiii 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

20 

170,000 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

20 

190,  000 

ug/L 

llllliliM 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

20 

150,000 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

20 

240,000 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

160,000 

ug/L 

iillSiiiiiil 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

20 

260,000 

ug/L 

■BiBliliS! 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

20 

190,000 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

20 

160,000 

ug/L 

■lilsilii  ■ 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

20 

110,000 

ug/L 

1 Hfl j 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

2 

170,000 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

20 

200,000 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

4 

110, 000 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2 

44,000 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

2 

94,000 

ug/L 

- - - > 44- 1-- 1 / 1 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

20 

110,000 

ug/L 

lllillililWil 

10-25_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

20 

120,000 

ug/L 

|l0-25_ 

_2  012 0820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

4 

140,000 

ug/L 

:7  \ 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

2 

44,000 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10 

120,000 

ug/L 

lilllliiilliil 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

10 

120, 000 

ug/L 

liillilifiiiiii 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

20 

140,000 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

2 

120,000 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

2 

61,000 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

2 

100,000 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

2 

72,000 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10 

98,000 

ug/L 

10-31_ 

20110121 

JIS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

12 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

02-08_ 

_20120829_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.4 

ug/L 

10-25 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

1 

ug/L 

,10-2  6_ 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

02-06 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

Ml  1 , 

02-06 

_2  01307 17_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-06 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

jp2-06 

20130904 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

1- 1 1 1 1 4 4 

02-07 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

HUB 

•:  

02-07 

20120829 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 
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02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

02- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

i°: 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 

10- 


07^201307 17_ 
07  20130815 

07  20130904 

08  20120731 
08__2  012  082  9_ 
08_20130717_ 
08_20130815_ 
08  20130904 
25  20060911 
25_20110614_ 
25^201 107 18_ 
25  20110824 

25  20120723 
25^20120820 
26^20060911 
26_20110614 

26  20110718 
26  20110824 
26^20120723 
26^20120820 
30_20110628_ 
30  20110721 


Obs  Field  Msr/Obs 
Obs  Field  Msr/Obs 
Obs  Field  Msr/Obs 
Obs  Field  Msr/Obs 
Obs  Field  Msr/Obs 
Obs  Field  Msr/Obs 
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Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

:02-07  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

;02-07  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

02-07  20130904  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

Sifmm: 

02-08  20120731  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

;02-08_2012082  9_0bs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

02-08  20130717  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

02-08  20130815  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

|02-08  20130904  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

' ^v'  0 i> 

110-25  20060911  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10-2  5_2  011061 4_Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-25  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-25  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-25  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-25  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

jlO-26  20060911~0bs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

10-2  6_20110614_0bs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10-26  20110718  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10-26  20110824  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10-26  20120723  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10-26  20120820  Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

10-30  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-30  20110721  Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10-30  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

10-31  20110628  Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10-31  20110721  Obs 
10-31  20110908  Obs 

Field  Msr/Obs 
Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

09/08/2011 

12 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

|02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

13 

:02-08_20120829_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L  02- 06  2 012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

4 

ug/L  102-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

47 

ug/L  02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.005 

ug/L  :0  2 - 0 6_2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.002 

4 

ug/L  ;Q2-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

14 

ug/L  02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

5 

ug/L  02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

12 

ug/L  02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 
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0.005 

6 

ug/L 

102-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.002 

8 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

22 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.001 

7 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.002 

10 

ug/L 

;02-08_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.005 

9 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.002 

6 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.005 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-25_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-25_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

2 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.1 

ug/L 

10-2  6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.001 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10  26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.001 

12 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.001 

1 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

1 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

■nil 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.001 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.001 

i 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.001 

2 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.01 

12 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-06 

_20130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.01 

ug/L 

02-08_ 

_2  0 1 2 0 8 2 9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.01 

ug/L 

02-08_ 

_2  0 1 3 0 7 1 7 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.01 

ug/L 

02-08_ 

^20130815_ 

_JRS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.01 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.001 

2 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-25_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-25_ 

_2  0110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.01 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.001 

4 

ug/L 

10-2  6_ 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.01 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.01 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

2410284 
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07/23/2012 

08/20/2012 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

08/29/2012 

09/04/2013 

08/29/2012 

08/29/2012 

09/04/2013 

07/31/2012 

07/31/2012 

08/29/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

07/17/2013 

08/15/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

09/04/2013 

07/31/2012 

07/31/2012 

08/29/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

07/17/2013 

08/15/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

09/04/2013 

07/31/2012 

07/31/2012 

08/29/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

07/17/2013 

08/15/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 

09/04/2013 

07/31/2012 

07/31/2012 

08/29/2012 

08/29/2012 

07/17/2013 

07/17/2013 

08/15/2013 

08/15/2013 

09/04/2013 
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0.25 

1,  600 

ug/L 

02-0  6_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

ug/L 

02-07_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.05 

840 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.05 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.05 

150 

ug/L 

02-07_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.05 

ug/L 

02-01 _ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.05 

620 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.05 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.05 

330 

ug/L 

02-01 _ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.05 

ug/L 

02-07_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.25 

2,900 

ug/L 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.05 

1,100 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

0.05 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.05 

220 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

0.05 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.05 

440 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

0.05 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.05 

830 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

0.05 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.05 

900 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

0.01 

110 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.05 

ug/L 

10-25_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.05 

. 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.05 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-25 

_20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-25 

_2  0 1 2 0 7 2 3 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.05 

50 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.05 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.05 

51 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.1 

490 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.01 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

0.05 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

61 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  6_ 

_20110718_ 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  6_ 

_20110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  01 10824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

0.05 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  012  072  3_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.5 

ug/L 

10-26 

_2  012  072  3_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

0.05 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.05 

ug/L 

10-2  6 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

0.05 

ug/L 

10-30 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

61 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

ug/L 

10-30 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2410284 
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0.05 

ug/L 

10-30_20110908_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.05 

ug/L 

10-3 1__2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

||l  0-3 1_2  011072 1__RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

0.05 

ug/L 

jlQ-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

0.05 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

2410284 
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Activity 
Start  Time 


Activity  Start  Time  Zone 

MDT 


CAS  Number 


Characteristic  Name 


2410284 


11:10 

12:45 

14:15 

11:10 

13:30 

12:45 

14:15 

10:40 

13:15 

10:30 

10:30 

10:45 

10:30 

11:30 

11:20 

11:10 

13:30 

12:45 

14:15 

10:40 

13:15 

10:30 

10:30 

10:45 

10:30 

11:30 

11:20 

13:15 

10:30 

10:30 

10:45 

10:30 

11:30 

11:20 

11:10 

13:30 

12:45 

14:15 

10:40 

13:15 

10:30 

10:30 

10:45 

10:30 

11:30 

11:20 

11:10 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


611-59-6 

1, 7-Dimethylxanthine 

611-59-6 

1, 7-Dimethylxanthine 

611-59-6 

1, 7-Dimethylxanthine 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

57-91-0 

17 . alpha . -Estradiol 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

131-57-7 

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 

80-05-7 

4,4’ -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4 f 4 1 -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4 f 4 1 -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4 f 4 1 -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4,4* -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4 f 4 1 -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4, 4 1 -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4 f 4 1 -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4 f 4 1 -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4, 4 1 -Isopropylidenediphenol 

80-05-7 

4, 4 1 -Isopropylidenediphenol 

63-05-8 

4-Androstenedione 

63-05-8 

4-Androstenedione 

63-05-8 

4-Androstenedione 

63-05-8 

4-Androstenedione 

63-05-8 

4-Androstenedione 

63-05-8 

4-Androstenedione 

63-05-8 

4-Androstenedione 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

103-90-2 

Acetaminophen 

18559-94-9 

Albuterol 
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12:45 

MDT 

18559-94-9 

Albuterol 

14:15 

MDT 

18559-94-9 

Albuterol 

10:00 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

11:10 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

09:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

13:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

13:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

11:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

12:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

11:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

11:40 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

11:50 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

14:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:40 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

12:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

13:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

11:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

12:15 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

13:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:45 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

11:30 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

11:20 

MDT 

Pheno (Ca) 

Alkalinity, 

Pheno Iphthale in 

10:00 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

11:10 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

09:20 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

13:20 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

13:30 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

11:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

12:45 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

11:15 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

11:40 

MDT 

Aik  Tot 

Alkalinity, 

total 

11:50 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

12:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

14:15 

MDT 

AlkJFot 

Alkalinity, 

total 

12:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

10:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

10:40 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

12:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

13:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

11:45 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity, 

total 
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12:15 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:45 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

10:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:30 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

11:20 

MDT 

Alk_Tot 

Alkalinity,  total 

13:15 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:45 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

11:30 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

11:20 

MDT 

57-91-0 

alpha-Estradiol 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:10 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:10 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

09:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

09:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:50 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:50 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:40 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 
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11:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

14:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

12:15 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

13:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:45 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

10:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:00 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:20 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

12:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

14:15 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

13:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:45 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:00 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:20 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

11:30 

MDT 

7664-41-7 

Ammonia-nitrogen 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:10 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:10 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

09:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

09:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 
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12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:50 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:50 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:40 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

14:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

12:15 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

13:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:45 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:00 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:20 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

11:30 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:10 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:10 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

09:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

09:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:50 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:50 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:40 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

14:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

12:15 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

13:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:45 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

10:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:00 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:20 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:30 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

11:10 

MDT 

29122-68-7 

Atenolol 

12:45 

MDT 

29122-68-7 

Atenolol 

14:15 

MDT 

29122-68-7 

Atenolol 

11:10 

MDT 

134523-00-5 

Atorvastatin 

12:45 

MDT 

134523-00-5 

Atorvastatin 

14:15 

MDT 

134523-00-5 

Atorvastatin 

13:15 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:45 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

10:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

11:30 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

11:20 

MDT 

1912-24-9 

Atrazine 

11:10 

MDT 

83905-01-5 

Azithromycin 

12:45 

MDT 

83905-01-5 

Azithromycin 

14:15 

MDT 

83905-01-5 

Azithromycin 

10:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:10 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

09:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:40 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:50 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

14:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:40 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 
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12:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

14:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

12:15 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

13:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:45 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

10:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:00 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:20 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:30 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

11:10 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

13:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

12:45 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

14:15 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

10:40 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

13:15 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

10:45 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

10:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

11:30 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

11:20 

MDT 

15687-27-1 

Benzeneacetic 

acid. 

. alpha . 

-methyl 

10:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:10 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

09:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:50 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:40 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

14:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 
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14:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

12:15 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

13:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:45 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:00 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:20 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

11:30 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

10:00 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:10 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

09:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

13:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

13:30 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:45 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:40 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

11:50 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

14:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

10:15 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

10:40 

MDT 

71-52-3 

Bicarbonate 

12:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

12:15 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

13:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:45 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:30 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

11:20 

MDT 

Bicarb (Ca) 

Bicarbonate 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:10 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:10 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

09:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

09:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:50 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:50 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:40 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

14:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

12:15 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

13:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:45 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:00 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:20 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

11:30 

MDT 

7440-42-8 

Boron 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:10 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:10 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

09:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

09:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:50 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:50 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:40 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

14:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

12:15 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

13:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:45 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

10:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:00 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:20 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:30 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

11:10 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

13:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

12:45 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

14:15 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:40 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

13:15 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:45 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

11:30 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

11:20 

MDT 

58-08-2 

Caffeine 

10:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:10 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

09:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:40 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:50 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

14:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:40 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

14:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

12:15 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

13:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:45 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

10:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:00 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:20 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:30 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

11:10 

MDT 

6804-07-5 

Carbadox 

12:45 

MDT 

6804-07-5 

Carbadox 

14:15 

MDT 

6804-07-5 

Carbadox 

11:10 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

13:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

12:45 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

14:15 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:40 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

13:15 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:45 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

11:30 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

11:20 

MDT 

298-46-4 

Carbamazepine 

10:00 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:10 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

09:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

13:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

13:30 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:45 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:40 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

11:50 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

14:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:20 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

10:15 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

10:40 

MDT 

3812-32-6 

Carbonate 

12:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

11:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

12:15 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

13:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 
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10:45 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:30 

MDT 

Carb  (Ca) 

Carbonate 

11:30 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

11:20 

MDT 

Carb (Ca) 

Carbonate 

10:00 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:10 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

09:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:40 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:50 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

14:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:40 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

12:15 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

13:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:45 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:30 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

11:20 

MDT 

16887-00-6 

Chloride 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:10 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:10 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

09:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

09:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:50 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:50 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:40 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

14:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

12:15 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

13:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:45 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:00 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:20 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

11:30 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

10:00 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:10 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

09:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:20 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

13:30 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:45 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:15 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:40 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

11:50 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

12:20 

MDT 
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11:20 

12:20 

12:45 

13:15 

10:30 

10:45 

10:30 

10:45 

10:30 

11:00 

11:30 

11:20 

11:30 

12:20 

12:45 

13:15 

10:30 

10:45 

10:30 

10:45 

10:30 

11:00 

11:30 

11:20 

11:30 

12:20 

12:45 

13:15 

10:30 

10:45 

10:30 

10:45 

10:30 

11:00 

11:30 

11:20 

11:30 

12:20 

12:45 

13:15 

10:30 

10:45 

10:30 

10:45 

10:30 

11:00 

11:30 

11:20 

11:30 

10:00 

11:10 

9:20 


MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


Flow 

Flow 

Flow 


Ethinyl  Estradiol 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Fish  kill 

Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  algae  mats 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  debris 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Floating  garbage 
Flow 
Flow 
Flow 
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13:20 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:15 

MDT 

Flow 

Flow 

12:45 

MDT 

Flow 

Flow 

11:15 

MDT 

Flow 

Flow 

11:40 

MDT 

Flow 

Flow 

11:50 

MDT 

Flow 

Flow 

12:20 

MDT 

Flow 

Flow 

14:15 

MDT 

Flow 

Flow 

12:20 

MDT 

Flow 

Flow 

10:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:40 

MDT 

Flow 

Flow 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 

12:20 

MDT 

Flow 

Flow 

12:45 

MDT 

Flow 

Flow 

13:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:45 

MDT 

Flow 

Flow 

14:15 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:45 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

12:15 

MDT 

Flow 

Flow 

13:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:45 

MDT 

Flow 

Flow 

10:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:00 

MDT 

Flow 

Flow 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 

11:20 

MDT 

Flow 

Flow 

11:30 

MDT 

Flow 

Flow 

10:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:10 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

09:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:40 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:50 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

14:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:40 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 
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10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

12:15 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

13:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:45 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

10:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:00 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:20 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:30 

MDT 

16984-48-8 

Fluoride 

11:10 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

12:45 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

14:15 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

13:15 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:45 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

10:30 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

11:30 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

11:20 

MDT 

54910-89-3 

Fluoxetine 

11:10 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

13:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

12:45 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

14:15 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:40 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

13:15 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:45 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

11:30 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

11:20 

MDT 

25812-30-0 

Gemfibrozil 

10:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

11:10 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

9:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

13:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

13:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

11:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

12:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

11:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

11:40 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

11:50 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

14:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

10:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

10:40 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

12:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

12:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

13:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 

11:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha 

radioactivity. 

(Americ 
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10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

10:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

12:15 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

13:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity, 

(Americ 

10:45 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

10:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity, 

(Americ 

11:00 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

11:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity, 

(Americ 

11:20 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

11:30 

MDT 

Alpha 

Gross  alpha  radioactivity. 

(Americ 

12:20 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

12:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

13:15 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

11:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

10:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

12:15 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

13:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

10:45 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

10:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

11:00 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

11:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

11:20 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

11:30 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

10:00 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

11:10 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

09:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

13:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

13:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

11:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

12:45 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

11:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

11:40 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

11:50 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

12:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

14:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

12:20 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

10:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

10:40 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

11:30 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

14:15 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

13:15 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:30 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:30 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:45 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:30 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

11:30 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 
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11:20 

MDT 

125-29-1 

Hydrocodone 

10:00 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:10 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

09:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

13:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

13:30 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:45 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:40 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

11:50 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

14:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

10:15 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

10:40 

MDT 

14280-30-9 

Hydroxide 

12:20 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

12:15 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

13:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:45 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

10:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:30 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:20 

MDT 

Hydx (Ca) 

Hydroxide 

11:10 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

13:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

12:45 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

14:15 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:40 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

13:15 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:45 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

11:30 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

11:20 

MDT 

73334-07-3 

Iopromide 

10:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:10 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

09:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:40 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:50 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 
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14:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:40 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

14:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:15 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

13:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:45 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

10:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:00 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:20 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

11:30 

MDT 

TKN 

Kjeldahl  nitrogen 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

13:15 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

11:00 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

11:20 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

11:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

cloud  cover 

12:20 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

12:45 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

13:15 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

11:45 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

12:15 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

13:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

10:45 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

10:30 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 

11:00 

MDT 

Last  24  hour  weather 

precipitation 
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11:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

11:20 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

11:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

precipitation 

12:20 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

12:45 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

13:15 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

10:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

10:45 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

10:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

10:45 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

10:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

11:00 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

11:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

11:20 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

11:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

temperature 

12:20 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

12:45 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

13:15 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

10:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

11:45 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

10:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

10:45 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

10:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

12:15 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

13:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

10:45 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

10:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

11:00 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

11:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

11:20 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

11:30 

MDT 

Last 

24 

hour 

weather 

wind 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:10 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:10 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

09:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

09:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:50 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:50 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 
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12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:40 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

14:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

12:15 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

13:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:45 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

10:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:00 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:20 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:30 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

11:10 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

12:45 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

12:45 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

14:15 

MDT 

154-21-2 

Lincomycin 

11:10 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 
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12:45 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 

14:15 

MDT 

846-49-1 

Lorazepam 

10:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:10 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

09:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:40 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:50 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

14:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:40 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

14:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

12:15 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:45 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

10:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:00 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:20 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

11:30 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

13:15 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Mep  r ob  ama  t e 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:45 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

11:30 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

11:20 

MDT 

57-53-4 

Meprobamate 

10:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:10 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

09:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:40 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:50 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

14:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:40 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

14:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

12:15 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

13:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:45 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

10:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:00 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:20 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:30 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

11:10 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

12:45 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

14:15 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

13:15 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:45 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

11:30 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

11:20 

MDT 

76-99-3 

Methadone 

10:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:10 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

09:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:40 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:50 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:40 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 
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12:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

14:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

12:15 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

13:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:45 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

10:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:00 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:20 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:30 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

11:10 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

12:45 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

14:15 

MDT 

57-27-2 

Morphine 

11:10 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

13:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

12:45 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

14:15 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:40 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

13:15 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:45 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

10:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

11:30 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

11:20 

MDT 

134-62-3 

N, N-Diethyl-m-toluamide 

11:10 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

13:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

12:45 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

14:15 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:40 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

13:15 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:45 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

11:30 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

11:20 

MDT 

22204-53-1 

Naproxen 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:10 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:10 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

09:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

09:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 
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13:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:50 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:50 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:40 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

14:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

12:15 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

13:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:45 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

10:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:00 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:20 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

12:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

14:15 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

13:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:45 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

10:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:00 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:20 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-55-8 

Nitrate 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:20 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

12:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

14:15 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

13:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:45 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

10:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:00 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:20 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:30 

MDT 

14797-65-0 

Nitrite 

11:10 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

12:45 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

14:15 

MDT 

6981-18-6 

Ormetoprim 

11:30 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

14:15 

MDT 

Ortho 

Orthophosphate 

11:30 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP 

14:15 

MDT 

ORP 

Oxidation  reduction  potential 

(ORP 

11:10 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

12:45 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

14:15 

MDT 

14698-29-4 

Oxolinic  acid 

13:15 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 
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10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:45 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

11:30 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

11:20 

MDT 

6493-05-6 

Pentoxifylline 

10:00 

MDT 

PH 

PH 

11:10 

MDT 

pH 

PH 

9:20 

MDT 

pH 

PH 

13:20 

MDT 

pH 

PH 

13:30 

MDT 

pH 

PH 

11:15 

MDT 

pH 

PH 

12:45 

MDT 

pH 

PH 

11:15 

MDT 

pH 

PH 

11:40 

MDT 

pH 

PH 

11:50 

MDT 

pH 

PH 

12:20 

MDT 

pH 

PH 

14:15 

MDT 

pH 

PH 

12:20 

MDT 

pH 

PH 

10:15 

MDT 

PH 

PH 

10:40 

MDT 

pH 

PH 

11:30 

MDT 

pH 

PH 

12:20 

MDT 

pH 

PH 

12:45 

MDT 

pH 

PH 

13:15 

MDT 

pH 

PH 

10:30 

MDT 

pH 

PH 

11:45 

MDT 

pH 

pH 

14:15 

MDT 

PH 

pH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

10:45 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

12:15 

MDT 

PH 

PH 

13:30 

MDT 

PH 

PH 

10:45 

MDT 

PH 

PH 

10:30 

MDT 

PH 

PH 

11:00 

MDT 

PH 

PH 

11:30 

MDT 

PH 

PH 

11:20 

MDT 

PH 

PH 

11:30 

MDT 

PH 

PH 

11:10 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

13:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

12:45 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

14:15 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:40 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

13:15 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:45 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

10:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:30 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:20 

MDT 

57-41-0 

Phenytoin 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

12:20 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 
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12:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

14:15 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

13:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:45 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:00 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:20 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

11:30 

MDT 

7723-14-0 

Phosphorus 

10:00 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:10 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

09:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:40 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:50 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

14:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:40 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

12:15 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

13:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:45 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

10:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:30 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:20 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

11:10 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

13:30 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

12:45 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

14:15 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

10:40 

MDT 

125-33-7 

Primidone 

11:10 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

13:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

12:45 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

14:15 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:40 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

13:15 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:45 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

11:30 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

11:20 

MDT 

57-83-0 

Progesterone 

10:00 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:10 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

9:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:40 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:50 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

14:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:40 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

12:15 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

13:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:45 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

10:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:00 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:20 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

11:30 

MDT 

13982-63-3 

Radium-226 

9:20 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

13:20 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

13:30 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

11:15 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

11:40 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

11:50 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

12:20 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

10:15 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

10:40 

MDT 

Ra-226/228 

Radium-226/228 

10:00 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:10 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

9:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 
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11:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:40 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:50 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

14:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:40 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

12:15 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

13:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:45 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

10:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:00 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:20 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:30 

MDT 

15262-20-1 

Radium-228 

11:10 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

12:45 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

14:15 

MDT 

66357-35-5 

Ranitidine 

11:10 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

13:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

12:45 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

14:15 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:40 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

13:15 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:45 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

11:30 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

11:20 

MDT 

69-72-7 

Salicylic  Acid 

10:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:10 

MDT 

Salinity 

Salinity 

9:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:50 

MDT 

Salinity 

Salinity 
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12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

14:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:40 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

14:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

12:15 

MDT 

Salinity 

Salinity 

13:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:45 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:00 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:20 

MDT 

Salinity 

Salinity 

11:30 

MDT 

Salinity 

Salinity 

10:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:10 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

09:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:50 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:40 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

14:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

12:15 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

13:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:45 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:00 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:20 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

11:30 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:10 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:10 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

09:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

09:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:50 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:50 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:40 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

14:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 
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10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

12:15 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

13:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:45 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:00 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:20 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

11:30 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

10:00 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:10 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

09:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:40 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:50 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

14:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:40 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

12:15 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

13:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:45 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:30 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

11:20 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

10:00 

MDT 

SC 

Specific  conductance 
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11:10 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

9:20 

MDT 

SC 

Specific 

conductance 

13:20 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

13:30 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:15 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

12:45 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:15 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:40 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:50 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

12:20 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

14:15 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

12:20 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:15 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:40 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:30 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

12:20 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

12:45 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

13:15 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:30 

MDT 

Specific 

conductance 

11:45 

MDT 

Specific 

conductance 

14:15 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:45 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

12:15 

MDT 

Specific 

conductance 

13:30 

MDT 

Specific 

conductance 

10:45 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

10:30 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:00 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:30 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:20 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:30 

MDT 

sc 

Specific 

conductance 

11:10 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

12:45 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

14:15 

MDT 

56038-13-2 

Sucralose 

11:10 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

12:45 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

14:15 

MDT 

80-32-0 

Sulf achloropyridazine 

11:10 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 

12:45 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 

14:15 

MDT 

68-35-9 

Sulfadiazine 

11:10 

MDT 

122-11-2 

Sulf adimethoxine 

12:45 

MDT 

122-11-2 

Sulf adimethoxine 

14:15 

MDT 

122-11-2 

Sulf adimethoxine 

11:10 

MDT 

144-82-1 

Sulf amethiz ole 

12:45 

MDT 

144-82-1 

Sulf amethiz ole 

14:15 

MDT 

144-82-1 

Sulf amethiz ole 

11:10 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

13:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

12:45 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

14:15 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:40 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 
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13:15 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:45 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

10:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

11:30 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

11:20 

MDT 

723-46-6 

Sulfamethoxazole 

11:10 

MDT 

63-74-1 

Sulfanilamide 

12:45 

MDT 

63-74-1 

Sulfanilamide 

14:15 

MDT 

63-74-1 

Sulfanilamide 

10:00 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:10 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

09:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:40 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:50 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

14:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:40 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

14:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

12:15 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

13:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:45 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

10:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:30 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:20 

MDT 

14808-79-8 

Sulfate 

11:10 

MDT 

72-14-0 

Sulf athiazole 

12:45 

MDT 

72-14-0 

Sulf athiazole 

14:15 

MDT 

72-14-0 

Sulf athiazole 

11:30 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

14:15 

MDT 

18496-25-8 

Sulfide 

10:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:10 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

9:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

13:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

11:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

12:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature,  water 

2410284 


ED  000552C  00003927-02520 


11:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:50 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

14:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:40 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

12:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

12:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

13:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature, 

water 

10:30 

MDT 

Temperature , 

water 

11:45 

MDT 

Temperature , 

water 

14:15 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

12:15 

MDT 

Temperature , 

water 

13:30 

MDT 

Temperature , 

water 

10:45 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

10:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:00 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:20 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:30 

MDT 

Temp  water 

Temperature , 

water 

11:10 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

13:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

12:45 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

14:15 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:40 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

13:15 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:45 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

11:30 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

11:20 

MDT 

58-22-0 

Testosterone 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:10 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:10 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

09:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

09:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 
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11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:50 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:50 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:40 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

14:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

12:15 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

13:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:45 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

10:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:00 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:20 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 
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11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:30 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

11:10 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

13:30 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

12:45 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

14:15 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

10:40 

MDT 

148-79-8 

Thiabendazole 

10:00 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:10 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

9:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

13:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

13:30 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:15 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

12:45 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:15 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:40 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:50 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

12:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

14:15 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

12:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

10:15 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

10:40 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:30 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

12:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

12:45 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

13:15 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

10:30 

MDT 

Total 

dissolved 

solids 

11:45 

MDT 

Total 

dissolved 

solids 

14:15 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

10:45 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

12:15 

MDT 

Total 

dissolved 

solids 

13:30 

MDT 

Total 

dissolved 

solids 

10:45 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

10:30 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:00 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:30 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:20 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

11:30 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

10:00 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

11:10 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

09:20 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

13:20 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

11:15 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

12:45 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

11:15 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

11:40 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

11:50 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

12:20 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

14:15 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 
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12:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:40 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

12:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

12:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

13:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

11:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

14:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

12:15 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

13:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:45 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

10:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

11:00 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

11:20 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

11:30 

MDT 

TSS 

Total  suspended 

solids 

11:10 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

13:30 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

12:45 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

14:15 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

10:40 

MDT 

101-20-2 

Triclocarban 

11:10 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

13:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

12:45 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

14:15 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:40 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

13:15 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:45 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

10:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

11:30 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

11:20 

MDT 

3380-34-5 

Triclosan 

11:10 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

13:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

12:45 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

14:15 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:40 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

13:15 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:45 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

10:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

11:30 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

11:20 

MDT 

738-70-5 

Trimethoprim 

11:10 

MDT 

13674-87-8 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl) phospha 
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12:45 

MDT 

13674-87-8 

14:15 

MDT 

13674-87-8 

11:10 

MDT 

13674-84-5 

12:45 

MDT 

13674-84-5 

14:15 

MDT 

13674-84-5 

11:10 

MDT 

115-96-8 

12:45 

MDT 

115-96-8 

14:15 

MDT 

115-96-8 

10:00 

MDT 

Turbidity 

11:10 

MDT 

Turbidity 

9:20 

MDT 

Turbidity 

13:20 

MDT 

Turbidity 

13:30 

MDT 

Turbidity 

11:15 

MDT 

Turbidity 

12:45 

MDT 

Turbidity 

11:15 

MDT 

Turbidity 

11:40 

MDT 

Turbidity 

11:50 

MDT 

Turbidity 

12:20 

MDT 

Turbidity 

14:15 

MDT 

Turbidity 

12:20 

MDT 

Turbidity 

10:15 

MDT 

Turbidity 

10:40 

MDT 

Turbidity 

11:30 

MDT 

Turbidity 

12:20 

MDT 

Turbidity 

12:45 

MDT 

Turbidity 

13:15 

MDT 

Turbidity 

10:30 

MDT 

Turbidity 

11:45 

MDT 

Turbidity 

14:15 

MDT 

Turbidity 

10:30 

MDT 

Turbidity 

10:45 

MDT 

Turbidity 

10:30 

MDT 

Turbidity 

12:15 

MDT 

Turbidity 

13:30 

MDT 

Turbidity 

10:45 

MDT 

Turbidity 

10:30 

MDT 

Turbidity 

11:00 

MDT 

Turbidity 

11:30 

MDT 

Turbidity 

11:20 

MDT 

Turbidity 

11:30 

MDT 

Turbidity 

11:10 

MDT 

1401-69-0 

12:45 

MDT 

1401-69-0 

14:15 

MDT 

1401-69-0 

10:00 

MDT 

7440-61-1 

11:10 

MDT 

7440-61-1 

09:20 

MDT 

7440-61-1 

13:20 

MDT 

7440-61-1 

13:30 

MDT 

7440-61-1 

11:15 

MDT 

7440-61-1 

12:45 

MDT 

7440-61-1 

11:15 

MDT 

7440-61-1 

Tris (lf 3-dichloro-2-propyl) phospha 

Tris (1, 3-dichloro-2-propyl) phospha 

Tris (l-chloro-2-propyl) phosphate  ( 

Tris (l-chloro-2-propyl) phosphate  ( 

Tris (l-chloro-2-propyl) phosphate  ( 

Tris (2-chloroethyl)  phosphate 

Tris (2-chloroethyl)  phosphate 

Tris (2-chloroethyl)  phosphate 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Turbidity 

Tylosin 

Tylosin 

Tylosin 

Uranium 

Uranium 

Uranium 

Uranium 

Uranium 

Uranium 

Uranium 

Uranium 
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11:40 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:50 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

14:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:40 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

14:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

12:15 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

13:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:45 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:00 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:20 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

11:30 

MDT 

7440-61-1 

Uranium 

10:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:10 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

09:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:40 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:50 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

14:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:40 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

14:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

12:15 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

13:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:45 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

10:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:00 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:20 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:30 

MDT 

7440-62-2 

Vanadium 

11:10 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

13:30 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

12:45 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

14:15 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

10:40 

MDT 

81-81-2 

Warfarin 

10:00 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

10:00 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:10 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:10 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

9:20 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

9:20 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

13:20 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

13:20 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

13:30 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

13:30 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:15 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:15 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

12:45 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

12:45 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:15 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:15 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:40 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:40 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:50 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

11:50 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

12:20 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

12:20 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

14:15 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

14:15 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

12:20 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

12:20 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

10:15 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

10:15 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

10:40 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

10:40 

MDT 

Weather 

comments 

(text) 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:10 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:10 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

09:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

09:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 
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13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:50 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:50 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:40 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:20 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

14:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

12:15 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

13:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:45 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

10:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

11:00 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 
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11:00 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

11:20 

MDT 

11:20 

MDT 

11:30 

MDT 

11:30 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

7440-66-6 

Zinc 

7440-66-6 

Zinc 

7440-66-6 

Zinc 

7440-66-6 

Zinc 

7440-66-6 

Zinc 

7440-66-6 

Zinc 
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Method 

Speciation 


Sample 

Fraction 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
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as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 
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as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 


Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 


2410284 
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as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 
as  N 


Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 
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Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 
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Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 
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Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


2410284 
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as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 


Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 
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Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 
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Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 
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Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 


2410284 
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as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

as 

CaC03 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 


2410284 
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as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 
as  CaC03 


Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 


2410284 
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Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 
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Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 
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Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 
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2410284 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
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2410284 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
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Total 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 
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97.5 
104.4 

104.3 

94.1 

78.1 

87.1 

99.1 

95.2 
101 
125 

98.2 

94.8 

106.9 

89.4 

94.7 

111.7 

98 

89.5 

102.4 

92.7 

98.3 

92.5 

97.9 

91.6 

94.7 

94.8 

88.2 
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3.1 

2.3 
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None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

Mild 

None 

None 

Mild 

None 

None 

None 

None 

Mild 

None 

None 

Mild 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

727 

694 

1790 
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582 

753 

702 

677 

1494 

670 

1049 

804 

747 

1110 

747 

1370 

1210 

8100 

1150 

597 

526 

564 

1060 

8300 

1140 

590 

551 

590 

2280 

1100 

617 

2250 

1120 

617 


0.56 

0.47 

0.4 

0.43 


0.49 

0.41 

0.41 


0.64 

0.42 
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0.41 


4.6 


3.5 

1.1 

1.8 

2.2 

75 

2.6 

4 

8.7 

3.5 

6.4 

3.4 

3.4 

6.4 
3.9 

4.3 

2.5 

3.4 
9 

2.4 

3.4 

2.5 


1.2 

1.4 

2.6 


7.6 
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0.8 

1.4 

2.1 

1.8 

4.1 

2.7 

1.7 

1.7 

1.1 
1.6 

1.7 

1.6 

91 

160 

160 

160 

170 

89 

160 

180 

190 

150 

170 

110 

150 

170 

120 

160 

170 

210 

150 

180 

200 

180 

190 

190 

240 

200 

230 

190 

190 

160 

170 

200 

320 

600 


18 
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19 

13 


4300 

260 

2.42 

0.94 

4.2 


1.68 

1.1 

1.8 


0.626 
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2.1 

2.5 


2 


6.3 


0.297 


Partly 

Partly 

Partly 

Partly 

Cloudy 

Partly 

Partly 

Partly 

Partly 

Cloudy 

Clear 

Partly 

Partly 

Clear 

Partly 

Partly 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 


cloudy 

cloudy 

cloudy 

Cloudy 

cloudy 

cloudy 

cloudy 

Cloudy 


cloudy 

cloudy 

cloudy 

cloudy 
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None 

None 

None 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Hot 

Breeze 

Breeze 

Breeze 

Breeze 

Breeze 

Breeze 

Breeze 

Breeze 

Breeze 

Breeze 

Light  breeze 

Breeze 

Breeze 

Light  breeze 

Breeze 

Breeze 

0.0054 

0.12 

0.03 

0.21 

0.036 

0.33 

0.16 

0.036 

0.1 

0.072 

0.29 

0.0027 
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0.28 


0.052 

0.053 

0.0011 

0.16 

0.23 

0.03 

0.019 

0.0025 

0.0019 

0.0075 

0.2 

0.026 

0.0032 

0.002 

0.0021 

0.098 

0.0015 

0.019 

0.0039 

0.0039 

0.012 

0.0043 

0.0043 


2410284 


ED  000552C  00003927-02614 


8.8 

7.6 

6.2 

8.5 

7.1 

8.9 
11 
13 

9.2 
11 

9.3 
10 

8.2 

6.7 
10 
21 

4.9 

7.6 

8.9 

8.4 

8.7 
39 

4.8 
8 

10 

11 

6.9 

9.5 
5 

7.2 

9.4 

5.7 

7.7 

9.6 

6.6 

3.8 

3.8 

1.4 
3 

6.7 

3.4 
0.058 
0.035 

150 

17 

29 

0.6 

0.1 

43 

25 
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15 
0.13 

0.087 

30 

16 
60 
42 

5.1 
1.9 

2.1 

0.0063 

0.017 

177 

2.4 

3.8 

3.1 

3.4 

0.11 

0.002 

1.8 

2 

2.6 

3.5 

2.2 

3.4 


0.013 


0.0016 
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0.017 

0.003 


12 

10 

9.9 

13 

26 

42 

34 


10 

2.9 

2.9 

1.6 

5.3 

30 

4.8 

0.1 

0.026 

0.36 


2410284 


ED  000552C  00003927-02617 


0.014 


0.26 

0.2 

0.041 

0.099 

0.035 

0.54 

0.26 

0.044 

0.073 

0.11 

0.12 

0.0029 

0.033 


0.014 


0.003 

0.13 
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0.65 


0.018 

0.95 


0.01 

0.548 

0.195 

0.254 


0.001 


0.036 


150 

70.5 

56 
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7.61 

7.75 

7.75 

8.11 

7.91 

7.87 

7.88 

7.89 
8.15 
7.88 
7.56 
7.78 
7.82 

8.03 

8.04 
6.99 

7.68 
8.32 
8.25 
7.78 

7.7 

7.28 

8.02 

8.25 

7.95 

7.96 
8.06 
7.87 

8.3 

8.27 

7.69 
8.17 
8.13 


4.5 

2.8 

3.1 

3.1 

14 


5.2 


0.019 
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0.252 

0.249 

0.155 

0.207 

0.207 

0.003 

0.132 

0.037 

0.088 

0.385 

0.2 

0.236 

5.7 

2.8 
6.1 

3 

4.2 

4.1 

3.4 

4 

4 

4.8 

5 

3.9 

3 

5.1 
5 

2.3 

2.5 

2.2 

2.9 
2.9 

4 

2.1 


2.3 
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1 

0.6 

0.9 


1.4 

0.4 

1.2 


0.8 

0.5 


1 

1.7 

0.9 

1.4 

0.4 

1.2 


0.8 


0.5 


1.1 
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0.8 


19 

0.26 

0.25 

0.5 

0.24 

0.3 

0.31 

0.31 

0.32 

0.27 

0.39 
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0.31 

0.32 

0.22 

0.3 

0.33 

0.43 

0.12 

0.18 

0.19 

0.21 

0.22 

0.29 

0.11 

0.2 

0.22 

0.25 

0.22 

0.14 

0.2 

0.13 

0.16 

0.21 

0.15 

0.002 

0.018 

0.0021 


0.0022 

0.0079 

0.0043 


0.0029 

0.0081 

0.012 


0.0033 
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0.0013 
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0.0012 


40 

32 

160 

36 
56 
58 
38 
52 
44 
74 
56 
40 

37 
72 
60 
12 
28 

30 

31 
12 
34 
34 
47 
28 
11 
20 
16 
22 

548 
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518 

1003 

500 

619 

643 

641 

665 
564 
802 
632 

666 
460 
608 
683 
875 
242 
382 
405 
440 
463 
588 
239 
414 
458 
510 
456 
286 
414 
274 
321 
447 
303 


13 


14 
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23 

20 

20 

5.8 

10 

130 

61 


160 

110 

400 

140 

170 

190 

150 

240 

160 

260 

190 

160 

110 

170 

200 

110 

44 

94 

110 

120 

140 

44 

120 

120 

140 

120 

61 

100 

72 

98 


22.94 

21.27 

20.99 

22.64 

24.12 

24.35 

23.68 
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23 

21.82 

23.57 
25.02 
25.18 
25.34 
20.93 
23.25 
17.04 

9.96 

22.58 
21.81 

20.75 
19.08 

19.27 
11.81 
22.55 
22.32 

24.59 
22.3 

17.52 

23.21 

17.75 
17.86 
23.39 

18.28 


0.0021 
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0.0021 


0.001 


0.0024 


0.0013 


2410284 


ED  000552C  00003927-02630 


362 

342 

661 

330 

409 

425 

423 

439 

372 

529 

417 

439 

303 

401 

451 

577 

160 

252 

267 

291 

305 

388 

158 

274 

303 

337 

301 

188 

273 

181 

212 

295 

200 

5500 

1200 

30000 

1400 

11000 

9400 

2300 

3800 

3600 

15000 

12000 

3000 
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3800 

11000 

8100 

2600 

120 

51 

44 
530 
410 

9400 

130 

59 

92 

93 

6100 

64 

45 
73 

180 

59 

85 

190 


46 

16 
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95 

91 


80 


62.1 

25.3 

31.6 

448 

99 

42.6 
59.2 

53.8 

27.9 

40.6 
169 

27.5 

38.8 

194 


0.0042 

0.047 

0.0041 

0.014 

0.0049 

0.012 
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0.0059 

0.0077 

0.022 

0.0065 

0.0099 

0.0086 

0.0055 


0.0011 

0.0017 

0.0016 

0.0017 


0.0014 

0.0021 

0.002 

0.012 

0.0014 

0.0012 

0.0016 

0.0012 

0.0017 

0.012 


0.002 


0.0037 
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Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 
Current 
Past  24 


weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  light  breeze 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  warm,  windy 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  cloudy,  heavy  rain,  hot,  windy 
weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  light  breeze 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  cloudy,  rain,  hot,  breeze 
weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  light  breeze 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  light  breeze 
hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  warm,  breeze 
hour  weather:  partly  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 
weather:  clear,  no  precipitation,  hot,  breeze 
hour  weather:  cloudy,  no  precipitation,  hot,  breeze 


0.52 

0.13 

2.9 

0.18 
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1.6 


0.84 

0.15 

0.62 

0.33 

2.9 

1.1 

0.22 

0.44 

0.83 

0.9 

0.11 


0.05 

0.051 

0.49 

0.061 


0.061 
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Lower/Upper 
confidence  Value 


Result  Detection 
Condition 

Result  Value 
Units 

DL 

RL  (PQL) 

Not 

Detected 

ng/L 

82 

250 

Not 

Detected 

ng/L 

87 

260 

Not 

Detected 

ng/L 

88 

260 

Not 

Detected 

ng/L 

0.97 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

9.7 

9.7 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

1 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

9.6 

9.6 

Not 

Detected 

ng/L 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

2 

Not 

Detected 

ng/L 

2 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

160 

160 

Not 

Detected 

ng/L 

150 

150 

Not 

Detected 

ng/L 

160 

160 

Not 

Detected 

ng/L 

160 

160 

Not 

Detected 

ng/L 

150 

150 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

ng/L 

9.5 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

25 

Not 

Detected 

ng/L 

20 

20 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

20 

20 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

0.52 

11 
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Not 

Detected 

ng/L 

0.5 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

0.51 

11 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/L 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

Not 

Detected 

mg/1 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/L 

6 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 
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mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

mg/1 

1.5 

6 

Not  Detected 

ng/L 

1.9 

Not  Detected 

ng/L 

1.9 

Not  Detected 

ng/L 

1.9 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

mg/L 

0.085 

0.1 

mg/L 

1.7 

2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0096 

0.02 

mg/L 

0.048 

0.1 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.25 

0.5 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1 

2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

1.7 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.85 

1 

mg/L 

0.06 

0.2 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.25 

0.5 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1 

2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.21 

0.25 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0096 

0.02 

mg/L 

0.048 

0.1 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

0.25 

0.5 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1 

2 

Not  Detected 

mg/L 

0.2 

0.2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

Not  Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 
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mg/L 

0.085 

0.1 

mg/L 

0.2 

0.2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.85 

1 

Not  Detected 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/1 

0.0085 

0.01 

mg/1 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

mg/1 

0.0085 

0.01 

mg/1 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 
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cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 
cf  s 


Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

mg/L 

0.083 

0.4 

mg/L 

0.083 

0.4 

mg/L 

0.083 

0.4 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/L 

0.083 

0.4 

mg/L 

0.083 

0.4 

mg/L 

0.083 

0.4 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/L 

0.083 

0.4 

mg/L 

0.083 

0.4 

mg/L 

0.083 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not 

Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 
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Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

mg/1 

0.026 

0.4 

Not  Detected 

ng/L 

12 

31 

Not  Detected 

ng/L 

13 

32 

Not  Detected 

ng/L 

13 

33 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

ng/L 

14 

31 

Not  Detected 

ng/L 

26 

26 

Not  Detected 

ng/L 

14 

32 

Not  Detected 

ng/L 

14 

33 

Not  Detected 

ng/L 

26 

26 

ng/L 

0.95 

Not  Detected 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

0.9 

pCi/L 

1.8 

pCi/L 

1.3 

pCi/L 

1.7 

pCi/L 

1.2 

pCi/L 

0.9 

pCi/L 

1.4 

pCi/L 

1.3 

pCi/L 

1.1 

pCi/L 

1.1 

pCi/L 

0.9 

pCi/L 

1.9 

pCi/L 

1 

pCi/L 

0.9 

pCi/L 

1 

pCi/L 

Not  Detected 

pCi/L 

0.4 

LO 

o 

pCi/L 

0.5 

pCi/L 

00 

o 

pCi/L 

1.6 

pCi/L 
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0.5 

pCi/L 

0.6 

pCi/L 

0.7 

pCi/L 

0.6 

pCi/L 

1.1 

pCi/L 

1 

pCi/L 

0.6 

pCi/L 

0.8 

pCi/L 

0.6 

pCi/L 

0.6 

pCi/L 

0.9 

pCi/L 

0.7 

pCi/L 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

Not  Detected 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 
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Not 

Detected 
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Not 

Detected 
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mg/1 
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mg/1 
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mg/1 
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mg/1 
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mg/1 
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mg/1 
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Detected 
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ng/L 
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ng/L 
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ng/L 
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ng/L 
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ng/L 

ng/L 

ng/L 
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ng/L 

ng/L 

ng/L 

mg/L 
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mg/L 
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Detected 

mg/L 
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mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

Not 

Detected 

mg/L 

mg/L 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

8.5 

51 

9 

9 

51 


0.06 

0.06 

0.16 

0.16 

0.16 

0.06 

0.06 

0.16 

0.16 

0.16 

0.06 


6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

62 

51 

65 

66 
51 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 
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9.5 

0.1 

0.1 

1 

1 

1 

0.1 

0.1 

1 

1 

1 

0.1 


ED  000552C  00003927-02665 


2410284 


mg/L 

0.06 

0.1 

mg/L 

0.16 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.16 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.16 

1 

mg/L 

0.33 

1.3 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.15 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.15 

0.5 

mg/L 

0.33 

1.3 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

mg/L 

0.06 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.15 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.34 

1 
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mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.04 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.00006 

0.001 
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mg/1 

0.0006 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

5.5 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

5.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

6.5 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

5.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

0.98 

12 
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Not  Detected 
Not  Detected 


ng/L 

1 

13 

ng/L 

1 

13 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.2 

2 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ug/L 

0.01 

0.025 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 
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ng/L 

1 

2.5 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

5 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ug/L 

0.0002 

0.0005 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ng/L 

20 

20 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ug/L 

0.0002 

0.0005 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

ng/L 

2.1 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

2 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

2.1 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.005 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

110 

Not 

Detected 

ng/L 

31 

31 

Not 

Detected 

ng/L 

26 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

32 

32 

Not 

Detected 

ng/L 

33 

33 

Not 

Detected 

ng/L 

26 

26 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

21 

62 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

Not 

Detected 

ng/L 

22 

65 

Not 

Detected 

ng/L 

22 

66 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

ng/L 

0.95 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.014 

0.1 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 
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None 
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0.95 

0.95 

0.95 

0.95 
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75 
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79 

80 
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100 

1.9 
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Not 

Detected 

ng/L 
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13 
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12 
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13 
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13 
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12 
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13 
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13 
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12 
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20 
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deg  C 
deg  C 
deg  C 
deg  C 


Not 

Detected 

ng/L 

2.6 

25 

Not 

Detected 

ng/L 

19 

19 

Not 

Detected 

ng/L 

2.7 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

2.8 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

19 

19 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

ng/L 

1.9 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

ng/L 

6.4 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Not 

Detected 

ng/L 

6.8 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

6.8 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 


mg/1 

0 

50 

mg/1 

0 

40 

mg/L 

200 

200 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

100 

100 

mg/1 

0 

100 

mg/1 

0 

40 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

100 

100 

mg/1 

0 

100 

mg/1 

0 

40 
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mg/L 

40 

40 

mg/L 

1000 

1000 

mg/L 

100 

100 

mg/L 

0 

10 

mg/1 

0 

10 

mg/1 

0 

2 

mg/1 

0 

2.5 

mg/1 

0 

20 

mg/1 

0 

20 

mg/L 

0 

10 

mg/1 

0 

5 

mg/1 

0 

2 

mg/1 

0 

4 

mg/1 

0 

4 

mg/1 

0 

100 

mg/1 

0 

20 

mg/1 

0 

2.5 

mg/1 

0 

2.5 

mg/1 

0 

5 

mg/1 

0 

2.5 

mg/1 

0 

2.9 

mg/1 

0 

5 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

12 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Not 

Detected 

ng/L 

7.5 

62 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

Not 

Detected 

ng/L 

7.9 

65 

Not 

Detected 

ng/L 

8 

66 

Not 

Detected 

ng/L 

51 

51 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

48 

Not 

Detected 

ng/L 

4.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Not 

Detected 

ng/L 

4.3 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

4.4 

11 

Not 

Detected 

ng/L 

10 

10 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 

ng/L 

4.8 

Not 

Detected 

ng/L 

310 

620 
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Not  Detected 

ng/L 

320 

650 

Not  Detected 

ng/L 

330 

660 

ng/L 

15 

62 

ng/L 

16 

65 

Not  Detected 

ng/L 

16 

66 

Not  Detected 

ng/L 

26 

62 

ng/L 

27 

65 

Not  Detected 

ng/L 

28 

66 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

NTU 

NTU 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

NTU 

NTU 

NTU 

Detected 

not 

quantified 

NTU 

NTU 

NTU 

NTU 

NTU 

NTU 

NTU 

NTU 

Not  Detected 

ng/L 

1.4 

12 

Not  Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not  Detected 

ng/L 

1.4 

13 

Not  Detected 

mg/1 

0.0005 

0.01 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.002 

mg/1 

0.0005 

0.01 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/L 

0.0008 

0.002 

2410284 


ED  000552C  00003927-02687 


mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.002 

mg/1 

0.0005 

0.01 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/L 

0.0008 

0.002 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/L 

0.0004 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.005 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.00005 

0.001 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

ng/L 

8.5 

25 

Not 

Detected 

ng/L 

20 

20 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

9 

26 

Not 

Detected 

ng/L 

20 

20 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.052 

0.5 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 
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mg/L 

0.026 

0.25 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.026 

0.25 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.0052 

0.05 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/1 

0.0056 

0.05 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.056 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.027 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0056 

0.05 
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1.23 

1.3 

1.31 

1.23 

1H4 

1.3 

1.31 

1H4 

1U 

1U 

1U 

1 

IB 

1 

IB 

1.1 

1 

1.07 

1.09 

1 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 

1U 
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1 
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1 

1 
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1U 

1U 
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200 
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5 

1 
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200 

1 
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1 
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1 
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2410284 


ED  000552C  00003927-02785 


2410284 


ED  000552C  00003927-02786 


2410284 


ED  000552C  00003927-02787 


2410284 


ED  000552C  00003927-02788 


2410284 


ED  000552C  00003927-02789 


2410284 


ED  000552C  00003927-02790 


2410284 


ED  000552C  00003927-02791 


2410284 


ED  000552C  00003927-02792 


2410284 


ED  000552C  00003927-02793 


2410284 


ED  000552C  00003927-02794 


2410284 


ED  000552C  00003927-02795 


2410284 


ED  000552C  00003927-02796 


2410284 


ED  000552C  00003927-02797 


2410284 


ED  000552C  00003927-02798 


2410284 


ED  000552C  00003927-02799 


2410284 


ED  000552C  00003927-02800 


2410284 


ED  000552C  00003927-02801 


2410284 


ED  000552C  00003927-02802 


2410284 


ED  000552C  00003927-02803 


2410284 


ED  000552C  00003927-02804 


2410284 


ED  000552C  00003927-02805 


2410284 


ED  000552C  00003927-02806 


2410284 


ED  000552C  00003927-02807 


2410284 


ED  000552C  00003927-02808 


2410284 


ED  000552C  00003927-02809 


2410284 


ED  000552C  00003927-02810 


2410284 


ED  000552C  00003927-02811 


2410284 


ED  000552C  00003927-02812 


2410284 


ED  000552C  00003927-02813 


2410284 


ED  000552C  00003927-02814 


2410284 


ED  000552C  00003927-02815 


2410284 


ED  000552C  00003927-02816 


2410284 


ED  000552C  00003927-02817 


2410284 


ED  000552C  00003927-02818 


2410284 


ED  000552C  00003927-02819 


2410284 


ED  000552C  00003927-02820 


2410284 


ED  000552C  00003927-02821 


2410284 


ED  000552C  00003927-02822 


2410284 


ED  000552C  00003927-02823 


2410284 


ED  000552C  00003927-02824 


2410284 


ED  000552C  00003927-02825 


2410284 


ED  000552C  00003927-02826 


2410284 


ED  000552C  00003927-02827 


2410284 


ED  000552C  00003927-02828 


2410284 


ED  000552C  00003927-02829 


2410284 


ED  000552C  00003927-02830 


2410284 


ED  000552C  00003927-02831 


2410284 


ED  000552C  00003927-02832 


2410284 


ED  000552C  00003927-02833 


2410284 


ED  000552C  00003927-02834 


2410284 


ED  000552C  00003927-02835 


2410284 


ED  000552C  00003927-02836 


2410284 


ED  000552C  00003927-02837 


2410284 


ED  000552C  00003927-02838 


2410284 


ED  000552C  00003927-02839 


2410284 


ED  000552C  00003927-02840 


2410284 


ED  000552C  00003927-02841 


2410284 


ED  000552C  00003927-02842 


2410284 


ED  000552C  00003927-02843 


2410284 


ED  000552C  00003927-02844 


2410284 


ED  000552C  00003927-02845 


2410284 


ED  000552C  00003927-02846 


2410284 


ED  000552C  00003927-02847 


2410284 


ED  000552C  00003927-02848 


2410284 


ED  000552C  00003927-02849 


2410284 


ED  000552C  00003927-02850 


2410284 


ED  000552C  00003927-02851 


2410284 


ED  000552C  00003927-02852 


2410284 


ED  000552C  00003927-02853 


2410284 


ED  000552C  00003927-02854 


2410284 


ED  000552C  00003927-02855 


2410284 


ED  000552C  00003927-02856 


2410284 


ED  000552C  00003927-02857 


2410284 


ED  000552C  00003927-02858 


2410284 


ED  000552C  00003927-02859 


2410284 


ED  000552C  00003927-02860 


2410284 


ED  000552C  00003927-02861 


2410284 


ED  000552C  00003927-02862 


2410284 


ED  000552C  00003927-02863 


2410284 


ED  000552C  00003927-02864 


2410284 


ED  000552C  00003927-02865 


2410284 


ED  000552C  00003927-02866 


2410284 


ED  000552C  00003927-02867 


2410284 


ED  000552C  00003927-02868 


2410284 


ED  000552C  00003927-02869 


2410284 


ED  000552C  00003927-02870 


2410284 


ED  000552C  00003927-02871 


2410284 


ED  000552C  00003927-02872 


2410284 


ED  000552C  00003927-02873 


2410284 


ED  000552C  00003927-02874 


2410284 


ED  000552C  00003927-02875 


2410284 


ED  000552C  00003927-02876 


2410284 


ED  000552C  00003927-02877 


2410284 


ED  000552C  00003927-02878 


2410284 


ED  000552C  00003927-02879 


2410284 


ED  000552C  00003927-02880 


2410284 


ED  000552C  00003927-02881 


2410284 


ED  000552C  00003927-02882 


2410284 


ED  000552C  00003927-02883 


2410284 


ED  000552C  00003927-02884 


2410284 


ED  000552C  00003927-02885 


2410284 


ED  000552C  00003927-02886 


2410284 


ED  000552C  00003927-02887 


2410284 


ED  000552C  00003927-02888 


2410284 


ED  000552C  00003927-02889 


2410284 


ED  000552C  00003927-02890 


2410284 


ED  000552C  00003927-02891 


2410284 


ED  000552C  00003927-02892 


2410284 


ED  000552C  00003927-02893 


2410284 


ED  000552C  00003927-02894 


2410284 


ED  000552C  00003927-02895 


2410284 


ED  000552C  00003927-02896 


2410284 


ED  000552C  00003927-02897 


2410284 


ED  000552C  00003927-02898 


2410284 


ED  000552C  00003927-02899 


2410284 


ED  000552C  00003927-02900 


2410284 


ED  000552C  00003927-02901 


2410284 


ED  000552C  00003927-02902 


2410284 


ED  000552C  00003927-02903 


2410284 


ED  000552C  00003927-02904 


2410284 


ED  000552C  00003927-02905 


2410284 


ED  000552C  00003927-02906 


2410284 


ED  000552C  00003927-02907 


2410284 


ED  000552C  00003927-02908 


Station  # 

Station  ID 

Characteristic  Name 

Sample 

Fraction 

Result 

Value 

Result 

Value 

Units 

RL 

(PQL) 

(mg/1) 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Aluminum 

Dissolved 

4.3 

mg/L 

0.1 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Aluminum 

Dissolved 

2 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.046 

mg/L 

0.02 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.01 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Dissolved 

0.014 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

110 

mg/L 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

0.014 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

110 

mg/L 

0.1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

29 

mg/L 

0.5 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Aluminum 

Total 

17 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.038 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.031 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Dissolved 

0.053 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

140 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

29 

mg/L 

1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

150 

mg/L 

0.2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

51 

mg/L 

0.5 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Aluminum 

Total 

82 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

1.4 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

0.02 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

2.8 

mg/L 

0.1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Dissolved 

0.04 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

77 

mg/L 

0.25 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

36 

mg/L 

0.1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

37 

mg/L 

0.1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

70 

mg/L 

0.5 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Aluminum 

Total 

44 

mg/L 

2 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

0.2 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.033 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.026 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.011 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Dissolved 

0.016 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.6 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.65 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 S AN  JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

0.24 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN  JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

3.4 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN  JUANR2  5 

Aluminum 

Total 

7.1 

mg/L 

0.1 

10-26 

1 0 S AN  JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.82 

mg/L 

0.2 

10-26 

1 0 SAN  JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.027 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.028 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 SAN  JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.012 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

0.025 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 OSAN JUANR2  6 

Aluminum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

ED  000552C  00003927-02909 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

0.39 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.9 

mg/L 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Aluminum 

Total 

88 

mg/L 

1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Aluminum 

Total 

1.2 

mg/L 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.035 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.023 

mg/L 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Dissolved 

0.037 

mg/L 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

0.65 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Aluminum 

Total 

1.8 

mg/L 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Aluminum 

Total 

5.9 

mg/L 

0.1 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.032 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.024 

mg/L 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Dissolved 

0.013 

mg/L 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Total 

0.48 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Aluminum 

Total 

0.88 

mg/L 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Aluminum 

Total 

4.1 

mg/L 

0.1 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.006 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.03 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.03 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.003 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.03 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

0.0033 

mg/1 

0.003 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.006 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.03 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.03 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.003 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.003 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.03 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.006 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.012 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.03 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.003 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.03 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.003 

10-25 

10SANJUANR25 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

ED  000552C  00003927-02910 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.003 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-25 

10SANJUANR25 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Antimony 

Total 

0.0035 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/L 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/L 

0.03 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-30 

10SANJUANR30 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Dissolved 

mg/1 

0.003 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-31 

10SANJUANR31 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Antimony 

Total 

mg/1 

0.003 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Dissolved 

0.0025 

mg/1 

0.001 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Dissolved 

0.0016 

mg/1 

0.001 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.012 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.03 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Total 

0.018 

mg/1 

0.01 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Total 

0.009 

mg/1 

0.001 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Total 

0.018 

mg/L 

0.002 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Total 

0.0086 

mg/L 

0.003 

02-06 

02SANJUANR06 

Arsenic 

Total 

0.062 

mg/L 

0.03 

02-07 

02SANJUANR07 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/1 

0.001 

02-07 

02SANJUANR07 

Arsenic 

Dissolved 

0.0019 

mg/1 

0.001 

02-07 

02SANJUANR07 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-07 

02SANJUANR07 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.012 

02-07 

02SANJUANR07 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.03 

02-07 

02SANJUANR07 

Arsenic 

Total 

mg/1 

0.01 

02-07 

02SANJUANR07 

Arsenic 

Total 

0.011 

mg/1 

0.001 

02-07 

02SANJUANR07 

Arsenic 

Total 

0.03 

mg/L 

0.003 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Arsenic 

Total 

0.017 

mg/L 

0.003 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Arsenic 

Total 

0.056 

mg/L 

0.03 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

0.0021 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

0.0018 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.012 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Dissolved 

mg/L 

0.012 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.015 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.014 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.0076 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.041 

mg/L 

0.003 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Arsenic 

Total 

0.055 

mg/L 

0.03 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

0.001 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0036 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.002 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Arsenic 

Total 

0.0031 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0017 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.001 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

0.0011 

mg/1 

0.001 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0025 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0014 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.016 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Arsenic 

Total 

0.0013 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0016 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Arsenic 

Total 

0.0015 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Arsenic 

Total 

0.0011 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Arsenic 

Total 

0.0012 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Arsenic 

Total 

0.0016 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

1.6 

mg/1 

0.01 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

0.39 

mg/1 

0.01 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Barium 

Total 

6.7 

mg/L 

1 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Barium 

Total 

0.51 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Barium 

Total 

4.2 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

2.9 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

0.5 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

1.4 

mg/L 

0.1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

0.93 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Barium 

Total 

9.6 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

4.2 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

0.67 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

1.2 

mg/L 

0.1 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

2.6 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Barium 

Total 

2.2 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.76 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.13 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.075 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.099 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.25 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Barium 

Total 

0.17 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

2.9 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.14 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.089 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.089 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

1.1 

mg/1 

0.1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Barium 

Total 

0.092 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Barium 

Total 

0.078 

mg/1 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Barium 

Total 

0.11 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.068 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Barium 

Total 

0.081 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Barium 

Total 

0.11 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.01 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.0029 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.051 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.0017 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Beryllium 

Total 

0.024 

mg/L 

0.005 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.019 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0039 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0073 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.0046 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Beryllium 

Total 

0.049 

mg/L 

0.005 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.026 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.0056 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.0068 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.016 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Beryllium 

Total 

0.012 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

0.0027 

mg/L 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

0.0014 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

0.011 

mg/L 

0.001 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Beryllium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-06 

02SANJUANR06 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

0.0026 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

0.0024 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

0.0011 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cadmium 

Total 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.004 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

0.0027 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cadmium 

Total 

mg/L 

0.01 

10-25 

10SANJUANR25 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

0.0012 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Cadmium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-06 

02SANJUANR06 

Calcium 

Dissolved 

69 

mg/1 

2 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

2 

02-06 

02SANJUANR06 

Calcium 

Dissolved 

61 

mg/L 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/L 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Calcium 

Dissolved 

59 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

63 

mg/1 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

58 

mg/1 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

76 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

64 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Calcium 

Dissolved 

76 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

62 

mg/1 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

58 

mg/1 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Calcium 

Dissolved 

65 

mg/L 

2 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

2 

10-25 

10SANJUANR25 

Calcium 

Dissolved 

49 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

2 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Calcium 

Total 

92 

mg/L 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

28 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

50 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

56 

mg/1 

2 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

57 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

50 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Calcium 

Total 

180 

mg/L 

2 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

36 

mg/1 

2 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

48 

mg/1 

2 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Calcium 

Dissolved 

54 

mg/1 

2 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Calcium 

Dissolved 

38 

mg/1 

2 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Calcium 

Dissolved 

51 

mg/1 

2 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Calcium 

Dissolved 

53 

mg/1 

2 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.09 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.031 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.39 

mg/L 

0.1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.029 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Chromium 

Total 

0.44 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.22 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.033 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.11 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.06 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Chromium 

Total 

0.78 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.27 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.049 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.087 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.16 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Chromium 

Total 

0.15 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

10SANJUANR25 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

10SANJUANR25 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.037 

mg/L 

0.005 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.017 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Chromium 

Total 

0.01 

mg/1 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

0.14 

mg/L 

0.1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Chromium 

Total 

mg/1 

0.01 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

02-06 

02SANJUANR06 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.04 

10-25 

10SANJUANR25 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

10SANJUANR25 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/L 

0.001 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.04 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Cobalt 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

02SANJUANR06 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.16 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.049 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

1.2 

mg/L 

0.1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.057 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Copper 

Total 

0.45 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.32 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.059 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.17 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.11 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Copper 

Total 

0.92 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.44 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.083 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.13 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.32 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Copper 

Total 

0.35 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

0.0018 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

10SANJUANR25 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

10SANJUANR25 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.05 

mg/L 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Copper 

Total 

0.01 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.021 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Copper 

Total 

0.014 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

0.0038 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

0.27 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

0.016 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

0.18 

mg/1 

0.1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Total 

0.014 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Copper 

Total 

0.01 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Copper 

Total 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Fish  kill 

None 

10-25 

10SANJUANR25 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Fish  kill 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Fish  kill 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Fish  kill 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

Fish  kill 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Fish  kill 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Fish  kill 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

Fish  kill 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

91 

mg/1 

6 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

6 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

13 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

13 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

13 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

89 

mg/1 

6 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

6 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

180 

mg/1 

13 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

190 

mg/1 

13 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

13 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

13 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

110 

mg/1 

6 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

150 

mg/1 

6 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

13 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

120 

mg/1 

6 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

160 

mg/1 

6 

10-31 

10SANJUANR31 

Hardness, 

Ca 

Dissolved 

170 

mg/1 

13 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

210 

mg/1 

13 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

150 

mg/1 

13 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

180 

mg/L 

13 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

13 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

180 

mg/L 

13 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

13 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

13 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

240 

mg/L 

13 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

13 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

230 

mg/L 

13 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

13 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

190 

mg/1 

13 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

160 

mg/L 

13 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

170 

mg/L 

13 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Hardness, 

Ca,  Mg 

Dissolved 

200 

mg/L 

13 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Hardness, 

Ca,  Mg 

320 

mg/L 

13 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Hardness , 

Ca,  Mg 

600 

mg/L 

13 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

0.0054 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.12 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.03 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.21 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.036 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Lead 

Total 

0.33 

mg/L 

0.1 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.16 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.036 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.1 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.072 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Lead 

Total 

0.29 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

0.0027 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

0.0011 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.28 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.052 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.053 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.16 

mg/L 

0.001 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

Lead 

Total 

0.23 

mg/L 

0.01 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.03 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.019 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0025 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

0.0019 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Lead 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Lead 

Total 

0.0075 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.2 

mg/L 

0.1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.026 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0032 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.002 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0021 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.098 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Lead 

Total 

0.0015 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.019 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Lead 

Total 

0.0039 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Lead 

Total 

0.0039 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Total 

0.012 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Lead 

Total 

0.0043 

mg/1 

0.001 

02-06 

02SANJUANR06 

Magnesium 

Dissolved 

8.8 

mg/1 

2 

02-06 

02SANJUANR06 

Magnesium 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

2 

02-06 

02SANJUANR06 

Magnesium 

Dissolved 

6.2 

mg/L 

2 

02-06 

02SANJUANR06 

Magnesium 

Dissolved 

8.5 

mg/L 

2 

02-06 

02SANJUANR06 

Magnesium 

Dissolved 

7.1 

mg/L 

2 

02-07 

02SANJUANR07 

Magnesium 

Dissolved 

8.9 

mg/1 

2 

02-07 

02SANJUANR07 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/1 

2 

02-07 

02SANJUANR07 

Magnesium 

Dissolved 

13 

mg/L 

2 

02-07 

02SANJUANR07 

Magnesium 

Dissolved 

9.2 

mg/L 

2 

02-07 

02SANJUANR07 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/L 

2 

02-08 

02SANJUANR08 

Magnesium 

Dissolved 

9.3 

mg/1 

2 

02-08 

02SANJUANR08 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/1 

2 

02-08 

02SANJUANR08 

Magnesium 

Dissolved 

8.2 

mg/L 

2 

02-08 

02SANJUANR08 

Magnesium 

Dissolved 

6.7 

mg/L 

2 
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02-08 

0 2 S AN JUANRO  8 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/L 

2 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

4.9 

mg/1 

0.25 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

7.6 

mg/1 

0.25 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.9 

mg/1 

2 

10-25 

10SANJUANR25 

Magnesium 

Dissolved 

8.4 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Dissolved 

8.7 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Magnesium 

Total 

21 

mg/L 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

4.8 

mg/1 

0.25 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

8 

mg/1 

0.25 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

10 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

11 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

6.9 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Dissolved 

9.5 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Magnesium 

Total 

39 

mg/L 

2 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Magnesium 

Dissolved 

5 

mg/1 

0.25 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Magnesium 

Dissolved 

7.2 

mg/1 

0.25 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Magnesium 

Dissolved 

9.4 

mg/1 

2 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Magnesium 

Dissolved 

5.7 

mg/1 

0.25 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Magnesium 

Dissolved 

7.7 

mg/1 

0.25 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Magnesium 

Dissolved 

9.6 

mg/1 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

0.058 

ug/L 

0.0025 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

0.035 

ug/L 

0.0025 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

150 

ng/L 

2.5 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

17 

ng/L 

2.5 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Mercury 

Total 

29 

ng/L 

2.5 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

0.6 

ug/L 

0.025 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

0.1 

ug/L 

0.0025 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

43 

ng/L 

2.5 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

25 

ng/L 

2.5 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Mercury 

Total 

15 

ng/L 

2.5 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

0.13 

ug/L 

0.0025 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

0.087 

ug/L 

0.0025 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

30 

ng/L 

2.5 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

16 

ng/L 

2.5 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Mercury 

Total 

60 

ng/L 

2.5 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

42 

ng/L 

0.5 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

5.1 

ng/L 

0.5 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

1.9 

ng/L 

0.5 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

2.1 

ng/L 

0.5 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

0.0063 

ug/L 

0.0005 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Mercury 

Total 

0.017 

ug/L 

0.0025 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

177 

ng/L 

20 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

2.4 

ng/L 

0.5 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.8 

ng/L 

0.5 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.1 

ng/L 

0.5 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Mercury 

Total 

3.4 

ng/L 

0.5 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Mercury 

Total 

0.11 

ug/L 

0.0025 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Mercury 

Total 

0.002 

ug/L 

0.0005 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Mercury 

Total 

1.8 

ng/L 

0.5 

10-30 

10SANJUANR30 

Mercury 

Total 

2 

ng/L 

0.5 

10-30 

10SANJUANR30 

Mercury 

Total 

2.6 

ng/L 

0.5 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Mercury 

Total 

3.5 

ng/L 

0.5 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Mercury 

Total 

2.2 

ng/L 

0.5 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Mercury 

Total 

3.4 

ng/L 

0.5 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

02SANJUANR06 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

0.013 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

0.0016 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Dissolved 

0.017 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

0.005 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Molybdenum 

Total 

mg/L 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Molybdenum 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.1 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.026 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.36 

mg/L 

0.1 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.014 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Nickel 

Total 

0.26 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02SANJUANR07 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Nickel 

Total 

0.2 

mg/1 

0.01 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Nickel 

Total 

0.041 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.099 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.035 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Nickel 

Total 

0.54 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.26 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.044 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.073 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.11 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Nickel 

Total 

0.12 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

0.0029 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

0.033 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

0.014 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

0.003 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

0.13 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.1 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 OSAN JUANR3 1 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Nickel 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

0.01 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

0 

.01 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Nickel 

Total 

mg/1 

0 

.01 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

PH 

Total 

7.61 

None 

02-06 

02SANJUANR06 

PH 

Total 

7.75 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

PH 

Total 

7.75 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

PH 

Total 

8.11 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

PH 

Total 

7.91 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.87 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.88 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.89 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

8.15 

None 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

PH 

Total 

7.88 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

7.56 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

7.78 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

7.82 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

8.03 

None 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

PH 

Total 

8.04 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

6.99 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

7.68 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

8.32 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

8.25 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

7.78 

None 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

PH 

Total 

7.7 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

7.28 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.02 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.25 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

7.95 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

7.96 

None 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

PH 

Total 

8.06 

None 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

PH 

Total 

7.87 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

PH 

Total 

8.3 

None 

10-30 

10SANJUANR30 

PH 

Total 

8.27 

None 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

PH 

Total 

7.69 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

PH 

Total 

8.17 

None 

10-31 

10SANJUANR31 

PH 

Total 

8.13 

None 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

5.7 

mg/1 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

2.8 

mg/1 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

6.1 

mg/L 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

3 

mg/L 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Potassium 

Dissolved 

4.2 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4.1 

mg/1 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

3.4 

mg/1 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Potassium 

Dissolved 

4.8 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/1 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

3.9 

mg/1 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

3 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5.1 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Potassium 

Dissolved 

5 

mg/L 

2 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.3 

mg/1 

2 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.5 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Potassium 

Dissolved 

2.2 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.9 

mg/1 

2 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.9 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

4 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Potassium 

Dissolved 

2.1 

mg/1 

2 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

2 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

2 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Potassium 

Dissolved 

mg/1 

2 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Potassium 

Dissolved 

2.3 

mg/1 

2 

02-06 

02SANJUANR06 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.02 

02-06 

02SANJUANR06 

Selenium 

Total 

0.002 

mg/1 

0.002 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Selenium 

Total 

0.018 

mg/L 

0.002 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Selenium 

Total 

0.0021 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Selenium 

Total 

mg/L 

0.02 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.02 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0022 

mg/1 

0.002 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0079 

mg/L 

0.002 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

0.0043 

mg/L 

0.002 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Selenium 

Total 

mg/L 

0.02 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.02 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.0029 

mg/1 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.0081 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

0.012 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Selenium 

Total 

mg/L 

0.02 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/L 

0.002 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-25 

10SANJUANR25 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/L 

0.02 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

0.0033 

mg/1 

0.002 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-30 

10SANJUANR30 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-31 

10SANJUANR31 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

10-31 

10SANJUANR31 

Selenium 

Total 

mg/1 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-06 

02SAN JUANRO 6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.01 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Silver 

Total 

mg/1 

0.01 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Silver 

Total 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Silver 

Total 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.004 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total  0.0013 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Silver 

Total 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

10SANJUANR25 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/L 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 
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10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Silver 

Dissolved 

0.0012 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Silver 

Total 

mg/1 

0.001 

02-06 

02SANJUANR06 

Sodium 

Dissolved 

40 

mg/1 

2 

02-06 

02SANJUANR06 

Sodium 

Dissolved 

32 

mg/1 

2 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Sodium 

Dissolved 

160 

mg/L 

2 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Sodium 

Dissolved 

36 

mg/L 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Sodium 

Dissolved 

56 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

58 

mg/1 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

38 

mg/1 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

52 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

44 

mg/L 

2 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Sodium 

Dissolved 

74 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

56 

mg/1 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

40 

mg/1 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

37 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

72 

mg/L 

2 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Sodium 

Dissolved 

60 

mg/L 

2 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

12 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

28 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

30 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Sodium 

Dissolved 

31 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

12 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

34 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

34 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

47 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Sodium 

Dissolved 

28 

mg/1 

2 

10-30 

10SANJUANR30 

Sodium 

Dissolved 

11 

mg/1 

2 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Sodium 

Dissolved 

20 

mg/1 

2 

10-31 

10SANJUANR31 

Sodium 

Dissolved 

16 

mg/1 

2 

10-31 

10SANJUANR31 

Sodium 

Dissolved 

22 

mg/1 

2 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

0.002 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/L 

0.001 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Thallium 

Total 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-07 

02SANJUANR07 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.002 
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02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-07 

0 2 S AN JUANRO  7 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

0.0021 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

0.001 

mg/L 

0.001 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Thallium 

Total 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/L 

0.002 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

0.0024 

mg/L 

0.001 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Thallium 

Total 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/L 

0.001 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/L 

0.1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

0.0013 

mg/1 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-30 

10SANJUANR30 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

10SANJUANR31 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Dissolved 

mg/1 

0.001 
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10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Thallium 

Total 

mg/1 

0.001 

02-06 

02SANJUANR06 

Total 

dissolved 

solids 

362 

mg/L 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Total 

dissolved 

solids 

342 

mg/L 

02-06 

02  SAN JUANRO  6 

Total 

dissolved 

solids 

661 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

dissolved 

solids 

330 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

dissolved 

solids 

409 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

425 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

423 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

439 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

372 

mg/L 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

dissolved 

solids 

529 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

417 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

439 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

303 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

401 

mg/L 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

dissolved 

solids 

451 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

577 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

160 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

252 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

267 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

291 

mg/L 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Total 

dissolved 

solids 

305 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

388 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

158 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

274 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

303 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

337 

mg/L 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total 

dissolved 

solids 

301 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Total 

dissolved 

solids 

188 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Total 

dissolved 

solids 

273 

mg/L 

10-30 

10SANJUANR30 

Total 

dissolved 

solids 

181 

mg/L 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total 

dissolved 

solids 

212 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Total 

dissolved 

solids 

295 

mg/L 

10-31 

10SANJUANR31 

Total 

dissolved 

solids 

200 

mg/L 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

5500 

mg/1 

50 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

1200 

mg/1 

40 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

30000 

mg/L 

200 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

1400 

mg/L 

40 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Total 

suspended 

solids 

Total 

11000 

mg/L 

100 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

9400 

mg/1 

100 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

2300 

mg/1 

40 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

3800 

mg/L 

40 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

3600 

mg/L 

40 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Total 

suspended 

solids 

Total 

15000 

mg/L 

100 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

suspended 

solids 

Total 

12000 

mg/1 

100 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

suspended 

solids 

Total 

3000 

mg/1 

40 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

suspended 

solids 

Total 

3800 

mg/L 

40 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

suspended 

solids 

Total 

11000 

mg/L 

1000 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Total 

suspended 

solids 

Total 

8100 

mg/L 

100 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total 

suspended 

solids 

Total 

2600 

mg/L 

10 
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10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

120 

mg/1 

10 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

51 

mg/1 

2 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

44 

mg/1 

2.5 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Total  suspended 

solids 

Total 

530 

mg/1 

20 

10-25 

10SANJUANR25 

Total  suspended 

solids 

Total 

410 

mg/1 

20 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

9400 

mg/L 

10 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

130 

mg/1 

5 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

59 

mg/1 

2 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

92 

mg/1 

4 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

93 

mg/1 

4 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

6100 

mg/1 

100 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Total  suspended 

solids 

Total 

64 

mg/1 

20 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended 

solids 

Total 

45 

mg/1 

2.5 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended 

solids 

Total 

73 

mg/1 

2.5 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Total  suspended 

solids 

Total 

180 

mg/1 

5 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  suspended 

solids 

Total 

59 

mg/1 

2.5 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Total  suspended 

solids 

Total 

85 

mg/1 

2.9 

10-31 

10SANJUANR31 

Total  suspended 

solids 

Total 

190 

mg/1 

5 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Vanadium 

Dissolved 

0.012 

mg/1 

0.01 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Vanadium 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

0.002 

mg/L 

0.001 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

0.0037 

mg/L 

0.001 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

10SANJUANR30 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-30 

1 OSAN JUANR3  0 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

10SANJUANR31 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 

10-31 

1 0 S AN JUANR3 1 

Vanadium 

Dissolved 

mg/1 

0.01 
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02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.52 

mg/1 

0.05 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.13 

mg/1 

0.05 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

2.9 

mg/L 

0.5 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

0.18 

mg/L 

0.05 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Zinc 

Total 

1.6 

mg/L 

0.25 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.84 

mg/1 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.15 

mg/1 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.62 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

0.33 

mg/L 

0.05 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Zinc 

Total 

2.9 

mg/L 

0.25 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

1.1 

mg/1 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.22 

mg/1 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.44 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.83 

mg/L 

0.05 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Zinc 

Total 

0.9 

mg/L 

0.05 

10-25 

10SANJUANR25 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.11 

mg/L 

0.01 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.05 

mg/1 

0.05 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Zinc 

Total 

0.051 

mg/1 

0.05 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/L 

0.01 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-26 

10SANJUANR2  6 

Zinc 

Total 

0.49 

mg/L 

0.1 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

0.061 

mg/1 

0.05 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 
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10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.5 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-30 

10SANJUANR30 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Total 

0.061 

mg/1 

0.05 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-31 

10SANJUANR31 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Dissolved 

mg/1 

0.05 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Zinc 

Total 

mg/1 

0.05 

02-06 

0 2 SAN  JUANRO  6 

Specific 

conductance 

548 

uS/  cm 

02-06 

02SANJUANR06 

Specific 

conductance 

518 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific 

conductance 

1003 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific 

conductance 

500 

uS/  cm 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

Specific 

conductance 

619 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

643 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

641 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

665 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

564 

uS/  cm 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

Specific 

conductance 

802 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

632 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

666 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specif ic 

conductance 

460 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

608 

uS/  cm 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

Specific 

conductance 

683 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

875 

uS/  cm 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

242 

uS/  cm 

10-25 

1 0 SAN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

382 

uS/  cm 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

405 

uS/  cm 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

440 

uS/  cm 

10-25 

1 0 S AN JUANR2  5 

Specific 

conductance 

463 

uS/  cm 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

588 

uS/  cm 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

239 

uS/  cm 

10-26 

1 0 S AN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

414 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

458 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

510 

uS/  cm 

10-26 

1 0 SAN JUANR2  6 

Specific 

conductance 

456 

uS/  cm 

10-30 

10SANJUANR30 

Specific 

conductance 

286 

uS/  cm 

10-30 

1 0 SAN JUANR3  0 

Specific 

conductance 

414 

uS/  cm 

10-30 

10SANJUANR30 

Specific 

conductance 

274 

uS/  cm 

10-31 

10SANJUANR31 

Specific 

conductance 

321 

uS/  cm 

10-31 

1 0 SAN JUANR3 1 

Specific 

conductance 

447 

uS/  cm 

10-31 

10SANJUANR31 

Specific 

conductance 

303 

uS/  cm 
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R9  edit 
Result 
(ug/L) 

R9  edit 
Units 

Activity  ID 

Activity  Type 

Activity 
Start  Date 

Activity 
Start  Time 

4,300 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

2,000 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

46 

ug/L 

02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

10 

ug/L 

02-06  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

14 

ug/L 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

110,000 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

14 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

110,000 

ug/L 

02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

29,000 

ug/L 

02-06  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

17,000 

ug/L 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

38 

ug/L 

02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

31 

ug/L 

02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

53 

ug/L 

02-07  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

140,000 

ug/L 

02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

29,000 

ug/L 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

150,000 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

51,000 

ug/L 

02-07  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

82,000 

ug/L 

02-07  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

1,400 

ug/L 

02-08  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

11 

ug/L 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08_20130717_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

2,800 

ug/L 

02-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

40 

ug/L 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

77,000 

ug/L 

02-0  8_2  012073 1 JRS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

36,  000 

ug/L 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

37,000 

ug/L 

02-0  8__2  0130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

70,000 

ug/L 

02-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

44,000 

ug/L 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

26 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

11 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

16 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

600 

ug/L 

10-2  5_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

650 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

240 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

3,400 

ug/  L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

7,100 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

820 

ug/L 

10-2  6_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

27 

ug/L 

10-2  6_2  011061 4_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

28 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

12 

ug/L 

10-2  6_2  011082  4_FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

12 

ug/L 

10-2 6 20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

25 

ug/L 

10-2 6 20120723  RS 

[Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

(Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 
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1,800 

1,800 

1,900 

88,000 

1,200 


650 
1,800 
5,  900 
32 


480 

880 

4,100 


10-26_20110614_RS  Sarnpl 
10-2  6_2  011071 8_RS  Sarnpl 

10-26  20110824  FS  Sarnpl 

10-26  20110824  RS  Sarnpl 

10-2  6_2  012072  3_RS  Sarnpl 

10-2  6_2  012082  0_RS  Sarnpl 

10-3  0__2  011062  8_RS  Sarnpl 

10-30  20110721  RS  Sarnpl 

10-30^2  01 10  908_RS  Sarnpl 

10-3  0_2  011062  8_RS  Sarnpl 

10-30^201 1072 1_RS  Sarnpl 

10-30  20110908  RS  Sarnpl 

10-31  20110628  RS  Sarnpl 

10-3 1_2  011072 1_RS  Sarnpl 

10-3 1_2  011090  8_RS  Sarnpl 

10-3 1_2  011062  8_RS  Sarnpl 

10-31  20110721  RS  Sarnpl 

10-31  20110908  RS  Sarnpl 

[02-06  20120731  RS  Sarnpl 

02-0  6_2  012  082  9_RS  Sarnpl 

l02-06  20130717  RS  Sarnpl 

02-06  20130815  RS  Sarnpl 

02-06  20130904  RS  [Sarnpl 

02-0  6^2  012  07  31_RS  Sarnpl 

02-0  6_2  012082  9_RS  Sarnpl 

02-0  6_2  01307 1 7_RS  Sarnpl 

02-06  20130815  RS  Sarnpl 

02-06  20130904  RS  Sarnpl 

0 2 - 0 7_2  0 1 2 0 7 3 1__RS  Sarnpl 

02-0 1 _2  012082  9_RS  Sarnpl 
02-07^2013071 7_RS  Sarnpl 
02-07  20130815  RS  Sarnpl 

02-07  20130904  RS  Sarnpl 

02-07^2  0 12  07  31_RS  Sarnpl 

02-0  7_2  012  0 82  9_RS  Sarnpl 

02-07  20130717  RS  Sarnpl 

02-07  20130815  RS  Sarnpl 

02-0  7_2  013090  4_RS  Sarnpl 

02-08_2  012  07  31_RS  Sarnpl 

02-0  8__2  012082  9_RS  Sarnpl 

02-08  20130717  RS  Sarnpl 

02-08  20130815  RS  Sarnpl 

02-0  8_2  013090  4_RS  Sarnpl 

02-0  8_2  012073 1_RS  Sarnpl 
02-0  8_2  012  0 82  9_RS  Sarnpl 

02-08  20130717  RS  Sarnpl 

02-08  20130815  RS  Sarnpl 

02-08^2  0130  90  4_RS  Sarnpl 
10-2  5_2  0 0 60  911_RS  Sarnpl 

10-2  5_2  011061 4_RS_  Sarnpl 
10-25  20110718  RS  Sarnpl 

[10-25  20110824  RS  IS  amp  1 


e-Routine  06/14/2011 
e-Routine  07/18/2011 
e-Field  Spl:  08/24/2011 
e-Routine  08/24/2011 
e-Routine  07/23/2012 
e-Routine  08/20/2012 
e-Routine  06/28/2011 
e-Routine  07/21/2011 
e-Routine  09/08/2011 
e-Routine  06/28/2011 
e-Routine  07/21/2011 
e-Routine  09/08/2011 
e-Routine  06/28/2011 
e-Routine  07/21/2011 
e-Routine  09/08/2011 
e-Routine  06/28/2011 
e-Routine  07/21/2011 
e-Routine  09/08/2011 
e-Routine  07/31/2012 
e-Routine  08/29/2012 
e-Routine  07/17/2013 
e-Routine  08/15/2013 
e-Routine  09/04/2013 
e-Routine  07/31/2012 
e-Routine  08/29/2012 
e-Routine  07/17/2013 
e-Routine  08/15/2013 
e-Routine  09/04/2013 
e-Routine  07/31/2012 
e-Routine  08/29/2012 
e-Routine  07/17/2013 
e-Routine  08/15/2013 
e-Routine  09/04/2013 
e-Routine  07/31/2012 
e-Routine  08/29/2012 
e-Routine  07/17/2013 
e-Routine  08/15/2013 
e-Routine  09/04/2013 
e-Routine  07/31/2012 
e-Routine  08/29/2012 
e-Routine  07/17/2013 
e-Routine  08/15/2013 
e-Routine  09/04/2013 
e-Routine  07/31/2012 
e-Routine  08/29/2012 
e-Routine  07/17/2013 
e-Routine  08/15/2013 
e-Routine  09/04/2013 
e-Routine  09/11/2006 
e-Routine  06/14/2011 
e-Routine  07/18/2011 
e-Routine  08/24/2011 


10:30 

10:45 

10:30 

10:30 

12:15 

13:30 

10:45 

10:30 

11:00 

10:45 

10:30 

11:00 

11:30 

11:20 

11:30 

11:30 

11:20 

11:30 

10:00 

11:10 

09:20 

13:20 

13:30 

10:00 

11:10 

09:20 

13:20 

13:30 

11:15 

12:45 

11:15 

11:40 

11:50 

11:15 

12:45 

11:15 

11:40 

11:50 

12:20 

14:15 

12:20 

10:15 

10:40 

12:20 

14:15 

12:20 

10:15 

10:40 

11:30 

12:20 

12:45 

13:15 
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ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

Hi 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

4 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

Ifgjjjgj 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

illi«iiii|« 

ug/L 

10-2  6_2  0110824  FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

;'-''\V'  $ X ItV 

ug/L 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

;'g:;:  gl§§S^|6 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

lilil^ 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

PI 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

S^ a . ' ^ v'^'7  :'H 

ug/L 

10-3  0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-3 1_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-3 1_2  011090  8__RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

3 

ug/L 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

2 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06_20130815_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-0  6_2  013090  4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

18 

ug/L 

02-06_20120731JRS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

9 

ug/L 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

18 

ug/L 

02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

9 

ug/L 

02-0  6_2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

62 

ug/L 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

2 

ug/L 

02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

2 

ug/L 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-0  7_2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-0  7_2  013090  4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-0  7_2  012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

11 

ug/L 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

30 

ug/L 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 
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17 

ug/L 

02-01  _ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

56 

ug/L 

02-07 _ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

2 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

2 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

15 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

14 

ug/L 

02-08_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

8 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

41 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

55 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

1 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

1 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

4 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

2 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

■iiiiiiiiiii 

ug/L 

10-25_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

i 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

1111:111 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

3 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

2 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

1 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

1 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_20110824_ 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

1 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

_20120820_ 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

16 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

3 

ug/L 

10-26 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

1 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

1 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

1 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

16 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

1 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  0 1 2 0 8 2 0_ 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30_ 

_2  0110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

2 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

1 

ug/L 

10-30 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

2 

ug/L 

10-30_ 

_2  0110  908_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31_ 

_2  011062  8_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

1 

ug/L 

10-31_ 

_2  011062  8_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

1 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

2 

ug/L 

10-31_ 

20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

1,600 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

390 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

2410284 


ED  000552C  00003927-02938 


6 , 700 

ug/L 

^0 

o 

1 

CM 

O 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

510 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

4,200 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

2,  900 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

500 

ug/L 

02-01  _ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

■1,400 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

930 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

9,  600 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

4,200 

ug/L 

02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

670 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

1,200 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

2,600 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

2,200 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

760 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

130 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

75 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

99 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

250 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

170 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

2,  900 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

140 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

81 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

89 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

89 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

1,100 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

81 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

92 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

78 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

110 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

68 

ug/L 

10-31 

_20110628_ 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

81 

ug/L 

10-31 

_20110721_ 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

110 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

10 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

3 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

51 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

2 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

24 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

19 

ug/L 

02-07 

_2  0 12  07  31 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

4 

ug/L 

02-07 

_2  012  0 82  9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

7 

ug/L 

02-07 

J20130717_ 

JRS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

5 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

49 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

26 

ug/L 

02-08_ 

_2  012  07  31_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

6 

ug/L 

02-08_ 

_20120829_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

7 

ug/L 

02-08_ 

_2  0130717_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

16 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

12 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

3 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ED  000552C  00003927-02939 


1 

ug/L 

LO 

CM 

1 

o 

rH 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

11 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

jjg§ 

iiiiill 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

lilllllli 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

.3 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ill 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

■ S 1 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

mil 

ug/L 

02-06_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

' 3g 

iiiilii 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

liilii 

ug/L 

02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

iliiiiiiliil 

ug/L 

02-0  6_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-01  _ 

_20130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-07 _ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-01  _ 

_20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-01 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-01  _ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

2 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

1 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

_2  012  0 82  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08_ 

_2  0 1307 17_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08_ 

_2  0130  815_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08_ 

_20120829_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

3 

ug/L 

02-08_ 

_2  0130815_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25_ 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25_ 

_2  0110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11 : 45 

2410284 

ED_000552C_ 

.00003927-02940 

ug/L 

LO 

CM 

1 

o 

rH 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

W&ttM 

ug/L 

10-2  6_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

■■■■ 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-2  6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

V '^A'''”  ; j'55u5§ 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

V.V\;'s  .V  V 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

1 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

Wfellllife 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

_20110908_ 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

_20110628_ 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

_20110721_ 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

69,000 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

48,000 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

61,000 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

64,000 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

59,000 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

63,000 

ug/L 

02-07 

_2  012 07 31 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

58, 000 

ug/L 

02-07 

_2  012  0 82  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

76,000 

ug/L 

02-01 

J20130717_ 

_JRS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

64,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

76,000 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

62,000 

ug/L 

02-08_ 

_2  012  07  31 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

58,000 

ug/L 

02-08_ 

_20120829_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

51,000 

ug/L 

02-08_ 

_2  0130717_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

56,000 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

65, 000 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

28,000 

ug/L 

10-25_ 

_2  0110  614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

51,000 

ug/L 

10-25_ 

_2  0110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

49,000 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

51,000 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

53,000 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

2410284 


ED  000552C  00003927-02941 


92,000 

ug/L 

LO 

CM 

1 

o 

t — 1 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

28,000 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

50,000 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

56,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

57,000 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

50,000 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

53,000 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

180,000 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

36,000 

ug/L 

10-30_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

48,000 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

54,000 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

38,000 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

51,000 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

53,000 

ug/L 

10-31_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

ko  ! 
o 
1 ! 
CM 

o 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

90 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

390 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

29 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

440 

ug/L 

02-06_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-01  _ 

_2  0130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

220 

ug/L 

02-07 

_20120731_ 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

33 

ug/L 

02-01  _ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

110 

ug/L 

02-01 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

60 

ug/L 

02-01 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

780 

ug/L 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08 

_2  0130  815_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08_ 

_20130904_ 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

270 

ug/L 

02-08 

_20120731 

JIS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

49 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

87 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

160 

ug/L 

02-08_ 

_20130815_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

150 

ug/L 

02-08 

_2  0130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25_ 

_2  00 60 911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25_ 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

37 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

2410284 
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ug/L 

LO 

CM 

1 

o 

rH 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20110824 

FS 

Sample- Fie Id  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

_2  0110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

_20110908_ 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

02-06 

_2  0120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07 

_2  0130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-07 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07_ 

_2  0130  904_ 

JRS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08_ 

_2  0130717_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08_ 

_2  0130815_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08^ 

_20130904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25_ 

_20110718 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25_ 

_2  011082  4_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25_ 

_2  012 072 3 

_RS 

jSample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 
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ug/L 

CM 

1 

O 

rH 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

liiliilS 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

IP 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

-'  5:^3 

ug/L 

02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

itllgjl 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

160 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

49 

ug/L 

02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

1,200 

ug/L 

02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

57 

ug/L 

02-06_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

450 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

320 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

59 

ug/L 

02-07_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

170 

ug/L 

02-07_ 

_20130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

110 

ug/L 

02-07_ 

__20130815_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

920 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

440 

ug/L 

02-08 

_2  012 07 31 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

83 

ug/L 

02-08_ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

130 

ug/L 

02  -08 

_20130717_ 

_JRS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

320 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

350 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

2 

ug/L 

10-25_ 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25_ 

_20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25_ 

m20110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

50 

ug/L 

10-25_ 

20060911 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

10 

ug/L 

10-25_ 

20110614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

2410284 
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21 

ug/L 

LO 

CM 

1 

o 

rH 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

14 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

4 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

iilillliSi 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-2  6_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

270 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

16 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

180 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

14 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

' ;i 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

10 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

10-25_ 

_20110614_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

12:20 

10-25 

_20110718_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

12:45 

10-25_ 

_2  0110824 

Obs  ! 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

13:15 

10-26 

20110614 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10:30 

10-26 

20110718 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10:45 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10:30 

10-30 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10:45 

10-30 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10:30 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

11:00 

10-31_ 

_2  01 10628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

11:30 

10-31_ 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

11:20 

10-31_ 

20110908 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

11:30 

91,000 

ug/L 

10-25_ 

_20110614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

160,000 

ug/L 

10-25_ 

_20110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

160,000 

ug/L 

10-25_ 

_20110824_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

160,000 

ug/L 

10-25_ 

_20120723_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

170,000 

ug/L 

10-25_ 

_20120820_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

89,  000 

ug/L 

10-2  6_ 

_20110614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

160,000 

ug/L 

10-2  6_ 

_201107 18_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

180,000 

ug/L 

10-2  6_ 

_20110824_ 

_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

10:30 

190,000 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110824_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

150,000 

ug/L 

10-2  6_ 

_20120723_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

170,000 

ug/L 

10-2  6_ 

_2012082  0_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

110,000 

ug/L 

10-30_ 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

2410284 


ED  000552C  00003927-02945 


150,000 

ug/L 

170,000 

ug/L 

120,000 

ug/L 

160,000 

ug/L 

170,000 

ug/L 

210,000 

ug/L 

150,000 

ug/L 

180,000 

ug/L 

200,000 

ug/L 

180,000 

ug/L 

190,000 

ug/L 

190,000 

ug/L 

240,000 

ug/L 

200,000 

ug/L 

230, 000 

ug/L 

190,000 

ug/L 

190,000 

ug/L 

160,000 

ug/L 

170,000 

ug/L 

200,000 

ug/L 

320,000 

ug/L 

600,000 

ug/L 

5 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

120 

ug/L 

30 

ug/L 

210 

ug/L 

36 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

160 

ug/L 

36 

ug/L 

100 

ug/L 

72 

ug/L 

290 

ug/L 

3 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

ug/L 

ug/L 

280 

ug/L 

52 

ug/L 

53 

ug/L 

160 

ug/L 

230 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 
10-3  0_2  0110908 _RS 
10-3 1_2  011062  8_RS 
10-3 1_2  011072 1_RS 
10-3 1_2 011090  8_RS 
02-0  6_2  012073 1_RS 
02-0  6_2  012082  9_RS 
02-0  6_2  013071 7_RS 
02-0  6_2  013081 5_RS 
02-0  6_2  0130904 _RS 
02-07_2 012073 1_RS 
02-07_2 012082  9_RS 
02-07_2 013071 7_RS 
02-07_2 013081 5_RS 
02-07_2 013090  4_RS 
02-08_2 012073 1_RS 
02-08_2 012082  9_RS 
02-08_2 013071 7_RS 
02-08_2 013081 5_RS 
02-08_2 013090  4_RS 
10-2  5_2  006091 1_RS 
10-2  6_2  006091 1_RS 
02-0  6_2  012073 1_RS 
02-0  6_2  012082  9_RS 
02-0  6_2  013071 7_RS 
02-0  6_2  013081 5_RS 
02-0  6_2  013090  4_RS 
02-0  6_2  012073 1_RS 
02-0  6_2  012082  9_RS 
02-0  6_2  013071 7_RS 
02-0  6_2  013081 5_RS 
02-0  6_2  013090  4_RS 
02-07_2 012073 1_RS 
02-07_2 012082  9_RS 
02-07_2 013071 7_RS 
02-07_2 013081 5_RS 
02-07_2 013090  4_RS 
02-07_2 012073 1_RS 
02-07_2 012082  9_RS 
02-07_2 013071 7_RS 
02-07_2 013081 5_RS 
02-07_2 013090  4_RS 
02-08_2 012073 1_RS 
02-08_2 012082  9_RS 
02-08_201307 17_RS 
02-08_2 013081 5_RS 
02-08_20130904_RS 
02-08_2 012073 1_RS 
02-08_2 012082  9_RS 
02-08_201307 17_RS 
02-08_2 013081 5_RS 
02-08  20130904  RS 


Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

Sample -Routine 

09/04/2013 

10:40 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

2410284 
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ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-2  5_2  0110614 _RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25_20110718_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-2  5_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

30 

ug/L 

10-2  5_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

19 

ug/L 

10-2  5_2  0110614 _RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

3 

ug/L 

10-2  5_2  0110718 _RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

2 

ug/L 

10-2  5_2  0110824 _RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-2  5_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

8 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-2  6_2  006091 1_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-2  6_2 0110 614_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

liilii«*il« 

ug/L 

10-2  6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-2  6_2 01 1082 4_FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

iliiilKiiiii!! 

ug/L 

10-2  6_2 01 1082 4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-2  6_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

200 

ug/L 

10-2  6_2  006091 1_RS 

Sample -Routine 

09/11/2006 

14:15 

26 

ug/L 

10-2  6_2 0110 614_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

3 

ug/L 

10-2  6_2  011071 8_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

2 

ug/L 

10-2  6_2 01 1082 4_FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_2 01 1082 4_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

98 

ug/L 

10-2  6_2  012072  3_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

2 

ug/L 

10-2  6_2  012082  0_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-3  0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-3  0_2  011090  8_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

19 

ug/L 

10-3  0_2  011062  8_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

4 

ug/L 

10-3  0_2  011072 1_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

4 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

12 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

4 

ug/L 

10-3 1_2  011072 1_RS 

Sample -Routine 

07/21/2011 

11:20 

4 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

8 , 800 

ug/L 

02-0  6_2  012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

7,600 

ug/L 

02-0  6_2  012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

6,200 

ug/L 

02-0 6_20 1307 17_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

8,500 

ug/L 

02-0  6_2  013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

7,100 

ug/L 

02-0  6_2  0130904 _RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

8,900 

ug/L 

02-07_2 012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

11,000 

ug/L 

02-07_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

13,000 

ug/L 

02-07_201307 17_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

9,200 

ug/L 

02-07_2 013081 5_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

11,000 

ug/L 

02-07 _2 0130904 _RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

9,300 

ug/L 

02-08_2 012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

10,000 

ug/L 

02-08_2 012082  9_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

8,200 

ug/L 

02-08_201307 17_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

6,  700 

2410284 

ug/L 

02-08_201308 15_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

ED_000552C_ 

10:15 

.00003927-02947 

10,000 

ug/L 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

4,900 

ug/L 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

7,600 

ug/L 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

8,900 

ug/L 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

8,400 

ug/L 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

8,700 

ug/L 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

21,000 

ug/L 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

4,800 

ug/L 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

8,000 

ug/L 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

10,000 

ug/L 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl: 

08/24/2011 

10:30 

11,000 

ug/L 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

6,  900 

ug/L 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

9,500 

ug/L 

10-26  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

39,000 

ug/L 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

5,  000 

ug/L 

10-30  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

7,200 

ug/L 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

9,400 

ug/L 

10-30  20110908  RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

5,700 

ug/L 

10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

7,700 

ug/L 

10-31  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

9,  600 

ug/L 

10-31  20110908  RS 

Sample -Routine 

09/08/2011 

11:30 

02-06  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

02-06  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

02-06  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

illlliliill 

02-06  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

02-06  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

02-07  20120731  RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

02-07  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

02-07  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

02-07_20130815_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

02-0  7_2  013090  4_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

02-08^2012073 1_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

02-08  20120829  RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

02-08  20130717  RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

02-08  20130815  RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

02-08  20130904  RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

10-25  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

10-25  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

10-25  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

10-25  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

10-25  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

10-25  20120820  RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

10-26  20060911  RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

10-26  20110614  RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

10-26  20110718  RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

10-26  20110824  FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

10-26  20110824  RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

10-26  20120723  RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

10-26_20120820_RS_ 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

10-30_20110628_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

10-30  20110721  RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

10-30  20110908  RS 
10-31  20110628  RS 

Sample-Routine 
Sample— Rout ine 

09/08/2011 

06/28/2011 

11:00 
11 : 30 

2410284 

ED_000552C_ 

.00003927-02948 

.. ' '13-'-;  7- 

10-31_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

MMH 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

lilllilS 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

13 

ug/L 

02-07_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-01  _ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

2 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

sT-  ;= 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

MHHI 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

17 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

3 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

2012082  0_ 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-30 

_2  01 1062  8 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30 

_2  0110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31_ 

_2  0110  908_ 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

02-06 

_2  012  07  31_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-0  6_ 

_20120829_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06_ 

_2  0130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

100 

ug/L 

02-06_ 

_20120731_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

26 

ug/L 

02-06_ 

_20120829_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

360 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

14 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

260 

ug/L 

02-06_ 

_2  0130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-01  _ 

20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-01 _ 

_2  012  082  9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-01 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-01 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

2410284 
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ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

200 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

41 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

99 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

35 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

540 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

/J 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

260 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

44 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

73 

ug/L 

02-08_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

110 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

120 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

3 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

\ ' ' > V'5s  r ' 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

SUB 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25^ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25^ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

14 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

3 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

_20110614_ 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

_20110718_ 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

130 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  01 10824 

_FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

_20110824_ 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30_ 

_20110721_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

_20110908_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

_RS 

jSample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

2410284 
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ug/L 

10-31_ 

_2  0110721_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31_ 

_20110908_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

^iiliiil  ] 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

10:00 

02-06 

20120829 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

11:10 

' 7>;I 

02-06_ 

_20 130717^ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

9:20 

iimi* 

'•  V 'hl'S: 

02-06_ 

20130815 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

13:20 

' - VV/VI 

02-06_ 

_2  0130  904_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

13:30 

■liiiM 

02-07 

20120731 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

11:15 

' f§fjg 

02-01  _ 

_2  012  082  9_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

12:45 

. - 

02-07 _ 

_20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

11:15 

v'  imm 

\7*  - ' 'f:\333 

02-07 

_20130815_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

11:40 

;3 

02-07 

20130904 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

11:50 

••'•'V, " mmilfll 

02-08 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

12:20 

HI 

02-08_ 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

14:15 

mu 

02-08_ 

_2  0130717_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

12:20 

mmmm 

02-08_ 

_2  0 1 3 0 8 1 5_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

10:15 

02-08 

20130904 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

10:40 

l C:^\Sj-  \ 

10-25 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

11:30 

mm  5; 

10-25_ 

_20110614_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

12:20 

U;.  VlflU 

10-25^ 

_2  0110718_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

12:45 

10-25_ 

_2  0110824_ 

Obs  I 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

13:15 

mu  i 

10-25 

20120723 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10:30 

10-25 

20120820 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

11:45 

mn^ 

■iSliiili! 

1 0 - 2 6_ 

20060911 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

14:15 

1 0 - 2 6_ 

_2  0110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10:30 

flff 

1 0 - 2 6_ 

_20110718_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10:45 

111 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10:30 

■■■■SI 

10-26 

20120723 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

12:15 

1 Ill* 

1 0 - 2 6_ 

_20120820_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

13:30 

10-30 

_20110628_ 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10:45 

10-30 

2011072 1_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10:30 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

11:00 

10-31 

_2  01 10628 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

11:30 

10-31 

20110721 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

11:20 

10-31 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

11:30 

5,700 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

2,800 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

6,100 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

3,000 

ug/L 

02-06 

_2  0 1 3 0 8 1 5_ 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

4,200 

ug/L 

02-06 

J20130904 

J*S 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

4,100 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

3,400 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

4,000 

ug/L 

02-01 

_2  0130717_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

4,000 

ug/L 

02-01  _ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

4,800 

ug/L 

02-01 

_20130904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

5,000 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

3,  900 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

3,000 

ug/L 

02-08_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

5,100 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

5,000 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

2,  300 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

2410284 
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2,500 

ug/L 

LO 

CM 

1 

o 

rH 

_20120723_ 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

2,200 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

2,900 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

2,  900 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

4,000 

ug/L 

10-2  6_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

2,100 

ug/L 

10-2  6_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

111! 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

2,300 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

2 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

18 

ug/L 

02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

2 

ug/L 

02-06_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

BIB 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

2 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

8 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

4 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07 _ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ililli 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

lllllll 

ug/L 

02-08_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

12 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08_ 

_2  0130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25_ 

_20110614_ 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25_ 

_20110718_ 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110824_ 

_FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  01 1082  4 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

3 

ug/L 

10-26 

_2  012  072  3_ 

JRS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

_2  0110  908_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31_ 

_2  011062  8_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

02-06_ 

20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06_ 

_2  0 1 2 0 8 2 9_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

0 2 - 0 6_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 
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1 


2410284 


ug/L 

^0 

o 

1 

CM 

O 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-07_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25_ 

_2  0060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25_ 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  0110614_ 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

_20110718_ 

JRS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_20120723_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  012  0 82  0_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0060  911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110824_ 

_FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  011082  4_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ED  000552C  00003927-02953 


ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

1 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

40,000 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

32,000 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

160,000 

ug/L 

02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

36,000 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

56,000 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

58,000 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

38,000 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

52,000 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

44,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

74,000 

ug/L 

02-07 _ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

56,000 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

40,000 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

37,000 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

72,000 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

60,000 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

12,000 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

28,000 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

30,000 

ug/L 

10-25_ 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

31,000 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

12,000 

ug/L 

10-26 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

34,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

34,000 

ug/L 

10-26 

_2  0110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

47,000 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

28,000 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

11,000 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

20,000 

ug/L 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

16,000 

ug/L 

10-31_ 

_2  0110628_ 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

22,000 

ug/L 

1 0 - 3 1_ 

_20110721_ 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

02-0  6_ 

_2  012  07  31 

JRS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06_ 

_2  0 1 3 0 8 1 5_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-06_ 

_20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

2 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06_ 

_2  01 308 15 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06_ 

_2  0130  904_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07_ 

20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

2410284 
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ug/L 

02-01  _ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

g§#g 

ug/L 

02-01  _ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

2 

ug/L 

02-01  _ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

1 

ug/L 

02-01 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

IpSgli 

ug/L 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

fjjji 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

liliiS 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

f'vvr? 

111111 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

jffg 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

iipiiiiii 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

Hill 

2 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

' 'l'VV  / 

'-r-C: 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

/J  ||g 

1111 . 1 1 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

j|jjf§ 

.-•MSI 

ug/L 

10-25_ 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

iitii 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

mu 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-25^ 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

" 

ug/L 

10-25^ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

Illiii 

ug/L 

10-25_ 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25_ 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

10-26 

_20060911_ 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

_2  0110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

_2  0110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-2  6_ 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20110718 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

_2011082  4_ 

_FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

i 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  012  082  0_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30_ 

_20110628_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

20110908 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31_ 

20110628 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11 : 30 

2410284 

ED_000552C_ 
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ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

362,000 

ug/L 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

10:00 

342,000 

ug/L 

02-06_ 

20120829 

Obs  ) 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

11:10 

661,000 

ug/L 

02-06 

20130717 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

9:20 

330,000 

ug/L 

02-06 

20130815 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

13:20 

409,000 

ug/L 

02-06 

20130904 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

13:30 

425,000 

ug/L 

02-07_ 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

11:15 

423,000 

ug/L 

02-07 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

12:45 

439,000 

ug/L 

02-07 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

11:15 

372,000 

ug/L 

02-07 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

11:40 

529, 000 

ug/L 

02-07 

20130904 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

11:50 

417,000 

ug/L 

02-08_ 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

12:20 

439,000 

ug/L 

02-08 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

14:15 

303,000 

ug/L 

02-08 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

12:20 

401,000 

ug/L 

02-08 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

10:15 

451,000 

ug/L 

02-08 

20130904 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

10:40 

577,000 

ug/L 

10-25 

20060911 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

11:30 

160,000 

ug/L 

10-25 

20110614 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

12:20 

252,000 

ug/L 

10-25_ 

20110718 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

12:45 

267,000 

ug/L 

10-25 

20110824 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

13:15 

291,000 

ug/L 

10-25 

20120723 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10:30 

305,000 

ug/L 

10-25 

20120820 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

11:45 

388,000 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

14:15 

158,000 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10:30 

274,000 

ug/L 

10-26 

20110718 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10:45 

303,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10:30 

337,000 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20120723 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

12:15 

301,000 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_20120820_ 

Obs  j 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

13:30 

188,000 

ug/L 

10-30 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10:45 

273,000 

ug/L 

10-30 

20110721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10:30 

181,000 

ug/L 

10-30 

20110908 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

11:00 

212,000 

ug/L 

10-31 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

11:30 

295,000 

ug/L 

10-31 

20110721 

Obs  | 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

11:20 

200,000 

ug/L 

10-31 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

11:30 

>,  500, OOC 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

,200,001 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

0,000,00 

ug/L 

02-06 

_2  01307 17 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

. , 400 , 0 0 ( 

ug/L 

02-0  6_ 

_2  0130  815_ 

_JRS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

1, 000,00 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

>,  400, 0 0 ( 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

:,  300,  ooc 

ug/L 

02-07_ 

_20120829_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

5,  800,  OOC 

ug/L 

02-01  _ 

_2  01 30  7 17^ 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

!,  600, 00( 

ug/L 

02-01  _ 

_2  0130815_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

5,000,00 

ug/L 

02-01 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

2,000,00 

ug/L 

02-08 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

;,ooo,oo( 

ug/L 

02-08_ 

20120829 

_RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

;,  800,  00( 

ug/L 

02-08_ 

20130717 

_RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

1,000,00 

ug/L 

02-08_ 

_2  01 30  8 15 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

!, 100, ooc 

ug/L 

02-08 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

:,  600,  ooc 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

2410284 
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120,000 

ug/L 

10-25 

_2  0110  614_ 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

51,000 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

44,000 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

530,000 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

410,000 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

*,  400 , 0 0 ( 

ug/L 

10-26 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

130,000 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

iSample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

59,000 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

92,000 

ug/L 

10-2  6_ 

20110824 

_FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

93,000 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ioo, oot 

ug/L 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

64,000 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

45,000 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

ISample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

73,000 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

180,000 

ug/L 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

59, 000 

ug/L 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

85,  000 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

190,000 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

12 

ug/L 

02-06 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

v - jS&SS'P 

ug/L 

02-06_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07_ 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

_2012082  9_ 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08_ 

_20130717_ 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08 

_2  0130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

||  2 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25_ 

_2  012  0723_ 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25_ 

_20120820_ 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

4 

ug/L 

10-26 

_2  0 0 60  911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  01 1082  4 

_FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

20110824 

_RS 

ISample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

_20120723_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

ug/L 

10-30 

20110628 

RS 

ISample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

ug/L 

10-30_ 

20110721 

_RS 

ISample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

ug/L 

10-30_ 

_2  0110  908_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

ug/L 

10-31_ 

_2  0110  62  8_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

ug/L 

10-31 

20110721 

RS 

iSample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

ug/L 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 
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ug/L 

ID 

O 

1 

CM 

O 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

' li§i§ 

ug/L 

02-06 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

ug/L 

02-06 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

ug/L 

02-06_ 

20130904 

_RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

520 

ug/L 

02-06_ 

20120731 

_RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

10:00 

130 

ug/L 

02-06_ 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

11:10 

2 , 900 

ug/L 

02-06 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

09:20 

180 

ug/L 

02-06_ 

20130815 

_RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

13:20 

1,600 

ug/L 

02-06 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

13:30 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

hhh 

ug/L 

02-07_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

840 

ug/L 

02-07 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

11:15 

150 

ug/L 

02-07 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

12:45 

620 

ug/L 

02-07 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

11:15 

330 

ug/L 

02-07 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

11:40 

2,900 

ug/L 

02-07 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

11:50 

ug/L 

02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

1,100 

ug/L 

02-08_ 

20120731 

RS 

Sample-Routine 

07/31/2012 

12:20 

220 

ug/L 

02-08 

20120829 

RS 

Sample-Routine 

08/29/2012 

14:15 

440 

ug/L 

02-08 

20130717 

RS 

Sample-Routine 

07/17/2013 

12:20 

830 

ug/L 

02-08_ 

20130815 

RS 

Sample-Routine 

08/15/2013 

10:15 

900 

ug/L 

02-08_ 

20130904 

RS 

Sample-Routine 

09/04/2013 

10:40 

ug/L 

10-25_ 

_2  0060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25 

_2  0110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

110 

ug/L 

10-25 

20060911 

RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

11:30 

ug/L 

10-25 

_2  0110614_ 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

12:20 

ug/L 

10-25_ 

_2  0110718_ 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

12:45 

ug/L 

10-25 

_20110  82  4_ 

„RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

13:15 

50 

ug/L 

10-25 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

10:30 

51 

ug/L 

10-25 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

11:45 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

ug/L 

1 0 - 2 6_ 

_2  01 10 614 

_RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

_2  0110718_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 

ug/L 

10-26 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

ug/L 

10-2  6_ 

20120723 

_RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

ug/L 

10-2  6_ 

20120820 

_RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

490 

ug/L 

10-2  6_ 

_20060911_ 

_RS 

Sample-Routine 

09/11/2006 

14:15 

61 

ug/L 

10-26 

20110614 

RS 

Sample-Routine 

06/14/2011 

10:30 

ug/L 

10-26 

20110718 

RS 

Sample-Routine 

07/18/2011 

10:45 
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ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 


10-2  6_ 

20110824 

FS 

Sample-Field  Spl. 

08/24/2011 

10:30 

10-26 

20110824 

RS 

Sample-Routine 

08/24/2011 

10:30 

10-26 

20120723 

RS 

Sample-Routine 

07/23/2012 

12:15 

10-26 

20120820 

RS 

Sample-Routine 

08/20/2012 

13:30 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

10-30 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

10-30 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

10:45 

10-30_ 

_20110721_ 

_RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

10:30 

10-30 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:00 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

10-31 

20110628 

RS 

Sample-Routine 

06/28/2011 

11:30 

10-31 

20110721 

RS 

Sample-Routine 

07/21/2011 

11:20 

10-31 

20110908 

RS 

Sample-Routine 

09/08/2011 

11:30 

02-06 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

10:00 

02-06 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

11:10 

02-06 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

9:20 

02-06 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

13:20 

02-06_ 

20130904 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

13:30 

02-07 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

11:15 

02-07 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

12:45 

02-07 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

11:15 

02-07_ 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

11:40 

02-07 

20130904 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

11:50 

02-08 

20120731 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/31/2012 

12:20 

02-08 

20120829 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/29/2012 

14:15 

02-08_ 

20130717 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/17/2013 

12:20 

02-08_ 

20130815 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/15/2013 

10:15 

02-08 

20130904 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/04/2013 

10:40 

10-25 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

11:30 

10-25 

_2  0110614 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

12:20 

10-25 

20110718 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

12:45 

10-25 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

13:15 

10-25 

20120723 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

10:30 

10-25 

20120820 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

11:45 

1 0 - 2 6_ 

20060911 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/11/2006 

14:15 

1 0 - 2 6_ 

_2  0110614_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/14/2011 

10:30 

10-26 

J?0110718_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/18/2011 

10:45 

10-26 

20110824 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/24/2011 

10:30 

10-26 

20120723 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/23/2012 

12:15 

1 0 - 2 6_ 

_2  012  082  0_ 

Obs 

Field  Msr/Obs 

08/20/2012 

13:30 

10-30_ 

_20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

10:45 

10-30_ 

_2  01 10721 

Obs 

Field  Msr/Obs 

07/21/2011 

10:30 

10-30 

20110908 

Obs 

Field  Msr/Obs 

09/08/2011 

11:00 

10-31 

20110628 

Obs 

Field  Msr/Obs 

06/28/2011 

11:30 

10-31 

_2  0110721_ 

Obs 

Field  Msr/ Obs 

07/21/2011 

11:20 

10-31_ 

_2  0110  908_ 

Obs 

Field  Msr/ Obs 

09/08/2011 

11:30 
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CAS  Number 


Characteristic  Name 


Method 

Speciation 


Activity  Start  Time  Zone 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 

MDT 


7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 

7429-90-5 

Aluminum 
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MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7429-90-5 

Aluminum 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 
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MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-36-0 

Antimony 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 
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MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-38-2 

Arsenic 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 
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MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-39-3 

Barium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 
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MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-41-7 

Beryllium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 
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MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-43-9 

Cadmium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 
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MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-70-2 

Calcium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 
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MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-47-3 

Chromium 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 
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MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-48-4 

Cobalt 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 
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MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

7440-50-8 

Copper 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Fish  kill 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness,  Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , Ca 
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MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness, 

Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

MDT 

Hard-Ca 

Hardness , 

Ca 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness, 

Ca,  Mg 

MDT 

Hard-Ca, Mg 

Hardness , 

Ca,  Mg 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 
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MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-92-1 

Lead 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 
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MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-95-4 

Magnesium 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury 
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MDT 

7439-97-6 

Mercury 

MDT 

7439-97-6 

Mercury- 

MDT 

7439-98-7 

Mo  lybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7439-98-7 

Molybdenum 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 
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MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

2410284 


ED  000552C  00003927-02976 


MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

7440-02-0 

Nickel 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

pH 

PH 

MDT 

pH 

PH 

MDT 

PH 

pH 

MDT 

PH 

pH 

MDT 

pH 

PH 

MDT 

PH 

pH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

pH 

pH 

MDT 

PH 

pH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

PH 

PH 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 
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MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7440-09-7 

Potassium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7782-49-2 

Selenium 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 
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MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 
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MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-22-4 

Silver 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-23-5 

Sodium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 
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MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 
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MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

7440-28-0 

Thallium 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TDS 

Total 

dissolved 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

Total 

suspended 

solids 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

TSS 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

MDT 

7440-62-2 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Total  suspended  solids 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 

Vanadium 
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MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 

MDT 

7440-66-6 

Zinc 
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MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

7440-66-6 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

SC 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

MDT 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

MDT 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

MDT 

sc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Zinc 

Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
Specific  conductance 
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Sample 

Fraction 


Result  Value 


Dissolved 

4.3 

Dissolved 

2 

Dissolved 

0.046 

Dissolved 

0.01 

Dissolved 

0.014 

Total 

110 

Total 

0.014 

Total 

110 

Total 

29 

Total 

17 

Dissolved 

0.038 

Dissolved 

Dissolved 

0.031 

Dissolved 

0.053 

Total 

140 

Total 

29 

Total 

150 

Total 

51 

Total 

82 

Dissolved 

1.4 

Dissolved 

0.011 

Dissolved 

Dissolved 

2.8 

Dissolved 

0.04 

Total 

77 

Total 

36 

Total 

37 

Total 

70 

Total 

44 

Dissolved 

Dissolved 

0.033 

Dissolved 

0.026 

Dissolved 

Dissolved 

0.011 

Dissolved 

0.016 

Total 

0.6 

Total 

0.65 

Total 

0.24 

Total 

3.4 

Total 

7.1 

Dissolved 

0.82 

Dissolved 

0.027 

Dissolved 

0.028 

Dissolved 

0.012 

Dissolved 

0.012 

Dissolved 

0.025 

Dissolved 
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Total 

0.39 

Total 

1.8 

Total 

1.8 

Total 

1.9 

Total 

88 

Total 

1.2 

Dissolved 

0.035 

Dissolved 

0.023 

Dissolved 

0.037 

Total 

0.65 

Total 

1.8 

Total 

5.9 

Dissolved 

0.032 

Dissolved 

0.024 

Dissolved 

0.013 

Total 

0.48 

Total 

0.88 

Total 

4.1 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

0.0033 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

2410284 


ED  000552C  00003927-02988 


0.0035 


Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 


0.0025 

0.0016 


0.018 

0.009 

0.018 

0.0086 

0.062 

0.0018 

0.0019 


0.011 

0.03 
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Total 

0.017 

Total 

0.056 

Dissolved 

0.0021 

Dissolved 

0.0018 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.015 

Total 

0.014 

Total 

0.0076 

Total 

0.041 

Total 

0.055 

Dissolved 

0.001 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

0.0011 

Dissolved 

Total 

0.0036 

Total 

0.002 

Total 

Total 

0.0012 

Total 

Total 

0.0031 

Dissolved 

0.0017 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

0.001 

Dissolved 

0.0011 

Dissolved 

0.0011 

Dissolved 

Total 

0.016 

Total 

0.0025 

Total 

0.0011 

Total 

0.0014 

Total 

0.0014 

Total 

0.016 

Total 

0.0013 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.0016 

Total 

0.0011 

Total 

0.0015 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.0011 

Total 

0.0012 

Total 

0.0016 

Total 

1.6 

Total 

0.39 
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Total 

6.7 

Total 

0.51 

Total 

4.2 

Total 

2.9 

Total 

0.5 

Total 

1.4 

Total 

0.93 

Total 

9.6 

Total 

4.2 

Total 

0.67 

Total 

1.2 

Total 

2.6 

Total 

2.2 

Total 

0.76 

Total 

0.13 

Total 

0.075 

Total 

0.099 

Total 

0.25 

Total 

0.17 

Total 

2.9 

Total 

0.14 

Total 

0.081 

Total 

0.089 

Total 

0.089 

Total 

1.1 

Total 

0.081 

Total 

0.092 

Total 

0.078 

Total 

0.11 

Total 

0.068 

Total 

0.081 

Total 

0.11 

Total 

0.01 

Total 

0.0029 

Total 

0.051 

Total 

0.0017 

Total 

0.024 

Total 

0.019 

Total 

0.0039 

Total 

0.0073 

Total 

0.0046 

Total 

0.049 

Total 

0.026 

Total 

0.0056 

Total 

0.0068 

Total 

0.016 

Total 

0.012 

Dissolved 

Total 

0.0027 

Total 

Total 

Total 
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0.0014 


Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 


0.011 


0.0026 


0.0024 

0.0011 


0.0027 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

0.0012 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

69 

Dissolved 

48 

Dissolved 

61 

Dissolved 

64 

Dissolved 

59 

Dissolved 

63 

Dissolved 

58 

Dissolved 

76 

Dissolved 

64 

Dissolved 

76 

Dissolved 

62 

Dissolved 

58 

Dissolved 

51 

Dissolved 

56 

Dissolved 

65 

Dissolved 

28 

Dissolved 

51 

Dissolved 

49 

Dissolved 

51 

Dissolved 

53 
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Total 

92 

Dissolved 

28 

Dissolved 

50 

Dissolved 

56 

Dissolved 

57 

Dissolved 

50 

Dissolved 

53 

Total 

180 

Dissolved 

36 

Dissolved 

48 

Dissolved 

54 

Dissolved 

38 

Dissolved 

51 

Dissolved 

53 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.09 

Total 

0.031 

Total 

0.39 

Total 

0.029 

Total 

0.44 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.22 

Total 

0.033 

Total 

0.11 

Total 

0.06 

Total 

0.78 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.27 

Total 

0.049 

Total 

0.087 

Total 

0.16 

Total 

0.15 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.037 

Total 
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0.017 

0.01 


Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 

Total  0.14 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 
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Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.16 

Total 

0.049 

Total 

1.2 

Total 

0.057 

Total 

0.45 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.32 

Total 

0.059 

Total 

0.17 

Total 

0.11 

Total 

0.92 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.44 

Total 

0.083 

Total 

0.13 

Total 

0.32 

Total 

0.35 

Dissolved 

0.0018 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.05 

Total 

0.01 

Total 

Total 

2410284 


ED  000552C  00003927-02996 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 


0.021 

0.014 

0.0038 


0.27 

0.016 


0.18 


0.014 


0.01 


91 

160 

160 

160 

170 

89 

160 

180 

190 

150 

170 

110 
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Dissolved 

150 

Dissolved 

170 

Dissolved 

120 

Dissolved 

160 

Dissolved 

170 

Dissolved 

210 

Dissolved 

150 

Dissolved 

180 

Dissolved 

200 

Dissolved 

180 

Dissolved 

190 

Dissolved 

190 

Dissolved 

240 

Dissolved 

200 

Dissolved 

230 

Dissolved 

190 

Dissolved 

190 

Dissolved 

160 

Dissolved 

170 

Dissolved 

200 

320 

600 

Dissolved 

0.0054 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.12 

Total 

0.03 

Total 

0.21 

Total 

0.036 

Total 

0.33 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.16 

Total 

0.036 

Total 

0.1 

Total 

0.072 

Total 

0.29 

Dissolved 

0.0027 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

0.0011 

Dissolved 

Total 

0.28 

Total 

0.052 

Total 

0.053 

Total 

0.16 

Total 

0.23 
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Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.03 

Total 

0.019 

Total 

0.0025 

Total 

0.0019 

Total 

Total 

0.0075 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.2 

Total 

0.026 

Total 

0.0032 

Total 

0.002 

Total 

0.0021 

Total 

0.098 

Total 

0.0015 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.019 

Total 

0.0039 

Total 

0.0039 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.012 

Total 

0.0043 

Total 

0.0043 

Dissolved 

8.8 

Dissolved 

7.6 

Dissolved 

6.2 

Dissolved 

8.5 

Dissolved 

7.1 

Dissolved 

8.9 

Dissolved 

11 

Dissolved 

13 

Dissolved 

9.2 

Dissolved 

11 

Dissolved 

9.3 

Dissolved 

10 

Dissolved 

CM 

00 

Dissolved 

6.7 
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Dissolved 

10 

Dissolved 

4.9 

Dissolved 

7.6 

Dissolved 

8.9 

Dissolved 

8.4 

Dissolved 

8.7 

Total 

21 

Dissolved 

4.8 

Dissolved 

8 

Dissolved 

10 

Dissolved 

11 

Dissolved 

6.9 

Dissolved 

9.5 

Total 

39 

Dissolved 

5 

Dissolved 

7.2 

Dissolved 

9.4 

Dissolved 

5.7 

Dissolved 

7.7 

Dissolved 

9.6 

Total 

0.058 

Total 

0.035 

Total 

150 

Total 

17 

Total 

29 

Total 

0.6 

Total 

\ — | 
o 

Total 

43 

Total 

25 

Total 

15 

Total 

0.13 

Total 

0.087 

Total 

30 

Total 

16 

Total 

60 

Total 

42 

Total 

5.1 

Total 

1.9 

Total 

2.1 

Total 

0.0063 

Total 

0.017 

Total 

111 

Total 

2.4 

Total 

00 

00 

Total 

3.1 

Total 

3.4 

Total 

0.11 

Total 

0.002 

Total 

1.8 

Total 

2 

Total 

2.6 

Total 

3.5 
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2.2 

3.4 


Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 


0.013 


0.0016 


0.017 

0.003 


0.1 

0.026 

0.36 

0.014 

0.26 
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Dissolved 

Total 

0.2 

Total 

0.041 

Total 

0.099 

Total 

0.035 

Total 

0.54 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.26 

Total 

0.044 

Total 

0.073 

Total 

0.11 

Total 

0.12 

Dissolved 

0.0029 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.033 

Total 

Total 

Total 

Total 

0.014 

Total 

Dissolved 

0.003 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.13 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 
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Total 

Total 

Total 

7.61 

Total 

7.75 

Total 

7.75 

Total 

8.11 

Total 

7.91 

Total 

7.87 

Total 

7.88 

Total 

7.89 

Total 

8.15 

Total 

7.88 

Total 

7.56 

Total 

7.78 

Total 

7.82 

Total 

8.03 

Total 

8.04 

Total 

6.99 

Total 

7.68 

Total 

8.32 

Total 

8.25 

Total 

7.78 

Total 

7.7 

Total 

7.28 

Total 

8.02 

Total 

8.25 

Total 

7.95 

Total 

7.96 

Total 

8.06 

Total 

7.87 

Total 

8.3 

Total 

8.27 

Total 

7.69 

Total 

8.17 

Total 

8.13 

Dissolved 

5.7 

Dissolved 

2.8 

Dissolved 

6.1 

Dissolved 

3 

Dissolved 

4.2 

Dissolved 

4.1 

Dissolved 

3.4 

Dissolved 

4 

Dissolved 

4 

Dissolved 

4.8 

Dissolved 

5 

Dissolved 

3.9 

Dissolved 

3 

Dissolved 

5.1 

Dissolved 

5 

Dissolved 

Dissolved 

2.3 
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Dissolved 

2.5 

Dissolved 

CM 

CM 

Dissolved 

Dissolved 

2.9 

Dissolved 

ch 

CM 

Dissolved 

4 

Dissolved 

2.1 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

00 

CM 

Total 

Total 

0.002 

Total 

0.018 

Total 

0.0021 

Total 

Total 

Total 

0.0022 

Total 

0.0079 

Total 

0.0043 

Total 

Total 

Total 

0.0029 

Total 

0.0081 

Total 

0.012 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

0.0033 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total  0.0013 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 
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Dissolved 

Dissolved 

0.0012 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

40 

Dissolved 

32 

Dissolved 

160 

Dissolved 

36 

Dissolved 

56 

Dissolved 

58 

Dissolved 

38 

Dissolved 

52 

Dissolved 

44 

Dissolved 

74 

Dissolved 

56 

Dissolved 

40 

Dissolved 

37 

Dissolved 

72 

Dissolved 

60 

Dissolved 

12 

Dissolved 

28 

Dissolved 

30 

Dissolved 

31 

Dissolved 

12 

Dissolved 

34 

Dissolved 

34 

Dissolved 

47 

Dissolved 

28 

Dissolved 

11 

Dissolved 

20 

Dissolved 

16 

Dissolved 

22 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

0.0021 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 
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0.0021 

0.001 


Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Dissolved 
Total 
Total 
Total 

Total  0.0024 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total  0.0013 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 
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Total 

Total 

Total 


Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 


362 

342 

661 

330 

409 

425 

423 

439 

372 

529 

417 

439 

303 

401 

451 

577 

160 

252 

267 

291 

305 

388 

158 

274 

303 

337 

301 

188 

273 

181 

212 

295 

200 

5500 

1200 

30000 

1400 

11000 

9400 

2300 

3800 

3600 

15000 

12000 

3000 

3800 

11000 

8100 

2600 
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Total 

120 

Total 

51 

Total 

44 

Total 

530 

Total 

410 

Total 

9400 

Total 

130 

Total 

59 

Total 

92 

Total 

93 

Total 

6100 

Total 

64 

Total 

45 

Total 

73 

Total 

180 

Total 

59 

Total 

85 

Total 

190 

Dissolved 

0.012 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

0.002 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

0.0037 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 
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Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.52 

Total 

0.13 

Total 

2.9 

Total 

0.18 

Total 

1.6 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.84 

Total 

0.15 

Total 

0.62 

Total 

0.33 

Total 

2.9 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

1.1 

Total 

0.22 

Total 

0.44 

Total 

0.83 

Total 

0.9 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.11 

Total 

Total 

Total 

Total 

0.05 

Total 

0.051 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

0.49 

Total 

0.061 

Total 
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Total 

Total 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total  0.061 

Total 

Total 

Dissolved 

Dissolved 

Dissolved 

Total 

Total 

Total 

548 

518 

1003 

500 

619 

643 

641 

665 
564 
802 
632 

666 
460 
608 
683 
875 
242 
382 
405 
440 
463 
588 
239 
414 
458 
510 
456 
286 
414 
274 
321 
447 
303 
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Lower/Upper 
Confidence  Value 


Result  Detection 
Condition 


Result  Value 
Units 


DL 


Not 


Not 


Not 


Not 


Not 


Detected 


Detected 


Detected 


Detected 


Detected 


RL  (PQL) 


mg/L 

0.085 

0.1 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0096 

0.02 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1.7 

2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.048 

0.1 

mg/L 

0.25 

0.5 

mg/L 

1 

2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

1.7 

2 

mg/L 

0.85 

1 

mg/L 

0.06 

0.2 

mg/L 

0.25 

0.5 

mg/L 

1 

2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0096 

0.02 

mg/L 

0.05 

0.1 

mg/L 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.21 

0.25 

mg/L 

0.085 

0.1 

mg/L 

0.048 

0.1 

mg/L 

0.25 

0.5 

mg/L 

1 

2 

mg/L 

0.2 

0.2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

mg/L 

0.2 

0.2 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 
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mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.85 

1 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/1 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/1 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

mg/1 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/1 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.0085 

0.01 

mg/L 

0.085 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0042 

0.006 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0023 

0.03 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0042 

0.006 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0023 

0.03 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0042 

0.006 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0084 

0.012 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0023 

0.03 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0021 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.021 

0.03 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.003 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/L 

0.03 

0.03 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00023 

0.003 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

Not 

Detected 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/1 

0.0034 

0.01 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

Not 

Detected 

mg/L 

0.018 

0.03 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0034 

0.01 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/L 

0.0018 

0.003 
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mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0072 

0.012 

mg/1 

0.0034 

0.01 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0018 

0.003 

mg/L 

0.018 

0.03 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.00034 

0.001 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 
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mg/L 

0.006 

1 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.003 

0.05 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/L 

0.0006 

0.1 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.003 

0.05 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/L 

0.0006 

0.1 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.0006 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.071 

0.1 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0004 

0.01 

mg/1 

0.0071 

0.01 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/L 

0.002 

0.01 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.005 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/1 

0.00024 

0.001 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

0.0002 

0.001 

mg/L 

0.0002 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 
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mg/1 

0.00024 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0024 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00024 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0016 

0.004 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/L 

0.09 

2 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 
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mg/L 

2 

2 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

0.25 

2 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

0.012 

2 

mg/1 

0.25 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.012 

0.1 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.006 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.006 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

mg/L 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.005 

0.005 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.05 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0017 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.005 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0009 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.04 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0008 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/L 

0.062 

0.1 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.031 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.031 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.0062 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 
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mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.019 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

0.19 

6 
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mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

0.19 

6 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/1 

1.4 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/L 

13 

13 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.0006 

0.01 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.04 

0.1 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.0006 

0.01 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.004 

0.01 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/1 

0.0006 

0.01 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.004 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/L 

0.001 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/L 

0.1 

0.1 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.00006 

0.001 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

0.05 

2 

mg/L 

0.05 

2 
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mg/L 

0.05 

2 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.2 

2 

mg/L 

2 

2 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.2 

2 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.04 

0.25 

mg/1 

0.2 

2 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ug/L 

0.01 

0.025 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

1 

2.5 

ng/L 

5 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ug/L 

0.0002 

0.0005 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ng/L 

20 

20 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ug/L 

0.001 

0.0025 

ug/L 

0.0002 

0.0005 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 
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ng/L 

0.12 

0.5 

ng/L 

0.12 

0.5 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.005 

0.005 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0019 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/L 

0.014 

0.1 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.007 

0.05 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.0014 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.092 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0092 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0013 

0.01 
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Not  Detected 
Not  Detected 


0.0013 

0.0092 


0.01 

0.01 


mg/1 
mg/1 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
mg/1 
mg/1 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/1 
mg/1 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/1 
mg/1 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

Not  Detected  mg/1 

mg/1 


0.16  2 

0.16  2 

0.21  2 

0.21  2 

0.21  2 

0.16  2 

0.16  2 

0.21  2 

0.21  2 

0.21  2 

0.16  2 

0.16  2 

0.21  2 

0.21  2 

0.21  2 

0.12  2 

0.16  2 
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mg/1 

0.16 

2 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.12 

2 

mg/1 

0.16 

2 

mg/1 

0.16 

2 

mg/1 

0.16 

2 

mg/1 

0.16 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.12 

2 

mg/1 

0.12 

2 

Not 

Detected 

mg/1 

0.012 

0.02 

mg/1 

0.0012 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.006 

0.02 

Not 

Detected 

mg/1 

0.012 

0.02 

mg/1 

0.0012 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.006 

0.02 

Not 

Detected 

mg/1 

0.012 

0.02 

mg/1 

0.0012 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.002 

mg/L 

0.0006 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.006 

0.02 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.02 

0.02 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.002 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0008 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0016 

0.004 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0009 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0005 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.01 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

ED  000552C  00003927-03031 


2410284 


Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00009 

0.001 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/L 

0.096 

2 

mg/1 

0.65 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.65 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.38 

2 

mg/1 

0.65 

2 

mg/1 

0.65 

2 

mg/1 

0.65 

2 

mg/1 

0.65 

2 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not  Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not  Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

ED  000552C  00003927-03032 


2410284 


Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0012 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0002 

0.002 

mg/L 

0.0004 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.004 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.001 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/L 

0.1 

0.1 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 
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Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

Not 

Detected 

mg/1 

0.00012 

0.001 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 


mg/1 

0 

50 

mg/1 

0 

40 

mg/L 

200 

200 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

100 

100 

mg/1 

0 

100 

mg/1 

0 

40 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

100 

100 

mg/1 

0 

100 

mg/1 

0 

40 

mg/L 

40 

40 

mg/L 

1000 

1000 

mg/L 

100 

100 

mg/L 

0 

10 
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mg/1 

0 

10 

mg/1 

0 

2 

mg/1 

0 

2.5 

mg/1 

0 

20 

mg/1 

0 

20 

mg/L 

0 

10 

mg/1 

0 

5 

mg/1 

0 

2 

mg/1 

0 

4 

mg/1 

0 

4 

mg/1 

0 

100 

mg/1 

0 

20 

mg/1 

0 

2.5 

mg/1 

0 

2.5 

mg/1 

0 

5 

mg/1 

0 

2.5 

mg/1 

0 

2.9 

mg/1 

0 

5 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/L 

0.0011 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 

0.01 

Not 

Detected 

mg/1 

0.0066 
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Station  # 

Station  ID 

Activity  ID 

Activity 
Start  Date 

Activity 

Start 

Time 

Activity 
Start 
Time  Zone 

02-06 

0 2 S AN JUANRO  6 

02-06  20120731  Obs 

07/31/2012 

10:00 

MDT 

02-06 

0 2 SAN JUANRO  6 

02-06  20120829  Obs 

08/29/2012 

11:10 

MDT 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

02-06  20130717  Obs 

07/17/2013 

9:20 

MDT 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

02-06  20130815  Obs 

08/15/2013 

13:20 

MDT 

02-06 

02 SAN JUANRO 6 

02-06  20130904  Obs 

09/04/2013 

13:30 

MDT 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

02-07  20120731  Obs 

07/31/2012 

11:15 

MDT 

02-07 

0 2 SAN JUANRO  7 

02-07  20120829  Obs 

08/29/2012 

12:45 

MDT 

02-07 

02SANJUANR07 

02-07  20130717  Obs 

07/17/2013 

11:15 

MDT 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

02-07  20130815  Obs 

08/15/2013 

11:40 

MDT 

02-07 

02 SAN JUANRO 7 

02-07  20130904  Obs 

09/04/2013 

11:50 

MDT 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

02-08  20120731  Obs 

07/31/2012 

12:20 

MDT 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

02-08  20120829  Obs 

08/29/2012 

14:15 

MDT 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

02-08  20130717  Obs 

07/17/2013 

12:20 

MDT 

02-08 

02 SAN JUANRO 8 

02-08  20130815  Obs 

08/15/2013 

10:15 

MDT 

02-08 

02SAN JUANRO 8 

02-08  20130904  Obs 

09/04/2013 

10:40 

MDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-01  19980910  Obs 

09/10/1998 

14 :00MDT 

06-01 

06CHACORIV01 

06-01  20010308  Obs 

03/08/2001 

11 : 30MST 

06-01 

06CHACORIV01 

06-01  20010807  Obs 

08/07/2001 

11:35]MDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-01  20020325  Obs 

03/25/2002 

11 : 00MST 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-01  20030325  Obs 

03/25/2003 

9 : 30jMST 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-0 1_2  004040  6_Ob s 

04/06/2004 

13 : 00]MDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-0 1_2  005080  9_Ob s 

08/09/2005 

I 1 : 40  MDT 

06-01 

06CHACORIV01 

|06-01_20060712_0bs 

07/12/2006 

10:15 

MDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

jo  6—0 1_2  008050  7_Obs 

05/07/2008 

10 : 30|MDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

jo  6—0 1_2  009061 0_Obs 

06/10/2009 

12  : 45jMDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-0 1_2  010  0 32  5_Obs 

03/25/2010 

13:20  HDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-01  20100422  Obs 

04/22/2010 

13 : 30MDT 

06-01 

06CHACORIV01 

06-01  20100830  Obs 

08/30/2010 

9:45 

MDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-01  20110728  Obs 

07/28/2011 

14 : 15MDT 

06-01 

0 6CHACORIVO 1 

06-01  20110831  Obs 

08/31/2011 

13 : 45MDT 

06-03 

06CHACORIV03 

06-03  19990722  Obs 

07/22/1999 

11 : 30MDT 

06-03 

06CHACORIV03 

06-03  19990927  Obs 

09/27/1999 

11:20  MDT 

06-05 

06CHACORIV05 

06-05  20000919  Obs 

09/19/2000; 

9:45  MDT 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

06-0  6_2  010  0 32  5_Obs 

03/25/2010 

10 : 15 MDT 

06-06 

iO  6CHAC0RI  VO  6 

06-0  6_2  010042 l_Obs 

04/21/2010 

9:30 

MDT 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

06-0  6_2  010083 l_Obs 

08/31/2010 

10 : 15 MDT 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

06-0  6_2  011072  8_Obs 

07/28/2011 

10 : 00 MDT 

06-06 

0 6CHACORIVO  6 

06-0  6_2  011083 l_Obs 

08/31/2011 

10 : 15 MDT 

06-08 

06CHINDEWA08 

jo  6-08_2  001031 5_Ob  s 

03/15/2001 

10  : 40MST 

06-08 

06CHINDEWA08 

jo  6-08_2  001080  7_Ob  s 

08/07/2001 

12 : 30 MDT 

06-08 

06CHINDEWA08 

jo  6-08_2  010042  l_Ob  s 

04/21/2010 

11 : 30 MDT 

06-08 

06CHINDEWA08 

06-08_20100914_0bs 

09/14/2010 

10 : 00 MDT 

06-08 

06CHINDEWA08 

06-0  8_2  Oil 0 62 l_Obs 

06/21/2011 

12 :20MDT 

06-08 

06CHINDEWA08 

jo  6-  0 8_2  011081 7_Obs 

08/17/2011 

13 : 00 MDT 

06-08 

06CHINDEWA08 

06-0  8_2  0110  90 1_FD 

1 09/01/2011 

13:30 

MDT 
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06-08 

06CHINPEWA08 

06-15 

06CHINPEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-15 

06CHINPEWA15 

06-15 

06CHINDEWA15 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-21 

0 6MORGANLA2 1 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

06-22 

0 6MORGANLA2  2 

06-23 

0 6MORGANLA2 3 

06-23 

0 6MORGANLA2 3 

06-23 

0 6MORGANLA2 3 

06-23 

0 6MORGANLA2 3 

06-24 

0 6MORGANLA2 4 

06-24 

0 6MORGANLA2 4 

06-24 

0 6MORGANLA2 4 

06-24 

0 6MORGANLA2 4 

06-25 

0 6MORGANLA2  5 

06-25 

0 6MORGANLA2 5 

06-25 

0 6MORGANLA2 5 

06-25 

0 6MORGANLA2 5 

06-32 

06APSSEEP132 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

06-33 

0 6CHACORI V3  3 

06-33 

06CHACORIV33 

06-33 

06CHACORIV33 

06-33 

06CHACORIV33 

06-35 

06APSTRIBX35 

10-07 

10BITSUIWA07 

10-07 

10BITSUIWA07 

10-07 

10BITSUIWA07 

06-08_20110901_0bs 
06-15_20010315_0bs 
06-15_2 00108 07_Obs 
06-15_20030325_0bs 
06-1 5_2  004042  9_Obs 
06-15_20090721_0bs 
06-1 5_2  010032  5_Obs 
06- 15_2 010042 l_Obs 
06-15_20100831_0bs 
06-15_20100914_0bs 
06-15_2 011062 l_Obs 
06-15_2 01108 17_Obs 
06-15_20110901_0bs 
06-2 1_2002 082 l_Obs 
06-21_20030716_0bs 
06-2 1_2 004 082 4_Obs 
06-21_20060816_0bs 
06-21_20080805_0bs 
06-21_20090806_0bs 
06-21_2 010081 9_Obs 
06-22_20020821_0bs 
06-22_2 00307 16_Obs 
06-22_20040824_0bs 
06-22_20060816_0bs 
06-22_20080805_0bs 
06-22_20090806_0bs 
06-22_2 010081 9_Obs 
06-23_20020905_0bs 
0 6-2 3_2 003082 8_Obs 
06-23_20040901_0bs 
0 6-2 3_2 005072 l_Obs 
06-24_20020905_0bs 
06-24_20030828_0bs 
06-24_20040901_0bs 
06-24_2 005072 l_Obs 
06-25_20020905_0bs 
06-25_20030828_0bs 
06-25_20040901_0bs 
0 6-2 5_2 005072 l_Obs 
06-32_20080520_0bs 
06-33_20100325_0bs 
06-33_20100422_0bs 
06-33_20100830_0bs 
06-33_20110728_0bs 
06-33_20110831_0bs 
06-35_20100422_0bs 
10-07_2 001030  6_Ob  s 
10-07_2 002032  5_Ob  s 
10-07  20100317  Obs 


09/01/2011 

12 

03/15/2001 

12 

08/07/2001: 

10 

02/25/2003 

12 

04/29/2004 

11 

07/21/2009; 

11 

03/25/2010 

10 

04/21/2010: 

12 

08/31/2010; 

13 

09/14/2010 

12 

06/21/2011 

10 

08/17/2011 

10 

09/01/2011; 

10 

08/21/2002 

11 

07/16/2003: 

10 

08/24/2004 

10 

08/16/2006 

10 

08/05/2008 

11 

08/06/2009 

10 

08/19/2010; 

9 

08/21/2002 

13 

07/16/2003 

13 

08/24/2004 

13 

08/16/2006 

13 

08/05/2008 

13 

08/06/2009 

12 

08/19/2010 

12 

09/05/2002 

9 

08/28/2003 

15 

09/01/2004 

11 

07/21/2005 

11 

09/05/2002 

9 

08/28/2003 

15 

09/01/2004 

11 

07/21/2005 

10 

09/05/2002 

10 

08/28/2003 

14 

09/01/2004 

11 

07/21/2005 

10 

05/20/2008 

11 

03/25/2010 

12 

04/22/2010; 

11 

08/30/2010 

11 

07/28/2011 

12 

08/31/2011 

12 

04/22/2010 

10 

03/06/2001 

12 

03/25/2002 

12 

03/17/2010 

10 

45MDT 
10MST 
30  MPT 
15MST 
30  MPT 
15  MPT 
20  MPT 
4 5 MPT 
00  MPT 
15  MPT 
30  MPT 
4 5 MPT 
50  MPT 
00  MPT 
40  MPT 
15  MPT 
30  MPT 
20  MPT 
00  MPT 
4 5 MPT 

4 5 MPT 
30  MPT 
30  Not 

15  MPT 
30  MPT 
30  MOT 
15MDT 

3 5 MPT 
15NPT 
2 5 MPT 

05  MPT 
50  MPT 
05  MPT 
20  MPT 

4 5 MPT 
00  MPT 

4 5 MPT 

05  MPT 
15  MPT 
4 5 MPT 
30  MPT 
4 5 MPT 
4 5 MPT 
20  MPT 
20  MPT 
00  MPT 
30MST 
20MST 
30  MPT 
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10-07 

10BITSUIWA07 

10-07 

10BITSUIWA07 

10-07 

10BITSUIWA07 

10-07 

10BITSUIWA07 

10-22 

10BITSUIWA22 

10-25 

10SANJUANR25 

10-25 

10SANJUANR25 

10-25 

10SANJUANR25 

10-25 

10SANJUANR25 

10-25 

10SANJUANR25 

10-25 

10SANJUANR25 

10-26 

10SANJUANR26 

10-26 

10SANJUANR2  6 

10-26 

10SANJUANR2  6 

10-26 

10SANJUANR2  6 

10-26 

10SANJUANR26 

10-26 

10SANJUANR26 

10-30 

1 0 S AN JUANR3  0 

10-30 

1 0 SAN  JUANR3  0 

10-30 

1 0 SAN  JUANR3  0 

10-31 

1 0 SAN  JUANR3 1 

10-31 

1 0 SAN  JUANR3 1 

10-31 

1 0 SAN  JUANR3 1 

10-07_2 010042 8_0bs 
10-07_2 010082  3_Ob  s 
10-07_2 011052  5_Ob  s 
10-07_2 011071 9_Ob  s 
10-2  2_2  003032  0_Obs 
10-2  5_2  006091 l_Obs 
1 0 -2  5_2  011061 4_Obs 
10-25_2 01107 18_Obs 
1 0 -2  5_2  011082  4_Obs 
10-25_20120723_0bs 
10-25_20120820_0bs 
10-26_20060911_0bs 
10-26_20110614_0bs 
10-26_20110718_0bs 
10-26_20110824_0bs 
10-2 6_2 012 0723_Obs 
10-26_20120820_0bs 
10-30_20110628_0bs 
10-3  0_2  011072 l_Obs 
10-30_20110908_0bs 
10-31_20110628_0bs 
10-31_20110721_0bs 
10-31  20110908  Obs 


04/28/2010 

08/23/2010j 

05/25/201ll 

07/19/2011 

03/20/2003) 

09/11/2006 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/201lj 

07/23/2012 

08/20/2012 

09/11/2006 

06/14/2011 

07/18/2011 

08/24/2011 

07/23/2012 

08/20/2012 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 

06/28/2011 

07/21/2011 

09/08/2011 


9 : 45MDT 
11 : 30 MPT 
10:30 MDT 
11 : 00MDT 
9 : 50MST 
11 : 30 MDT 
12 :20MDT 
12 : 4 5 MDT 
13 : 15 MDT 
10 : 30 MDT 
11 : 4 5 MDT 
14 : 15 MDT 
10 : 30 MDT 
10 : 4 5 MDT 
10 : 30 MDT 
12 : 15 MDT 
13 : 30 MDT 
10 : 4 5 MDT 
10:30  MDT 
11:00  MDT 
11:30  MDT 
11 :20MDT 
11:30  MDT 
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Location 
on  Lake 

Total 

Shoreline 
sample  (y/n) 

Sampling  Method 

Depth 

(m) 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Single  point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

jgrab 

(Grab 

multiple 

point  grab 

Multiple 

IGrab 

point  grab 

Multi-point  grab 
multipoint  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Single  point  grab 

Multiple 

point  grab 

Grab 

Single  point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

point  grab 

Multiple 

jgrab 

Grab 

point  grab 

Single  point  grab 
Single  point  grab 

Multiple 

point  grab 

Single  point  grab 

Multiple 

point  grab 

2410284 


ED  000552C  00003927-03146 


Multiple  point  grab 

Grab 

grab 

single  point  grab 
grab 

[Multiple  point  grab 
Multiple  point  grab 


Multiple  point  grab 
Multiple  point  grab 

Single  point  grab 
Multiple  point  grab 
Multiple  point  grab 
3 depth  composite:  1 m,  33 f,  & 65 1 

near  dam 

31.1 

No 

OH- 81  depth  composite 

West  end 

28.5 

No 

3 depth  composite  (Kemmerer) 

Near  dam. 

31.4 

No 

(3  pt  composite;  1 , 10 , 20  m 

(west-cent 

29 

No 

Composite  grab 

West  end 

26. 5N 

Composite  grab 

West  end 

30. 6N 

Composite  grab 

West  end 

30.  IN 

|3  depth  composite 

E side  - | 

4.9 

No 

DH-81  depth  composite 

East  end 

5.7 

No 

{3-depth  composite  (Kemmerer) 

SE  side 

5.8 

No 

3 pt  composite;  0.5,  2.25,  4.0  m 

east  side 

4.8 

No 

Composite  grab 

East  side 

5.5N 

Composite  grab 

East  end 

5.8N 

Composite  grab 

East  end 

5.2N 

(Surface  grab 

SE  side 

1 

Yes 

Surface  grab 

SE  side 

0.5 

Yes 

surface  grab 

SE  side 

1 

Yes 

Surface  grab 

SE  side 

Yes 

Surface  grab 

(nE  side 

1 

Yes 

Surface  grab 

(nE  side 

0.5 

Yes 

surface  grab 

NE  side 

if 

Yes 

surface  grab 

NE  side 

Yes] 

Surface  grab 

NW  side 

1 

Yes 

Surface  grab 

NW  side 

0.5 

Yes 

surface  grab 

NW  side 

1 

Yes 

surface  grab 

NW  side 

Yes! 

Single  point  grab 


Multiple  point  grab 
Multiple  point  grab 
Multiple  point  grab 
Multiple  point  grab 
Multiple  point  grab 
Multiple  point  grab 
]Grab 

single  point  grab 
Multiple  point  grab 
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Single  point  grab 

Single  point  grab 

Single  point  grab 

Single  point  grab 

single  point  grab 

single  point  grab 

Single  point  grab 

Multiple  point  grab 

Multiple  point  grab 

Multiple  Point  Grab 

Multiple  Point  Grab 

single  point  grab  at  mid-channel 

Single  point  grab 

Multiple  point  grab 

Multiple  point  grab 

Multiple  Point  Grab 

Multiple  Point  Grab 

Single  point  grab 

Multiple  point  grab 

Multiple  point  grab 

Single  point  grab 

Multiple  point  grab 

Multiple  point  grab 
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Land  use/ Impacts 


(Local : grazing,  solid  waste,  grazing,  roads.  Upstream:  power  plants,  coal  mines,  NAPI 
Irrigation;  grazing;  WWTF;  coal  mines;  APS/PNM 

(Grazing,  roads,  solid  waste,  oil  and  gas,  mining  (coal  and  uranium) , WWTF,  ag  irrigat 
(Grazing,  roads,  solid  waste,  septic,  farming 
Grazing,  roads,  septic,  farming,  solid  waste 

Grazing;  solid  waste;  oil  and  gas;  roads;  irrigation;  septic 
Oil  and  gas,  grazing,  roads,  solid  waste,  WWTF  (upstream) 

(Grazing,  roads,  oil  and  gas,  solid  waste 

Oil  and  gas,  grazing,  roads,  solid  waste,  septic,  farming 
Oil  and  gas,  septic,  grazing,  solid  waste,  roads 
Grazing;  solid  waste;  oil  and  gas;  roads;  recreation 
Grazing;  roads;  solid  waste;  oil  and  gas 

Oil  and  gas,  recreation,  grazing,  oil  and  gas,  solid  waste 

(Roads,  grazing,  recreation,  oil  and  gas,  septic,  solid  waste,  farming 

Roads , grazing,  recreation,  solid  waste,  oil  and  gas,  septic,  farming 

grazing,  roads 

(Livestock,  roads,  power  plant 

grazing,  coal  mine,  power  plant,  solid  waste  dumping,  oil  production,  roads,  farming  ( 
grazing,  power  plant,  coal  mine,  NAPI  roads,  oil  and  gas  production 

illegal  dumping,  road,  powerplant,  coal  mine,  oil  and  gas,  agriculture-livestock  and  N 
grazing,  power  plant,  coal  mine,  oil  and  gas  production,  roads,  NAPI 
power  plant/ash  ponds,  oil  and  gas  production,  grazing,  solid  waste 
Illegal  dumping,  livestock,  power  plant,  road,  oil  and  gass,  mining. 

Coal  mine,  power  plant,  NAPI,  oil  and  gas,  grazing,  solid  waste,  roads 
Tamarisk,  grazing 

BHP  Navajo  Mine,  APS  ash  ponds/APS,  grazing,  roads,  APS  releasing  from  Morgan  Lake. 
{Coal  mine,  power  plant,  NAPI,  oil  and  gas,  grazing,  solid  waste,  roads 
BHP  coal  mine,  APS/ f lyash,  livestock  grazing,  roads,  solid  waste  dumping,  AUMs,  NAPI, 
Flyash,  APS,  BHP,  NAPI,  livestock  grazing,  solid  waste  dumping,  roads. 

Mining,  coal  ash  disposal  from  APS,  grazing,  irrigation  runoff 
Livestock  grazing,  paved  road,  irrigated  fields,  development/subdivision . 

(Grazing,  roads,  solid  waste 
Grazing,  roads,  solid  waste 

Livestock  grazing,  roads,  solid  waste  dumping,  oil  and  gas. 

Oil  and  gas,  livestock  grazing;  roads;  solid  waste  dumping, 
agriculture,  livestock  grazing 

BIA  in  process  of  clearing  debris  from  channel  when  we  sampled;  solid  waste  dumping 
NAPI,  grazing,  construction  (clearing  for  ROW) . 

NAPI,  grazing  

NAPI  (discharging  at  time  of  sample) ; livestock  grazing;  solid  waste  dumping 

NAPI,  livestock  grazing,  solid  waste 

(NAPI,  livestock  grazing,  solid  waste  dumping. 
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NAP I , livestock  grazing,  solid  waste  dumping. 

agriculture,  grazing,  irrigation,  mining 

grazing,  coal  mine,  NAPI 

]coal  mine,  NAPI,  grazing,  roads 

Mine,  railroad,  road,  irrigation,  grazing 

(Grazing,  NAPI,  Navajo  Mine,  solid  waste 

Livestock  grazing,  ag  discharge. 

Heavily  grazed  locally  with  lots  of  cow  patties;  BHP  Navajo  Coal  Mine;  NAPI;  dirt  roa 
Coal  mine,  NAPI,  roads,  grazing,  APS  (air) 

NAPI,  BHP  Navajo  Mine,  grazing 
Livestock  grazing,  coal  mine,  NAPI 

Livestock  grazing,  NAPI,  BHP  Navajo  Mine,  solid  waste  dumping,  roads. 

NAPI,  BHP  coal  mine,  roads,  livestock  grazing,  solid  waste  dumping. 

Power  plant,  recreation 

Power  plant,  recreation,  grazing 

APS  Power  Plant,  recreation 

[power  plant,  recreation,  grazing 

Power  plant,  recreation,  grazing,  solid  waste 

Power  plant,  grazing,  recreation 

Power  plant,  recreation,  grazing,  solid  waste 

Power  plant,  recreation,  grazing 

Power  plant,  recreation,  grazing 

(APS  Power  Plant,  recreation,  grazing 

(Power  plant,  grazing,  recreation 

[Power  plant,  recreation,  grazing,  solid  waste 

Power  plant,  grazing,  recreation 

Power  plant,  recreation,  grazing,  solid  waste 


Flyash  disposal 

Old  surface  mine,  ash  ponds,  coal-fired  power  plant,  roads,  agriculture 
Livestock  grazing,  BHP  Navajo  Mine,  roads 

(Coal  mine,  NAPI,  oil  and  gas , grazing,  solid  waste,  roads 
Livestock  grazing,  roads,  BHP  coal  mine,  oil  and  gas,  NAPI 

Coal  mine,  NAPI,  roads,  livestock  grazing,  oil  and  gas,  solid  waste  dumping. 

(Power  plant,  ash  ponds,  grazing,  coal  stockpiles  at  the  plant,  recreation 

(Coal  mine,  NAPI,  soild  waste  dumping 

NAPI  groundwater  flowing  through  old  mine  and  ash  disposal  area;  solid  waste  dumping. 
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NAP I , BHP  Navajo  Mine;  Bitsui  fly  ash  disposal,  grazing,  solid  waste. 

|Coal  mine,  NAPI,  solid  waste,  grazing 

|Coal  mine,  fly  ash  disposal,  NAPI,  livestock  grazing,  solid  waste  dumping. 

NAPI,  fly  ash,  coal  mine 

{Grazing,  agriculture,  industrial,  WWTP  up  stream 

Oil  and  gas,  livestock  grazing,  several  WWTFs,  NAPI,  coal  mining,  coal  fired  power  pi 
Power  plants,  coal  mines,  WWTFs,  oil  and  gas,  NAPI,  solid  waste  dumping;  livestock  gr 
(Power  plants,  coal  mines,  NAPI,  oil  and  gas,  WWTFs,  solid  waste  dumping,  ag-irrigatio 
Septic,  grazing,  irrigation,  solid  waste,  power  plants 

Coal  mining,  WWTF,  oil  and  gas , grazing,  NAPI,  roads,  solid  waste,  septic 
grazing,  irrigation,  WWTP  upstream 

Oil  and  gas,  livestock  grazing,  several  WWTFs,  NAPI,  coal  mining,  coal  fired  power  pi 
WWTF,  APS  & PNM,  coal  mines,  grazing,  solid  waste  dumping,  oil  and  gas 
WWTFs,  NAPI,  coal-fired  power  plants,  coal  mines,  solid  waste  dumping,  oil  and  gas. 
Solid  waste;  tire  burning;  grazing;  WWTF;  septic;  irrigation;  roads;  coal  mines;  powe 
WWTF,  coal  mines,  power  plants,  NAPI,  grazing,  roads,  irrigation,  solid  waste 
NAPI,  power  plants,  coal  mines,  oil  and  gas,  grazing,  septic,  solid  waste,  Farmington 
Power  plants,  coal  mines,  NAPI,  upstream  WWTFs,  livestock  grazing,  solid  waste  dumpin 
APS/S JGS,  coal  mines,  upstream  WWTFs,  NAPI,  oil  and  gas,  livestock  grazing,  solid  was 
NAPI,  power  plants,  coal  mines,  oil  and  gas,  grazing,  septic,  solid  waste,  Farmington 
Shiprock  WWTF;  power  plants,  coal  mines,  NAPI,  upstream  WWTFs,  livestock  grazing,  sol 
Shiprock  WWTF,  coal  mines,  power  plants,  NAPI,  oil  and  gas,  solid  waste  dumping,  live 
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Notes 

Number  of  Photos 

Data 

Source 

SaM^leeln^o®§tr§§Mtiio^Ytfe§mMancos  River  ~1.5  miles  and  - 

3NNEPA  WQ 

Moderate  organic  debris  on  water  surface;  too  turbid  for  . 

4 

NNEPA  WQ 

£©ffilected  in  large  eddy;  monsoon  storms  past  week  or  so;  ] 

3 NNEPA  WQ 

Sampled  in  big  eddy;  receding  end  of  stormflow;  dropped  - 

3NNEPA  WQ 

Big  flow/rain  in  area  since  last  sampling  event;  lots  of  • 

4 

NNEPA  WQ 

Looks  like  there  was  a heavy  rain  yesterday;  very  turbid 

3 NNEPA  WQ 

Russian  olive  coming  back;  tamarisk  are  heavily  impacted  ! 

3NNEPA  WQ 

Flow  seems  to  have  receded  a little  from  recent  monsoonal 

3 NNEPA  WQ 

Flow  receding  from  peak;  too  turbid  for  nutrients  and  tur’ 

3 NNEPA  WQ 

Storm  flow,  but  not  too  recent;  too  turbid  for  nutrients  . 

3NNEPA  WQ 

Sampled  under  US-191  bridge  west  of  Bluff  ~5*  out  from  sh« 

3 NNEPA  WQ 

Too  turbid  to  collect  nutrients/turbidity;  no  surface  deb 

3 NNEPA  WQ 

Color  same  as  02-07;  flow  receding  from  recent  monsoonal 

3 NNEPA  WQ 

Recent  high  flow  (based  on  wet  bank) --receded  ~3f;  too  tu 

3NNEPA  WQ 

Fish  shocking  crew  coming  through  as  we  sampled;  too  turb 

5NNEPA  WQ 

20  m d/ s of  N36  bridge 

NNEPA  WQ 

highly  turbid,  flow  estimated  based  on  measurements  acros 

NNEPA  WQ 

Open  channel;  storm  runoff;  heavy  depositional  area. 

NNEPA  WQ 

BlbKJled  immediately  d/s  from  N36  bridge;  discharge  form  1- 

NNEPA  WQ 

very  heavy  suspended  solid  load--essentially  sludge  flowi: 

16 

NNEPA  WQ 

^•SSent  rain  and  snow;  field  filtration  not  done  (DR) 

NNEPA  WQ 

incised  - 8'  at  deepest;  clay  on  edges,  sand  @ deepest  po 

6 

NNEPA  WQ 

Big  storms  over  the  weekend  into  Monday;  could  not  filter 

3 

NNEPA  WQ 

Algae  is  rare;  no  odors  or  foam;  channel  is  incised  ~8?  w 

3NNEPA  WQ 

Salt  cedar  and  willow  increasing;  channel  incised  -8 1 ; sai 

3 NNEPA  WQ 

NNEPA  WQ 

|Heavy  rain  last  night;  blowdown  is  flowing;  we  sampled  do1 

3NNEPA  WQ 

Monsoon  season;  too  turbid  for  nutrients/turbidity;  sandy 

0 NNEPA  WQ 

M^wUSt*this  location  from  storms  that  occurred  upst 

10NNEPA  WQ 

Tail  end  of  storm  flow  from  3-4  days  ago;  turbidity  is  mu 

3NNEPA  WQ 

high  flow;  all  measurements  taken  from  LB;  located  upstre. 

NNEPA  WQ 

base  flow;  had  trouble  calibrating  cond/TDS/salinity  mete 

NNEPA  WQ 

Near  Tucson  Electric  powerline. 

NNEPA  WQ 

Solid  waste  dumping  (diapers)  under  bridge  (household,  oL 

4 

NNEPA  WQ 

Most  of  the  flow  is  likely  snowmelt  runoff  from  Captain  T> 

3NNEPA  WQ 

Storm  passed  through  yesterday  morning;  too  turbid  for  nu 

3 NNEPA  WQ 

Big  storm  Tuesday  afternoon/evening  caused  significant  fL 

3NNEPA  WQ 

]Storm  flow  from  3-4  days  ago;  meandering  and  braided  chan: 

3NNEPA  WQ 

fed  by  NAPI  induced  seeps;  d/s  from  Co.  Rd.  3005  crossing 

NNEPA  WQ 

Substrate:  weathered  shale,  fines,  and  cobbles 

NNEPA  WQ 

Some  clearing  has  been  done  along  the  road  for  a ROW  of  s- 

5NNEPA  WQ 

Substrate  part  shale  bedrock  and  part  gravel/cobble;  vege 

3NNEPA  WQ 

Looks  like  NAPI  is  discharging  into  the  channel  upstream- 

3NNEPA  WQ 

]Does  not  appear  that  NAPI  is  releasing  upstream. 

3 NNEPA  WQ 

(NAPI  is  now  releasing  and  flow  is  much  greater  than  earli< 

3NNEPA  WQ 
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No  release  from  NAP I,  but  good  flow;  some  algae  on  the  col 

3 NNEPA 

WQ 

Bedrock  channel  at  xing,  fines  otherwise;  below  BHP  mine 

NNEPA 

WQ 

Flow  crosses  over  road  and  then  flows  over  exposed  siltst'( 

NNEPA 

WQ 

Bedrock  outcrop  at  road  crossing  and  sample  point,  fines  i 

3 NNEPA 

WQ 

cobble/gravel;  high  alkaline;  braided  stream;  minnows  in 

NNEPA 

WQ 

Seems  like  NAPI  is  releasing  upstream--abnormally  high  fl-i 

7 

NNEPA 

WQ 

NNEPA 

WQ 

dimpled  just  below  the  crossing 

5 NNEPA 

WQ 

Downstream  from  mine;  no  beetles  (tamarisk) ; sandy-clay  si 

3NNEPA 

WQ 

Recent  high  flow;  sample  taken  upstream  from  road;  silty/ 

3NNEPA 

WQ 

Lot’s  of  livestock  activity;  flow  just  a trickle  over  bed.: 

3NNEPA 

WQ 

Still  heavily  grazed;  not  releasing  upstream  from  NAPI. 

3NNEPA 

WQ 

Decent,  clear  flow;  tamarisk  still  impacted  by  beetles. 

3 NNEPA 

WQ 

Access  good,  near  north  side  of  dam 

5 NNEPA 

WQ 

0 

NNEPA 

WQ 

0NNEPA 

WQ 

0 

NNEPA 

WQ 

No  algae  or  odors;  small  amount  of  foam. 

0 

NNEPA 

WQ 

2NNEPA 

WQ 

Equipment  blank  (06-56  100819)  at  11:10 

0NNEPA 

WQ 

Access  good  on  northeast  side  off  Hwy  to  power  plant 

4 

NNEPA 

WQ 

0NNEPA 

0 

0NNEPA 

WQ 

WQ 

No  algae,  odors,  or  foam;  storm  hit  and  we  started  drifti: 

1 NNEPA 

WQ 

YSI  sensor  has  water  in  it  and  will  not  function  properly 

0 NNEPA 

WQ 

0 NNEPA 

WQ 

Fecal  and  E.  coli  sample  only--no  field  parameters  measure 

1 NNEPA 

WQ 

Fecal  and  E.  coli  sample  only — no  field  parameters  measure 

NNEPA 

WQ 

algae  is  fibrous  and  in  golf  ball  sized  balls  floating  ne. 

OPINE  PA 

WQ 

(Fecal  and  E.  coli  sample  only — no  field  parameters  measur 

NNEPA 

WQ 

Fecal  and  E.  coli  sample  only--no  field  parameters  measure 

1 

NNEPA 

WQ 

Fecal  and  E.  coli  sample  only--no  field  parameters  measure 
fecal  sample — no  field  parameters  collected. 

NNEPA 

0NNEPA 

WQ 

WQ 

fecal  sample— no  field  parameters  collected. 

0 

NNEPA 

WQ 

Fecal  and  E.  coli  sample  only— no  field  parameters  measure 

1 

NNEPA 

WQ 

(Fecal  and  E.  coli  sample  only — no  field  parameters  measure 

NNEPA 

WQ 

fecal  sample— no  field  parameters  collected. 

0 

NNEPA 

WQ 

(fecal  sample— no  field  parameters  collected. 

0 NNEPA 

WQ 

No  algae,  odors,  or  foam;  channel  is  in  a silty  muck/ sand 

3 NNEPA 

WQ 

(New  site  for  flyash  study 

4 

NNEPA 

WQ 

Between  BHP  and  APS  ash  ponds;  heavy  rain  oversight;  foam 

3 NNEPA 

WQ 

Flow  is  meandering  within  wider  channel  (20-40'  within  75 

0 NNEPA 

WQ 

Big  storm  in  headwaters/upstram  Tuesday  afternoon/evening 

5 

NNEPA 

WQ 

Tail  end  of  storm  flow  from  3-4  days  ago;  channel  is  mean' 

3 

NNEPA 

WQ 

Rained  hard  overnight;  sampled  downstream  from  old  crossi. 

3 

NNEPA 

WQ 

sampled  u/s  of  washed  out  xing 

NNEPA 

WQ 

Narrow  entrenched  channel  accessed  from  south  off  N36  via 

NNEPA 

WQ 

Flow  from  Navajo  Mine  Bitsui  Pit  ash  disposal  area;  grass; 

3 NNEPA 

WQ 

2410284 


ED  000552C  00003927-03153 


(Some  foam--not  sure  of  origin 

|Suds  present,  but  not  from  detergent 

Heavy  releases  from  the  canal  wasteway  down  stream;  leakiJ 
Stormflow;  release  from  Fruitland  Canal  downstream;  very  | 
No  field  parameters  collected--f  ecal  only;  d/s  from  Nenahn<; 
sampled  at  base  of  Hogback  fish  passage;  boulder/cobble  sj 
•release  from  Navajo  Reservoir  (5000  cfs) ; so  flow  is 
BgiB^tKgaftish  passage;  no  storm  flow  visible;  seems  like 
?akMvB§jE@£ktHgafi§H,p£§§gtere;efc§ter  flowing  over  the  middi 
Sampled  at  the  fish  passage;  very  turbid;  beetle  kill  is 
Sampled  below  fish  passage  from  shore;  too  turbid  for  nut; 
(Good  access  down  Mesa  Farm  Road  just  past  Canal  Creek;  ch. 
M^hear  peak  flow--5000  cfs  release  from  Navajo  Dam;  has  !; 
Low  flow;  no  storm  flow  from  tributaries  evident;  dischar-; 
Base  flow;  sample  taken  ~75’  from  shore  in  3 1 of  water;  t<\ 
MoP4a£&fbid  here  than  at  upstream  site;  some  tamarisk  bee: 
Much  less  turbid  than  upstream  site;  collected  sample  ~30 
iflJMSSiately  upstream  from  the  Shiprock  WWTF  outfall  and  d- 
~°H 1 af ^oMa@hiprock  WWTF  outflow;  WWTF  effluent 
ftiy^l^PMHch;  sampled  ~10f  upstream  from  WWTF  outflow;  ap; 
ifflSSiately  downstream  from  the  Shiprock  WWTF  outfall;  nu 
r6Ma§MipPdikaW^T9ia§utf all ; flow  from  WWT: 
MfePgktQFBianHhan  upstream  site;  WWTF  effluent  stream  is  s 


3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

5NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

2NNEPA 

WQ 

4NNEPA 

WQ 

11NNEPA 

WQ 

5NNEPA 

WQ 

6NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

5NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 

3NNEPA 

WQ 
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O border  near  the  Four  Corners  bridge;  sample  site  is  in  a very  large  eddy;  water  is  v 
ected  ~ 10 1 from  shore  in  big  eddy. 

o turbid  for  tubidity  or  nutrients;  either  on  rising  side  or  peak  of  hydrograph;  flow 
s of  floating  debris  in  eddy,  but  minimal  in  main  flow;  too  turbid  for  nutrients  or  t 
n upland--away  from  river;  eddy  seems  to  have  shifted  away  from  shore  a bit--likely  d 
ubidity) ; sampled  @ riffle  ~100yds  downstream  from  N35  bridge  @ mouth  of  overflow  cha 
or  nutrients/turbidity;  collected  sample  ~20l  from  shore  near  start  of  riffle 
ill  on  tamarisk;  two  great  blue  herons;  color  is  slightly  lighter  than  02-06;  moderat 
w amount  of  small  floating  debris. 

g back  after  earlier  beetle  die-back  this  year;  mod-high  small  organic  debris;  light  f 
beginning  ~100  yds  upstream  on  north  bank  and  deposition  on  south  bank;  tamarisk/Rus 
n;  large  cottonwood  washed  down  and  ended  up  on  bank  just  upstream  from  site;  sampled 
ubidity/ nutrients ; high,  small  floating  debris;  flow  from  USGS  gauge. 

ents;  moderate,  fine  floating  debris;  sampled  ~20f  from  shore;  depth  ~3.5f;  flow  from 
y;  looks  like  a bankfull  event  occurred  since  last  sampling;  heavy  rains  caused  pondi 

deep  to  cross. 


water  flowing  on  top;  too  dense  to  accurately  measure  flow;  thick  mud  substrate,  thi 

soon  storms;  water  level  dropped  ~ 1.5'  since  arrival 
6’  with  sands,  silts  and  fine  gravels  in  substrate, 
bstrate;  too  turbid  for  ammonia, 
crossing  around;  too  turbid  for  ammonia 

22),  ~1  mile  from  the  release. 

; mostly  willow  lined  with  tamarisk  in  upland;  no  flow  from  Morgan  Lake  blowdown;  mos 
und  Sanostee/Little  Water /DeadMans  Wash  on  7/26/11  in  the  afternoon/evening;  flow  gre 
te,  but  about  the  same  as  the  N5  site  (06CHACORIV06) ; too  turbid  for  nutrients, 
u/s  of  powerline. 


bidity  and  nutrients;  sampled  below  bridge — north  end  of  structure. 

tain  Tom  near  the  mouth  yesterday  afternoon;  too  turbid  for  nutrients  or  turbidity, 
f storm  runoff  from  past  weekend;  flow  is  in  ~ half  of  the  main  channel  (which  is  ~30 
opped  banks  and  was  ~ 81  higher  than  current  flow,  which  is  up  to  1.8 1 deep;  no  signi 
flow  along  west  side  0 sample  point. 

e . 

ng 

amboo,  and  salt  grass;  split  (06-55_100914 ) taken  at  10:15. 
ched  the  downstream  site  when  we  sampled  it  earlier. 

licate  of  06-08_110901  because  we  grabbed  it  after  NAPI  began  releasing  into  the  chan 
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to  stress  the  tamarisk;  grabbed  a second  sample  @ 13:30  because  NAPI  began  releasing 


0 10:15 

g streambed  and  on  terrace  (seems  to  contrast  with  riparian  veg  comment  noted  above  ( 
pstream  and  NAPI  is  releasing  into  the  Chinde  Wash  drainage;  too  turbid  for  ammonia. 


ith  scattered  tamarisk  and  upland  shrubs. 

vegetation,  mostly  tamarisk  and  rabbit  brush, 
onded  upstream  of  road. 


eld  parameters . 
rmer  than  west  end. 


d covering  the  shoreline  area;  fecal  sample — no  field  parameters  collected. 


ed  as  it  flows  into  the  Chaco  River,  west  of  two  APS  extraction  wells;  too  turbid  for 
floating) . 

risk  and  small  willow  along  banks;  tamarisk  beetles  starting  to  take  their  toll;  sand 
ain  yesterday  (7/27/11) ; big  flow  hit  in  Sanostee/Little  Water  up  to  Dead  Mans  Wash--n 
stormy  weather  to  the  west-lots  of  lightning  and  thunder;  turbidity  much  less  than  u 
d out--leaving  old  culverts  and  a bunch  of  very  large  tires  from  the  mine  that  were  u 

chool  or  from  east  via  Fruitland  canal  maintenance  road, 
foam  present,  but  not  from  detergent. 
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ts . 

365  and  mouth  of  wash. 

t base  of  fish  passage;  flow  from  USGS  gage  0 Shiprock 

ver  the  diversion  structure  and  the  head  gates  are  wide  open;  some  shoreline  vegetati 
opping  the  east  end  of  the  diversion  structure;  flow  taken  from  USGS  gage  at  Shiprock 
d at  far  end  even  though  this  is  base  flow;  flow  taken  from  USGS  gage  0 Shiprock. 
unoff,  but  not  sure  where  from;  recent  deposition  along  left  bank--likely  from  peak  r 
s;  no  flow  coming  over  the  diversion  structure;  tamarisk  show  moderate  signs  of  beetl 
d sand/cobble  substrate; ~75  yds  wide  with  a depth  of  2.5’  at  mid  channel;  flow  is  fro 
rently  ~9000  cfs  at  site;  collected  sample  by  wading  out  only  to  top  of  submerged  ban 
hiprock . 

along  far  bank;  tamarisk  already  recovering — no  beetles  visible;  flow  taken  from  USG 
for  nutrients  and  turbidity;  sample  taken  ~ 30 1 from  shore 

ary  channel  mouth;  sample  grabbed  using  the  pole  from  shore;  flow  taken  from  USGS  gag 
1 ~ 10 1 in  an  eddy;  sample  taken  ~ 61  from  shore;  algae  along  shore  is  moderate;  flow 
or  livestock;  diluted  for  nutrient  annalysis  due  to  turbidity;  sampled  from  shore;  fl 
on  colorimeter  for  the  outfall  effluent  all  exceeded  the  method  detection  ability  (i. 
ss  turbid  water;  algae  along  shore  is  moderate;  sampled  ~6f  from  shore;  flow  taken  fr 
30 1 downstream  from  outfall;  collected  ~5f  from  shore;  diluted  for  nutrient  analysis  d 
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ery  turbid  from  monsoonal  rains--lots  of  organic  debris  floating  on  the  surface  withi 


taken  from  USGS  gauge  at  4-Corners;  sampled  ~15*  from  shore, 
urbidity;  sampled  ~15f  from  shore  in  3 . 5 1 of  water. 

ue  to  sediment  deposition  from  channel  that  feeds  into  it  where  we  park;  still  highly 
nnel;  revegetation  after  bridge  scour  repair  is  pathetically  poor;  a few  heavily  graz 

e floating  debris;  too  turbid  for  turbidity/nutrients ; UDEQ  doing  NRSMA  today  near  An 

oam;  sampled  in  ~2 1 of  water  ~30*  from  shore  at  top  of  riffle. 

sian  olive  eradication  on  north  side  appears  to  be  doing  well--thick  stand  of  willow  a 
~5f  from  shore 

USGS  gauge  at  Mexican  Hat  (Bluff  gauge) . 

ng  under  bridge,  but  likely  within  last  week,  not  24-48  hours;  sample  taken  ~10’  from 


nning  to  reveal  sand  near  mid-channel. 


t of  flow  is  from  Pinabete  Wash,  though  there  is  some  flow  at  the  Burnham  bridge  (N5) 
ater  than  the  two  upper  sites  sampled  earlier  today;  flow  collected  from  near  shore--t 


-40 1 wide);  some  times  it  is  very  shallow  and  spreads  across  the  entire  width;  flow  w 
f leant  rainfall  yesterday;  too  turbid  for  nutrients. 


nel--after  we  had  finished  collecting  the  first  sample;  too  turbid  for  nutrients. 
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; we  were  not  able  to  get  a flow  measurement  because  the  release  happened  before  we  h 


SA) ) ; normal  sample  site  upstream  at  xing  was  dry 


turbidity  or  nutrients. 


y-clay  substrate. 

o flow  in  Red  Wash  surprisingly;  flow  much  greater  here  than  @ N5  site  (06CHACORIV06) 
pstream  and  downstream,  but  still  too  turbid  for  nutrients. 

sed  to  try  to  control  erosion  (unsuccessfully) ; high  water  temperature  due  to  Morgan  L 
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on  is  submerged;  sampled  from  right  bank  @ fish  passage;  sample  taken  using  the  pole; 


unoff  in  June;  too  trubid  for  nutrients  or  turbidity;  sample  taken  from  the  shore, 
e impacts 

m USGS  gage  0 Shiprock 

k and  collecting  using  pole;  flow  is  just  over  bankfull;  tamarisk  starting  to  be  impa 
S gage  0 Shiprock;  split  also  taken — 10-55_110824  0 11:00. 


e at  Shiprock. 

taken  from  USGS  gage  at  Shiprock. 
ow  taken  from  USGS  gage  at  Shiprock. 

e.,  all  overrange) ; flow  taken  from  USGS  gage  at  Shiprock. 
om  USGS  gage  at  Shiprock. 

ue  to  turbidity;  collected  near  shore;  flow  from  USGS  gage  at  Shiprock. 
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n the  eddy,  but  not  on  main  channel  flow;  sample  collected  ~10!  from  shore;  dense  sta 


turbid;  too  turbid  for  nutrients/turbidity;  mod-high  small  organic  debris;  substrate 
ied  Russian  olives  and  beetle-infested,  small  tamarisk  are  all  that  are  present  on  so 

eth;  sampled  ~30f  from  shore  at  top  of  riffle. 


nd  cottonwood;  dense  Russian  olive  and  beetle-kill  tamarisk  with  some  Russian  knapwee 


shore  in  ~3.5f  of  water;  moderate  foam;  moderate  to  high  small  organic  debris;  pharm 


oo  deep  and  swift  to  wade  out;  flow  is  above  where  we  usually  park  and  too  swift/deep 


as  measured  by  using  the  meter  to  get  surface  velocity  at  six  points  then  multiplying 
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ad  a change;  flow  was  about  the  same  as  last  time  we  sampled  two  weeks  ago. 


; flow  ~75’  across  and  up  to  2.7 1 deep;  flow  peaked  ~2 1 higher  than  current  depth,  ju 
ake  being  a cooling  pond  for  the  APS  plant;  too  turbid  for  ammonia  analysis. 
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flow  from  USGS  gage  at  Shiprock  is  8100  cfs. 


cted  by  beetle  larva;  flow  taken  from  USGS  gage  at  Shiprock  is  8300  cfs. 
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nd  of  small  willow  and  rushes/sedges  on  north  bank  in  front  of  a line  of  Russian  oliv 


is  very  muddy;  scared  large  fish  away  when  I entered  the  water, 
uth  shore;  some  willow  and  cottonwood  sprouting  under  the  bridge  in  the  rip  rap  thoug 


d on  south  side;  flow  is  very  turbid  (too  turbid  for  nutrients/ turbidity) ^ with  moder 


aceuticals  collected 


to  measure;  too  turbid  for  nutrients;  recalibrated  DO  meter,  but  values  still  seem  1 


by  width  and  average  depth  because  the  deeper  water  was  too  thick  to  flow. 
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st  overtopping  banks;  flow  too  swift  to  measure  safely;  ~10'  from  shore 


depth  was  2 . 


2410284 


ED  000552C  00003927-03165 


2410284 


ED  000552C  00003927-03166 


e;  south  bank  is  thick  with  Russian  olive  and  tamarisk  (brown  due  to  beetle  kill) ; to 


h;  north  bank  is  very  dense  with  Russian  olive  and  willow;  substrate  mostly  cobble;  1 


ate  floating  organic  debris  on  surface 


ow . 
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7'  and  velocity  at  0.6  depth  was  3.6  ft/s;  too  turbid  for  nutrients. 
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o turbid  for  nutrients  and  turbidity;  due  to  swift  flow  in  eddy,  substrate  is  mostly  c 


arge  cobble  bar  on  south  bank  immediately  downstream  of  sample  site 
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obble  and  gravel 
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